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ーー 確 認 く だ さ いい \。 ※ 実 際 の 設置 に あたっ て は 、 製 品 が 直射 日 光 に 当たら な いよ うに 配慮 し て くだ さい 。 
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信 ア ラウ ー ノ L150 シ リー ズ ・ ア ラウ ー ノ S160 シ リー ズ は 、 便 座 と 便器 が 一 体型 で す 。 
人 で New アラ ウー ノ V は 、 便 座 を 自由 に 選べ る セパ レー ト 型 で す 。 









タイ プ 0 | タイ プ 1 [ タイ プク 
423,500 円 | 385,.000 円 : 352,000 円 
メー カー 大 望 小 売価 格 * 取 り 付け 設置 費 は 含み ませ ん 。 ( 税 抜 385.000 円 ) ! ( 税 抜 350.000 円 ) : ( 税 抜 320.000 円 ) 











坪 臣 國 六 


スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) 
ひと ふき 形状 
水位 調節 
















































































際 
能 え | 洗浄 水量 (大 / 小 ) 48L ノ 3.6L* 
激 落 ち バ ブル 〇 
三 パワ フル 水流 W (スパ イラ ル 水 流 ) 
クジ | トリ ブル 汚れ ガー ド @ い ネ の ー ド 便座 連動 
放 じ | スキマ レス 設 ⑳ (便器 の 継ぎ 目 、 便 座 周囲) 
有 オゾン ウォ ー タ ー 〇 | 〇 | ーー 
ナノ イーX の [ ーー- ! ーー 
有 アラ ウー ノア ブリ 対応 6600 人 放 -9000 円 ) 
オー ト 洗 浄 WS 
クロ ー ス 洗浄 モー ド ( 
| LED 間 欄 上 明 0 @ ーー 
快 | 流水 音 | 本 [ 還 
思 低 水 圧 対応 休 (0.05MPa (流動 時 ) 〕※6 
務 停電 対応 (電池 式 ) @ 給排水 
名 電 対応 (手動) @ 排水 の み 
便 ふ た カラ ー ホワ イト +10 色 (オプ ショ ン ) 
W オプ ショ ン ( 後 付け 可 )※7 
アラ ウー ノ 専 用 手洗 い | 連動 水 栓 ] 対応 8) 
お し り 洗 浄 方 式 瞬間 湯 わ か し 式 
ノズル ステ ン レ ス (ノズル 1 本 ) 
ノズル 位置 調整 機能 
オー ト 開 閉 ( 便 ふた ) 
全 人 オー ト 脱 上 自 
混 | 暖房 便座 
能 温 風 乾 燥 
上 リモ コン 
ステ ィ ッ クリ モコ ン W “9 オプ ショ ン 
ネ 切 タ イマ ー @ 4.6.8 時 間切 タイ マー 
人 速 暖 便 座 給 
チャ イル ドロ ッ ク 電 








※1 ハネ ガー ド ・|「 オ ゾン ウォ ー タ ー」 を 使用 し な い 、 水 圧 0.2MPa( 流 動 時 ) の 場合 。 そ の 他 当 社 基準 に 基づき 測定 。 ハ ネガ ー ド 使用 時 は 小 十 約 0.9L、「 オ ゾン ウォ ー タ ー」 使 用 時 は 十 約 0.7L と な 
り ま す 。 ※2 ハネ ガー ド を 使用 し な い 、 水 圧 0.2MPa( 流 動 時 ) の 場合 、 そ の 他 当 社 基 準 に 基づき 測定 。 ハ ネガ ー ド 使用 時 は 小 十 約 0.9L と な り ま す 。 ※3 水圧 0.2MPa( 流 動 時 ) の 場合 。 そ の 
他 当 社 基準 に 基づき 測定 。 ※4 L150 シ リー ズ と S160 シ リー ズ で は 機能 が 異な り ま す 。 詳 し く は 一 P.28、P.48 ※5 座っ た 場合 の み 。 意 座 時 間 が 10 秒 以上 50 秒 以内 で あれ ば 小 洗浄 を 行 


掲載 マー ク に つい て 


Tp Up ユニ パール デザ サイ シン マーク 
メリ ッ ト 表 示 と し て 付記 し て いま す 。 


お そう じ ラ クラ クマ ー ク 
は っ 水性 素材 (加工 ) や 隙間 の な い デ ザイ ン 、 優 れ た 洗浄 力 で 
清掃 性 を 高め た 商品 で す 。 





加重 4 2021 年 2 月 22 日 受注 開始 済 
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全 上 自動 お そう じ ト イレ 


アフ リー リ S160 シ リー メ 


写真 の 便座 (V 専 用 トワ レ ) は 、S シ リー ズ で す 。 


NNew/ 節水 キレ イ 洗 浄 


アフ リーV 





( 税 抜 259.000 円 ) ( 税 抜 220.000 円 ) 
( 床 排水 標準 タイ プ の 場合 ) 


ーー 人 ーー は ーー ーー は ーー 


173.800 円 ( 税 抜 158.000 円 ) て 


(V 専 用 トワ レ SN5 使 用 の 場合 ) 


180, 


タイ プ 1 タイ プ 2 手洗 いな し 手洗 い 付き 
284,900 円 242.000 円 


400 円 ( 税 抜 164.000 円 ) > ン 
(V 専 用 トワ レ SN5 使 用 の 場合 ) 
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倫 (スパ イラ ル 水 流 ) 


W (3D ツ イス ター 水流 ) 





@ モン) 


⑳ (便器 の 継ぎ 目 、 便 座 周囲) 







































































@※ ! ーー 還 記 
@ 計 
( 】 ー 一 時 
人 @ 〔0.05MPa (流動 時 )-]※6 休 (0.05MPa (流動 時 )〕※6 
人 W 排水 の み 還 還 
W 排水 の み W 排水 の み 
ホワ イト の み ホワ イト の み 
( ) 語 
V 専 用 トワ レ 
S3 S4 S5 SN4 SN5 
貯湯 式 貯湯 式 
ステ ン レ ス (ノズル 1 本 ) ステ ン レ ス (ノズル 1 本 ) 
還 、 】 側 [ 、 】 語 計 補 
@ 「 ー (⑳ 5 還 時 ーー ーー 
⑤ [ ーー 〇 計 = 
、/ 〇 便 5 還 
、 】 、 】 、 】 の 
@ 8 、 】 、 】 
W オプ ショ ン ーー ーー 語 寺 
@ エコ モー ド @ お まかせ 節電 
き 4.6・8 時 間切 タイ マー @ 8 時 間切 タイ マー 
( ) 計 
いま す 。 ※6 P.183 に 記載 の バケ ツ 測 定 方 法 を お 勧め し ます 。 ※7 便器 中 心 位置 か ら 左右 375mm 以 内 ・ 奥 行 800mm 以 内 に カウ ンタ ー や ペー パー ホル ダー な どの 壁面 固定 物 が な いこ と を 
ご 確認 くだ さい 。 ※8 リモ コン は 、 ア ラウ ー ノ アプ リ 対 応 あ り / な し や タイ プ に より ボタ ン が 異な り ま す 。 ※9 ステ ィ ッ クリ モコ ン ( オ プシ ョ ン ) は 、 ア ラウ ー ノ アプ リ 対 応 あり の 場合 の み 選 択 が 可能 で 


す 。 詳し く は 一 P.35 ※10 New アラ ウー ノ V 手 洗い な し と 組み 合わ せ た 場 合 、 別 途 大 小 リ モコ ン (CH300S) が 必要 で す 。 


記 g@I た \W4 目 エコ ナビ マー ク 


セン サー の 働き で 、 自 動 的 に 電気 や 水 の ム ダ を 抑え た 運転 を 


お し ご と ラク ラク マー ク 





「 簡 単に] 「 早く] 「 美 しく] 施工 で きる 特長 を 持っ た 商品 を 、 社 内 基準 に 
基づい て 選定 し 、 そ の 特長 と と も に 表記 し て いま す 。 


行う 機能 で す 。 


掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 な ど は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 


NEW PRODUC 1 テラ ッ ー ノ s160 シ リー ズ 2021 年 2 月 22 日 受注 開始 済 


衛生 面 に 配慮 し て 、 よ りこ こち よく 使え る 
アラ ウー ノ の 新 ス タン ダー ド 、 S160 シ リー ズ 誕 生 。 


大 き な ボ タン で 操作 し や すい 


全 自動 お そう じ ト イレ 話 
フラ ッ ド 鹿 還 彰 


ア う ウー リ 多 


S160 シリ ー ズ 





イン テリ ア に な じみ や すい 
ステ ィ ッ クリ 時 四 ラ 


| 一 - キ 








骸 れ ず に 使用 で きる 、 便 ふ た を 閉じ て か ら 流 す 、 便利 と 健康 を サポ ー ト する 、 
便 ふ た オー ト 開 閉 。 2 ルプ のみ に クロ ー ズ 洗浄 モー ド 。 4 プ 1 の 2 に スマ ー ト フォ ン 連 携 ア プリ 。 4 の に 織 
人 を 検知 し て 、 便 ふた が 自動 開閉 。 意 座 で 用 を 足し た あと 、 便 ふ た を 閉じ て 専用 アプ リ を 利用 する こと で 、 自 宅 の 
衛生 面 が 気 に な る 方 で も 気持 ちよ く か ら 自 動 洗浄 ま 。 立 つた まま 使用 し て も トイ レ の 使用 状況 や お 手入れ 時 期 を 
ご 使用 いた 療 け ます 。 ワン ボタ ン で 同様 に 洗浄 し ます 。 まま キ ツタ で ます 。 





ふた が 閉まる と 





※ ク ロー ズ 洗 浄 モー ド は 出荷 時 「 切 ] で す 。 本 体 の | 自動 便 ふ た 開 」 
ボタ ン を 5 秒間 押す こと で 設定 で きま す 。 ア プリ で も 設定 可能 で す 。 


全 目 動 お そう じ ト イレ 


ア フ リ ー リ S160 シリ ー ズ 


清掃 性 や 節約 性 能 の ほか 、 停 電 時 の 使い や すさ も 向上 。 
アラウーノ S141 か ら 、 ベ ー シ ッ ク 機 能 が さら に 充実 し まし た 。 


ノズル が ステ ン レ スズ 仕様 に な り 、 便座 の 継ぎ 目 『 が な く な っ た の で 学 電 時 に も 乾電池 を 使っ て 、 
清潔 性 が アッ フ 。 お そう じ の し や すさ が 向上 。 ワン ボタ ン で 洗浄 で きま す 。 


に ーー 
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ee。 > 
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守 。 っ 
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ーー 
ーー 上 
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= | ーー 内 = 
継ぎ 目 が な く 汚 れ に くい ステ ン レ ス 製 の 汚れ の と り に くい 便座 の 合わ せ ゼ 部 分 まで ボタ ン ひ と つ で 排水 が 可能 に 。 電 池 は 便器 
スル に が り ま し た 。 スキ マ の な い 設 計 で ふき そう じ が スム ー ズ に 。 本 体 の 中 で 保管 で きま す 。 

※ 便 座 の 内 周 お よび 外周 の 一 部 
洗浄 力 は その まま に 、 洗剤 の 補充 が 、 本 体 上 部 か ら アン クセ 中 リー モダ ノンリ ー ズ 


節水 性 能 が アッ プ 。 商 単 に で きる よう に な り ま し た 。 2021 年 2 月 22 日 受注 開始 済 


名 SE 振 フワ ウー ノ S160 シリ ー ズ 
Wl= 人 1 あたり の 使用 水量 














1 回 の 使用 水量 は 大 5.0L、 小 3.6L\※1 に 。 シャ ー プ な 形状 が 魅力 。 ス タイ リッ シュ な 
アラ ウー ノ S141 か ら さ ら に 進化 し まし た 。 無理 の な い 姿 勢 で 洗剤 を 補充 で きま す 。 空間 を 演出 し ます 。 


※1 ハネ ガー ド な し の 場合 。 詳 し く は 、 節 水性 能 一 P.47/ 


最低 水圧 0.05MPa で トイ レ を 流す と 手洗 い の 水 が 
低 水圧 で も し っ か り 排 水 。 自動 で 出 て 止ま る |「 連 動 水 欄 」 対応 。 
独自 の 技術 で 最低 水圧 0.05MPa (流動 時 )*※2 を 実現 。 「 アラ ウー ノ 専 用 手洗 い 連動 水 容 は 


GUNKSKT 連動 水 栓 」 に する と 、 便 ふた 手動 水 栓 と 同 価格 ! 
2 に も 手洗 い に も 触れ ず に 、 請 
スム ー ズ に トイ レ を 使え ます 。 中 
新た な 給排水 の 立ち 上 げ や 
電源 工事 も 不要 で す 。 





| ※ 吐 水 時 間 は 7 秒 ( 出 荷 時 )、20 秒 35 秒 に 
| 設定 可能 で す 。 
詳し く は 一 P.109 











| ' 1 
最低 水圧 0.05MPa (流動 時 ) ※2 トラ ッ プ が 回 転 し 排水 する ター ント 
で も し っ か いり 水流 が 旋回 し ます 。 ラッ プ 方 式 で スッ キリ 流し 切り ます 。 


※2 アラ ウー ノ 専 用 手洗 い を 併設 する 場合 、 最 低 水圧 0.1MPa( 流 動 時 ) 以 上 が 必要 で す 。 
※3 条件 に よっ て は 、 設 置 で き な い 場合 が あり ます 設置 前 に 必ず 水圧 を ご 確認 くだ さい 。 





印刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 


衛生 面 が 気 に な る 4 今 、 ア フラ ワー ノ の 














ca 


ル 衣 





全 自動 お を うじ で キレ イ 
【 激 落 ち バ ブル ・ ス パイ ラル 水流 】 


圭 い よく 旋回 し な が ら 、 ま ん で ん な く 洗 次 。 
細か い が 便器 内 を めぐ り 、 
汚れ を キレ イ に 洗い 流し ます 。 








S や 


る わら ず 流 せ て キレ イ デ 
【 オー ト 洗 浄 ※・ ク ロー スズ 洗浄 モ ー ド *2 】 


用 を 足し て 立ち 上 が る と 、 
便 ふ た が 閉まっ て か ら 6 洗 淳 。 
あちこち 触ら ず に 気持 ちよ く 使 えま す 。 


※1 自動 洗浄 は 座っ た 場合 の み 。 着 座 時 間 が 10 秒 以上 50 秒 以内 で あれ ば 小 洗浄 を 行い ます 。 ※2 クロ ー ズ 洗浄 モー ド は 出荷 時 「 切 」 で す 。L150 は 本 体 の 「 自 動 便器 洗浄 」 ボ タン を 5 秒間 
押す こと で 、S160( タ イプ 1) は 本 体 の 自動 便 ふた 開 」 ボ タン を 5 秒間 押す こと で 設定 で きま す 。 ア プリ で も 設定 可能 で す 。 ク ロー ズ 洗 浄 モー ド が 「 入 | の と き 、 リ モコ ン ボ タン で 洗浄 し た 場合 も 、 
便 ふた を 閉め て か ら 洗浄 し ます 。 





印刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ま す 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 


を 介 器 に る 手 い に も 














便 ふ た オー ト 開 閉 


便器 に 近づく と 便 ふ た が 自動 で 開き ます 。 
触ら ず 使 えて 、 開 ける 手間 も な い の で 、 ス ムー ズ に トイ レ を 使え ます 。 


、 さ わら 6 ず キレ レイ” を 追求 。 


| 風間 還 」 . 


便 災 か ら 離 れる 














オォ オート 洗浄 “ss アラ ウー ノ 専 用 手洗 い 


クロ ー ズ 洗浄 モー ド assteez 連動 水 栓 

立ち 上 が る と 便 ふ た が 閉まっ て か ら 洗 浄 。 便器 洗 沼 と 連動 し て 手 洗 い の 水 が 出 て 、 止 まる 。 
便 ふ た に も 触ら な いか ら 気 持ち よく 使え ます 。 蛇口 に 触ら な いか ら 清 和沙 な うえ 、 出 し っ ぱな し を 
※1 自動 洗浄 は 座っ た 場合 の み 。 着 座 時 間 が 10 秒 以上 50 秒 以内 で あれ ば 小 洗浄 を 行い ます 。 防げ ます 。 し か も 価格 は 手動 水 栓 と 同じ で す 。 


※2 クロ ー ス 洗浄 モー ド は 出荷 時 「 切 ] で す 。L150 は 本 体 の [自動 便器 洗浄 」 ボ タン を 5 秒間 押す こ 
と で 、S160 (タイ プ 1) は 本 体 の 「 自 動 便 ふ た 開 」 ボ タン を 5 秒間 押す こと で 設定 で きま す 。 ア プリ 
で も 設定 可能 で す 。 ク ロー ズ 洗 浄 モ ー ド が 「 入 の と き 、 リ モコ ン ボ タン で 洗 光 し た 場合 も 、 便 ふた 
を 閉め て か ら 洗 浄 し ます 。 


印刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ま す 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 7 


ビジ ネス の お お客 様 へ 





\ ク ト で 軽い 


便器 本 体 は 約 20kg 以下 で 、 樹 脂 製 な ら で は の 軽 き 。 
コン パク ト な の で 、 一 人 で も 持ち 博 全 (人 @G 証 引 @⑥82 
作業 効率 の よい トイ レ で す 。 


※1 付属 品 、 梱 包 は 含み ませ ん 。 





低 水 圧 対 応 ー 


ター ント ラッ プ 式 の アラ ウー ノ は 、 流 動 時 0.05MPa 一 
で 全 グ レー ド 低 水圧 対応 。 住 宅 の 2 階 や 高台 の ' 『 人 泡 
建物 で も 流し 残し な 〈、 安 心して 設置 いた だ け ま す 。 


L150||5160 
給水 管 を 便 閉 に 直結 。 


加 圧 ポン プ な し で も | 
低 水圧 に 対応 し て いま す 。 





る まさ まな 設 赴 場 所 に 対応 。 






ーー N Oo ー ヾ 
施工 が スピ ー デ ィ ー 
便座 と 便器 が 一 体 で 組み あがっ て いる の で 、 


開 梱 し て すぐ に 持ち 運べ て スム ー ズ に 施 是 で きま すず す 。 
[L150 | [s160| 





※2020 年 12 月 時 点 の 梱包 で す 。 梱包 の デザ イン ・ 
サイ ズ は 予告 な く 変更 する 場合 が あり ます 。 


水圧 低い 


コン バ パクト で 軽く 、 梱 包 が 一 つ だ け だ か ら 6、 階 段 や 
エレ ベー ター の ある 建物 で も ラク に 搬入 。 高 層 


マン ショ ン の 設置 に も むす すめ で す 。 低層 階 で も 
上 層 階 で も 


L150 ||S160 ご 採用 いた だ け ま す 


W 


施工 性 に も る 配 雇 し て いま す 


※ 設 置 前 に は 「 施 工 上 の ご 注意 ]P.184 を 必ず ご 確認 くだ さい 。 


シン ショ リン (3 35 tt 6 の _ 





水圧 高い 





印刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ま す 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 1 1 























し 





内 『。 
まこ ・ 
や 
- 
F 
還 
ず ザ Je 





先進 機能 を 凝縮 し た 、 
プ フ 5/ ーー ング の 頂点 O 


で 汚れ を お ぢ そう じす る だ け で な く 、 

清潔 な 状態 が より 長く 続く こと を 目指 し 、 

オォ ゾン 水 を 散布 。 

る 6 ら に | ナノ イーX」 や アラ ウー ノア プリ な ど 、 
パナ ソニ ッ ク な ら で は の 機能 を 搭載 し まし た 。 





イメ ー ジ で す 。 
洗剤 の 泡 で 自動 洗浄 * お し っ こ 汚 れ を お さえ る オゾン 水 を 便器 内 に 散布 
激 落 ち バ ブル & オ ー ト 洗浄 トリ プル 汚れ ガー ド オゾン ウォ ー タ ー 

デ 


の 
= 一 一 電 





の デ 
スー ジ で す 。 
便器 本 体 か の ら イ オン を 放出 空間 演出 も 思い の まま スマ ー ト フォ ン 連 携 で 便利 を サポ ー ト 
ナノ イー X コー ディ ネイ ト アラ ウー ノア プリ 


@ タ イプ ご と の 搭載 機能 に つい て 、 詳 し く は 一 P.34 
※ 自 動 洗 浄 は 座っ た 場合 の み 。 着座 時 間 が 10 秒 以上 50 秒 以内 で あれ ば 小 洗浄 を 行い ます 。 


邊 目 動 お そう つじ トイ レ 


アフ リー 
L150 シリ ー ズ 


GUOD 





DESIGN 2 ウノ 
L150 シ リー ズ の 
アラ ウー ノ L150 シ リー ズ は 、 商品 特長 を 動画 で 
グッ ド デ ザ イン 賞 選定 商品 で す 。 と 抽 い た だ けり ます 。 


印刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 13 








[アラ ウー ノ L150 シ リー ズ ] 


オー ト 洗 浄 ・mmM ク ロー ズ 洗 浄 モ ー ド 


トイ レ に 入っ て か ら 手 を 洗う まで 
便 ふ た に も 便座 に も 触ら ず に 
気持 ちよ く 使 えま す 。 





[オート 洗浄 ・ ク ロー ズ 洗 浄 モー ド 」 。 mN 


着座 し て 用 を 足し 終え る と 洗浄 する 「 オ ー ト 洗浄 」 を ia 

搭載 。 洗 浄 前 に 自動 で 便 ふ た を 閉じ る 「 ク ロー ズ < 

洗浄 モー ド 」 人 付き で 、 衛 生 面 に 配慮 し まし た 。 

※ 自 動 洗 浄 は 座っ た 場合 の み 。 意 座 時 間 が 10 秒 以上 50 秒 以内 
で あれ ば 小 洗浄 を 行い ます 。 

※ ク ロー ズ 洗 浄 モ ー ド は 出荷 時 | 切 ] で す 。 本体 の | 自動 便器 洗浄 」 
ボタ ン を 5 秒間 押す こと で 設定 で きま す 。 ア プリ で も 設定 可能 
すす o 


ジン 





「 クロ ー ズ 洗浄 モー ド ] は 、 ワ ン ボ タン で 
便 ふ た を 閉め て 流す こと も で きま す 。 
立っ た まま 用 を 足し た と き は 、 

リモ コン の 洗浄 ボタ ン を 押せ ば OK。 

自動 で 便座 ・ 便 ふた を 閉め て か ら 洗 浄 す る の で 、 
便座 ・ 便 ふた に 触ら ず に すみ ます 。 








連動 水 栓 な ら 、 便器 洗浄 する と 
自動 で 手洗 い の 水 が 出 ま す 。 

専用 手洗 い の 連 動 水 栓 を 採用 すれ ば 、 ' 軍 
便 ふ た に も 手洗 い に も 触ら ず に 、 破 
スム ー ズ に トイ レ を 使え ます 。 一 p.109 自動 で 水 が 出 る 
し か も 、 手 動 水 栓 と 同 価格 で す 。 





トイ レ を 流す と … 






便 稚 洗 浄 する と 、 連 動 し て 手洗 い の 水 が 出る 。 


15 


印刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 





gg 





16 


写真 は イメ ー ジ で す 。※ オ ゾン 水 の 散 布 は 人 が いる 状態 で は 作動 し ませ ん 。 


便 半 内 に 


除 菌 効果 の ある オゾン 水 を 


目 動 で 散布 し ます 。 


[アラ ウー ノ L150 シ リー ズ ] 
| オプ ゾン ウォ ー タ ー」 


電影 
0Z0NE WATER 
(タイ プ 0、1 に 搭載 〉 





設置 環境 、 使 用 状況 に より 効果 は 異な り ます 。 直 オゾン 水洗 浄 30 秒 後 の 効 果 で す 。(※) 
※【 試 験 機関 】 大 阪 府立 大 学 【 試 験 方 法 】 オ ゾン 水 で 洗浄 後 、 試 験 刻 に 残存 し た 菌 数 を 測定 【 抑 制 の 方 法 】 オ ゾン 水 で 洗浄 【 対 象 】 付 着 し た 菌 
【 試 験 結果 】 オ ゾン 水洗 浄 30 秒 で 99% 以 上 抑制 (第 20180326-001 号 ) (試験 は 1 種類 の み の 菌 で 実施 ) 


除 菌 効果 の ある オゾン 水 を 散布 し 、 
汚れ の 原因 菌 を 抑制 し ます 。 


オゾン 水 は 薬 品 を 使わ ず 水 か ら 生 成 。 時 間 が 
経つ と 元 の 水 に 戻る の で 環境 へ の 負荷 が 小さ く 、 
医療 や 調理 の 現場 な ど で も 使わ れ て いま す 。 





操作 の 手間 いら ず 。 

自動 で オゾン 水 を 散布 し ます 。 

退出 約 3 分 後に オゾン 水 を 、 便 器 の 輪 じみ が 

気 に な る 水際 部 分 を 中 心 に 自動 的 に 散布 し ます 。 

注 ) 洗 浄 後に 毎回 オゾン 水 を 散布 する 機能 で は あり ませ ん (1 日 3 
回 程度 )。 な お 、 し っ か り モ ー ド (6 時 間 一 8 時 間 に 1 回 、 定 期 的 に 


散布 ) へ の 切替 も 可能 で す 。 
注 ) オ ゾン 水 散 布 前 は 設定 に か か わら ず 、 泡 が 出 な く な り 水 面 が 下がり ます 。 








衛生 面 が 気 に な る ノズル も 
オゾン 水 で 自動 洗浄 し ます 。 
便器 だ け で な く 、 同 時 に ノズル へ の 散布 
も 行い ます 。 


注 ) キ レイ に お 使い いた だ く た め に 、 定 期 的 に 「 オ ゾン ウォ ー タ ー」 
ノズル を お 掃除 し て くだ さい 。 

















オッ クジ ンジ ラ ョ の 30 





s 一 






時 間 が 経つ と 
5 の ZK( こ 
オゾン が 汚れ の プ 
原因 菌 を 抑制 





イス バニ ジン <95 


人 の 退出 を 検知 じ て 、 便 ふた が 閉まる 水位 を 下げ て オゾン 水 を 散布 





ィ イメ ダー ジ です 。 


印刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ま す 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 施 
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[アラ ウー ノ L150 シ リー ズ ] 


[「 ナノ イーX 」 


ナノ フー イーズ 


(タイ プ 0 に 搭載 ) 


| ナノ イーX」 を 放出 し 、 回 科 ! 還 
ニオ イ や 汚れ を 抑制 を し ます 。 同和 は 


請 5 ee 了 水 か ら 生 まれ た 次 世代 健康 イオ ン 
実 使用 空間 で の 実証 効果 で は あり ませ ん 。 | (設置 環境 、 使 用 状況 に より 効果 は 異な り ます 。) [ナノ イーX」 に つい て 詳し く は こち ら 





文 1 約 5m 空 間 で の 約 1 時 間 後 の 脱臭 効果 で す 。(※1) 雄 2 約 5m 空 間 で の 約 4 時 間 後 の 除 菌 効果 で す 。(※2) 

※1【 試 験 機関 】 パ ナ ソ ニッ ク ( 株 ) プ ロダ クト 解析 セン ター 【 試 験 方 法 】 試験 室 ( 約 5mY) に お いて 6 段階 臭気 強度 表示 法 に より 検証 【 脱 臭 の 方 法 】 「 ナノ イー」 を 放出 
【 対 象 】 付着 し た トイ レ 臭 【 試 験 結果 】1 時 間 で 臭気 強度 1 以上 低減 (1V332-180307-K01) ※2【 試 験 機関 】 (一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー【 試 験 方 法 】 試験 室 
( 約 5m) に お いて 布 に 付着 させ た 菌 数 を 測定 【 抑 制 の 方 法 】「| ナノ イー」 を 放出 【 対 象 】 付 着 し た 菌 【 試 験 結果 】4 時 間 で 99% 以 上 抑制 (第 17148911001-0401 号 ) 
試験 報告 書 発行 日 :2018 年 2 月 28 日 (試験 は 1 種類 の み の 菌 で 実施 ) 


便 本 体 か ら 
| ナノ イーX」 を 放出 し ます 。 
退出 後 、 自 動 的 に | ナノ イーX」 を 放出 暫 
| ナノ フィ ー ズ ズ 
と 1 2 | 





し ます (1 回 あたり 最大 60 分 ) 。 
「 ナ ノイ ーX」 は 「 ナ ノイ ー」 の 10 倍 の OH ラジ カル を 含む 次 世代 [ の 


健康 イオ ン で す 。 な 
※「 ナ ノイ ー」: 毎 秒 4.800 億 個 と 「 ナ ノイ ーX」 : 毎 秒 4 兆 ! 


8,.000 億 個 と の 比較 。ESR 法 に よる 測定 (当社 調べ ) 





人 ー 8 っ アル ンカ ルレ 
注 )4 時 間 / 日 を 最大 運転 時 間 と し 、 そ れ 以 上 に な る と 放出 は イー ジ で す 。 il 
し ませ ん 。 


トイ レ 空 間 の 壁 な ど に 付 音 し た 
ニオ イ を 脱臭 し ます 。 


スチ ー ム より 微細 な | ナノ イーX」 は 、 繊 維 の 
奥 ま で 入り 込ん で 、 ニ オイ の 原因 物質 に 
働き か け 、 高 い 脱臭 効果 を 発揮 し ます 。 


〇 「 ニ オイ の 減衰 」 比 較 
ceuiemesiiieeeesesea 








ワン イー X」 あ り 








文 1 約 5m 空 間 で の 約 1 時 間 後 の 脱臭 効果 で す 。 (※1) 
※1【 試 験 機関 】 パ ナ ソ ニッ ク ( 株 ) プ ロダ クト 解析 セン ター 【 試 験 方 法 】 試験 室 ( 約 5m) に お いて 6 段階 臭気 強度 表示 法 に より 検証 【 脱 臭 の 方 法 】 「 ナノイー」 を 放出 
【 対 象 】 付着 し た トイ レ 臭 【 試 験 結果 】 1 時間 で 臭気 強度 1 以上 低減 (1V332-180307-K01) 


汚れ の 原因 に も な る カビ 菌 で 
ウイ ルス *“” を 抑制 し ます 。 


室内 の 付 着 カビ 菌 を 抑制 し ます 。 
また 、 ウ イル ス を 抑制 し ます 。 


⑯ 0H ラジ カル が 
カビ 菌 ・ ウ イル ス の 
タン パク 質 を 変性 


文 3 約 5m 空 間 で の 約 4 時 間 後 の 効果 で す 。 (※3) 
文 4 約 5m 空 間 で の 約 4 時 間 後 の 効果 で す 。(※4) 


の カビ 菌 ・ ウ イル ス を 抑制 





※3【 試 験 機関 】 (一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー【 試 験 方 法 】 試験 室 ( 約 5mY) に お いて 布 に 付着 カビ 菌 の 発育 を 確認 【 抑 制 の 方 法 】 「 ナ ノイ ー」 を 放出 【 対 象 】 付着 
し た カビ 菌 【 試 験 結果 】4 時 間 で 抑制 効果 を 確認 (第 17148911001-0101 号 )【 試 験 報告 書 発行 日 】2018 年 2 月 19 日 ※4【 試 験 機関 】 (一 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ン 
ター【 試 験 方 法 】 試験 室 ( 約 5m) に お いて 布 に 付着 させ た ウイ ルス 感染 価 を 測定 【 抑 制 の 方 法 】 「 ナノ イー」 を 放出 【 対 象 】 付 着 し た ウイ ルス 【 試 験 結果 】4 時 間 で 
99% 以 上 抑制 (第 17148911001-0301 号 ) 【 試 験 報告 書 発行 日 】2018 年 2 月 28 日 (試験 は 1 種類 の み の ウ イル ス で 実施 ) 
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激 落ち バブ ル 








流す た びに 、「2 種 類 の 泡 ] と 「 パワフル な 水流 」 で 
し っ か りお そう じ し ま す 。 














た っ ぷり の 泡 の パワ ー で ミリ バブ ル と マイ クロ バブ ル 

し っ か り 洗 う 。 2 種類 の 泡 で 汚れ を 落と す 。 

細か い 泡 が 便器 内 を めぐ り 、 お そう じ し ま す 。 ミリ バブ ル (直径 約 5mm) で 大 き な 汚 れ を 除去 し 、 

市 販 の 台所 用 合成 洗剤 (中 性 ) を 使用 し 、 マイ クロ バブ ル ( 直 径 約 60um) で 残っ た 汚れ も し っ か り 落 と し ます 。 
使用 量 は 約 3 ヵ月 で 約 250mL“ と 少量 で す 。 


に て | 





ミリ バブ ル マイ クロ バブ ル 


勢い よく 旋回 し な が ら 
まん べ ん な く キ レイ に 。 


水流 を 制御 する 独 目 の 
形状 で ぐる り と 洗う 











※1 日 あたり 大 (0.3mL) 4 回 、 ハ ネガ ー ド (0.2mL) 6 回 使用 し た 場 
合 。 使 用 環境 、 使 用 状況 に より 変化 し ます 。 の 
@ 洗 浄 後 、 便 器 内 を キレ イ に 保つ た め 9 時 間 程 洗剤 の 泡 が 残り ま | スパ イラ ル 水 流 」 。 
す 。 泡 が 残る 時 間 は 洗剤 の 種類 や 使用 環境 に よっ て 変わ り ます 。 ーー 
洗剤 の 泡 が 出 な いよ うに する こと も 可能 で す 。+P.77 高い 洗浄 力 を 発揮 し ます 。 





20 注 ) キ レイ に お 使い いた だ く た め に 、 定 期 的 に お 掃除 を し て くだ さい 。 注 ) オ ゾン 水 散布 前 は 設定 に か か わら ず 、 泡 が 出 な く な り 水 面 が 下がり ます 。 
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トリ プル 汚れ カー ド 








泡 と 新 構 造 が 
T ト ビ ハ ネ ヨゴ レ | を お きえ ます 。 


泡 の クッ ショ ン で 受け 止め る | ハネ ガー ド 」 。 
ボタ ン 操 作 な ど で 便 座 を 上 げ る と 水 が 下 が り 、 水 面 
全体 に 泡 が 出現 。 ト ビ ハ ネ を お さえ 、 床 や 壁 な ど へ の 
汚れ を 抑制 し ます 。_p.31 


※ 男 性 の 立っ た まま の 小 用 を 想定 し た 機能 で す 














フチ の 立ち 上 が り で 、 便座 と 便器 の 合わ せ 技 で 
外 に 垂れ 出し に くい | タレ ガー ド 」 。 せき 止め る | モレ ガー ド 」 。 








外側 に 設け られ た 高 さ 約 3mm の 立ち 上 が り が フチ 座っ て 用 を 足し て も スキ マ か ら 飛 び 出 し に くい 仕組 み 
を つた っ て 垂れ る 汚れ を お さえ ます 。 スゴ ピカ 素材 で す 。 前 面 か ら 床 な ど へ の 漏れ 出し を お さえ ます 。 


圭 密 な 〇 図 は 着座 時 (着座 し た 時 は 便座 が 通常 より 約 5mm 下 が り ま す 。) 
(有機 ガラ ス 和 糸 ) な ら で は の 精密 な 設計 で す 。 信 角 度 や 勢い に よっ て 外 に 漏れ る 場合 が あり ます 。 


も し 、 当 た っ て も 
便器 内 に 流れ 落ち る 
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[アラ ウー ノ L150 シ リー ズ ] 


スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) 








水 ア カ を は じ く スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) 。 
汚れ が つき に くく 、 し か も 丈夫 で す 。 


陶器 と 違い 、 汚 れ の 原因 | 水 ア カ | が 

















水滴 
固着 し に くい 。 人 固着 ee 取れ 
人 | する 朋 や すい 
nr 【 さ 記 
スゴ ピカ 素材 は 、 ぬ め / や 黒ずみ の 原因 と な る に W ii ラー 
2K ア カカ が つき に くい の で 、 念 れ が た た まり し くく 0 Re 
2 に の Po: 陶 灰 スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) 


注 ) 水 温 や 水質 に よっ て は 水面 の 輪 じみ 汚れ (ピン ク 色 な どの 色 の 付い た 汚れ ) が 発生 する 場合 が あり ます 。 水 流 の 届か な い フ チ 部 分 は 日 常 的 な ふき 掃除 が 必要 で す 。 














|「 割れ] や 「 ヒ ビ 」 だ け で な く 、 便座 と 便器 の スキ マ が な い の で 、 

| キズ 」 に も 紙 い 。 お 掃除 し や すい 。 

水族 館 の 水槽 や 航空 機 陶器 で は で き な か っ た 設計 で 、 汚 れ が 入り 込ま な い 
の 窓 な ど に も 使用 。 形状 を 実現 。 汚れ て も 一 気 に ふ き 取 れ ま す 。 

細か い 傷 が つき に くく 、 


ブラ ン シ 掃 除 も 可能 で す 。 


※ 研 磨 剤 入り の ブラ シ や 研磨 剤 入り の 
洗剤 は お 使い いた だ け ま せん 。PP 製 
トイ レブ ラ シ 、 中 性 トイ レ 用 洗剤 を ご 
使用 くだ さい 。 





間 「 5 
当社 従来 品 (陶器 製 ) アラ ウー ノ L150 シ リー ズ 
スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) 


[アラ ウー ノ L150 シ リー ズ ] 


スキ マレ ス 設 語 








お そう じ の し や すさ に こだわ り 、 
汚れ が 人 人 りや すい スキ マ を 減ら し まし た 。 











スム ー ズ に ふけ る こ ご こん な と ころ も 

西 凹 の 少な い 形 状 。 スキ マレ ス 設 計 。 

スキ マ や 段差 が ほとん ど な い の で 汚れ の と り に くい 便座 の 

ふき 掃除 が ラク ラク 。 合わ せ 部 “を スキ マ の な い 

タン ク の な い コ ン パ クト な 形状 は 、 設計 に する こと で 、 

奥 ま で 手 が 届き や すく 、 お 掃除 が お 掃除 が ラク に で きま す 。 隊 ae 
スピ ー デ ィ ー に 。 ※ 便 座 の 内 周 お よび 外周 の 一 部 


| フチ 裏 ]」 も サッ と 

(ひど の かき で キレ イ に 。 
手 が 届 き に くく 、 掃 除 し に く か っ た 
フチ 裏 を | ひと ふき 形状 」 に 。 
直ら AN だり けり で 

ラク に お 掃除 で きま す 。 








合わ せ 目 も 凸凹 が な なく サ ッ と ふけ る 
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[アラ ウー ノ L150 シ リー ズ ] 


ター ント ラッ プ 方 式 





少な い 水 で 一 気 に 流し きる の で 、 
分 水 が で きま す 。 














パナ ソニ ッ ク 独 目 の 排水 方 式 で し っ か り 流 し て も 、 
少量 の 水 で 、 勢 いよ く 流 す 。 従来 より も 約 1 プ 3 に 節水 。 
排水 路 に た まっ た 水 を 一 気 に 排 出す る 水 を 効率 的 に 使う こと で 、 大 幅 に 節水 。 


「 ター ント ラッ プ 方 式 ] で 、 少 な い 水 量 で し っ か り 洗 浄 し ます 。 毎月 の 水道 代 も 減ら すこ と が で きま す 。-P.31 


田 1 回 あたり の 使用 水量 比較 


便器 内 を 旋回 し な が ら 、 た まっ た 水 を 一 気 に 1990 年 頃 の トイ レ X アラ ウー 150 シ と リーズ 
EECI ICONGU UK 排出 し 、 勢 いよ く 流 す 。 (サイ ホン ゼット 式 ) (ダー ンド トラ ッ プ 方 式 / 


わずか 
+13L 還 語 開 GL 司 


(ハネ ガー ド + 約 0.9L※3) 
節水 


わずか 


※1 1990 年 頃 の 当社 サイ ホン ゼット 式 ト イレ (CH43) と の 比較 。 

※2 「 オ ゾン ウォ ー タ ー」 使用 時 十 約 0.7L 

※3 泡 洗浄 後 、3 時 間 以 内 で あれ ば 十 約 0.9L は 使用 し ませ ん 。 

※4 出荷 時 の 標準 設定 で の 水量 で す 。 自 治 体 の 規制 等 に より 増量 モー ド (5.7L、8L) 
に 設定 変更 し た 場合 は 節水 金額 が 異な り ま す 。 








少な い 水量 で 効率 よく 流す の で 、 


従来 便器 (サイ ホン 便器 ) アラ ウー ノ L150 シ リー ズ 
洗浄 音 は 従来 に 比べ 、 話 し 声 レ ベル の 約 70gBA) )。 約 55oB(A)*s 
騒 々 し い 街 頭 く らい 通常 の 話し 声 く らい 


入 に な り に くい 音量 に \*5。 


※5 水圧 0.196MPa12kgf/cm2] (流動 時 ) 、 便 座 ・ 便 ふた を 閉じ た 状態 で 当社 規定 位置 (便座 前 方 高 さ 1.5m) で の 測定 。 洗 浄 音 は 洗浄 時 に 連続 的 に 発生 し て いる 音 を 表し ます 。 


Z4 


万 ーー の 際 も 安心 。 
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停電 対応 








加 電 時 に も 、 水 を 流す こと が で きま す 。 | 人 所 


z 電池 を 使っ て ボタ ン で 洗浄 で きる 。 
9V ア ルカ リ 乾 電池 (別売 ) を セッ ト し 、 
本 体 上 部 に ある スイ ッ チ を 押す だ け で 、 
排水 に 加え 、 給 水 も 可能 に な り ま し た 。 


※ 使 用 回 数 の 目安 : 約 80 回 (アル カリ 乾電池 1 本 あたり ) 
※ 断 水 の 場 合 は バケ ツ な ど で 水 の 補充 が 必要 で す 。 ボ タン で 排水 の み 可 能 で す 。 





も し 電池 が な く て も 、 
手動 の ハン ドル で 排水 で きる 。 


画 電 時 は サイ ド 

カバ ー 内 に ある 手動 
ハン ドル を 回 し て 、 
流す こと が で きま す 。 
※ 断 水 時 で も 排水 で きま す (給水 


は バケ ツ な ど で の 補充 が 必要 で 
す )。 











※ 写 真 は S160 シ リー ズ で す 。 








き 電 時 に 使う 電池 を 便器 本 体 の 中 で 
保管 で きる 。 


本 体 上 部 の ケー ス に 
電池 を 収納 で きま す 。 
も し も の 時 も 慌て る 
こと な く 、 す ぐに 
対応 で きま す 。 








※ 定 期 的 に 電池 残 量 を ご 確認 くだ さい 。 
※ 電 池 は 、 通 電 状 態 と は 逆 向 き に 
差し 込み 、 収 納 し ます 。 
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Panasomic 


Pawrna 9 つい 
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コー ディ ネイ ト 







空間 コー ディ ネイ ト の 3 
イメ ー ジ な ど を WEB サ イト で 0 6 
ご 覧 いた だ け ま す 





畳 富 な 色 柄 と 素材 感 。 
コー ディ ネイ ト の 幅 が 
広がり ます 。 


奥行 き の あ る 深い 色合い と 

上 質 な 風合い を 持つ | 便 ふ た 」。 
くつ ろ ぎ の 空間 に ふさ わし い 柄 を セレ クト 。 
それ ぞ れ の モチ ー フ を イメ ー ジ し た 質感 と 
手触り が 、 空 間 を より 上 質 に 仕上 げ ま す 。 











銀 鶴 ( ギ ン レ イ ) フレ ンチ オリ ー ブ 定 層 三 こ 


便 ふ た と コー ディ ネイ ト で きる 
ホワ イト に 加え 、 肌 触り が よく や わら か い 
人 工 皮 革 を 採用 し た 4 色 を ご 

便 ふ た と 合わ せ て 、 目 分 好み の 

コー ディ ネイ ト を 楽し め ま す 。 








イン テリ ア に 溶け 込む 、 








| ステ ィ ッ クリ モコ ン 」 。 の 画 sy | 訓  」 一 1 ボク 0 ド 
(正面 ) 
空間 に 合わ せ や すい シン プル な デザ イン 。 Poowee 
































電波 式 採用 で 、 壁 紙 を 選ば ず 
コー ディ ネイ ト が で き 、 よ り 幅 が 広がり ます 。 


レア ンタ / 
(正面 ) 








※ 写 真 は タイ プ 0 で す 。 


※ ペ ベー ス 色 ( 白 ) の 便 ふ た 、 ア ー ム レス ト 、 フ ラッ トリ モコ ン も ご 用 意 し て いま す 。 商品 ライ ン ア ッ プ に つい て 。-+P.35 
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つり リョ / 


ALarUno 


ァ ラ ウー ノ 池 語り で 
便利 と 健康 を サポ ー ト ! 


FT 


Panasonic | 


LLS 


採 便 モー ド 
( 趣 低 水位 ) 




















※1 共通 設定 の み 対応 。 個 人 別 の 設定 は で きま せん 。 2 / 
※2 便 の 状態 の 記録 の み 対応 ( 手 入 力 ) 。 大 洗浄 の 自動 記録 は で きま せん 。 / 


で 2 ー ※ S160 シ リー ズ と は アプ リ 機 能 が 一 部 異な り ます 。 と 
ン / 


ご 利用 に 関し て | @「 アラ ウー ノア プリ 」 の サー ビス の ご 利用 に は 、 ス マー ト フ ォ ン (別売 ) と 専用 の アプ リケーション 、Wi-Fi 環 境 が 必要 で す 。※AndroidrV OS バー ジョ ン 5.1.0 以 降 、iOS バ ー ジ ョ ン 10.0 以 降 の スマ ー 
ト フ ォ ン で ご 利用 で きま す (2021 年 1 月 現在 ) 。 た だ し 、 す べ て の スマ ー ト フォ ン で 、 ア プリ の 動作 に 保証 を 与え る も の で は あり ませ ん 。 ま た 、|「 アラ ウー ノア プリ 」 は タブ レッ ト 端 末 ・PC に は 対応 し て いま せん 。 
@| アラ ウー ノア プリ 」 は 、Android ス マー ト フ ォ ン は Google Play、iPhone は App Store か ら ダ ウン ロー ド で きま す 。 旬 サ ービス の ご 利用 に は ログ イン ID が 必要 で す 。 | アラ ウー ノア プリ 」 を ダウ ン ロ ー ド で き な い 機種 で 
は 、 ご 利用 いた だ け ま せん 。 ロ グイ ン ID の 取得 は パナ ソニ ッ ク の 会 員 サ イト 「CLUB Panasonic」 へ の 登録 が 必要 で す 。@| アラ ウー ノア プリ ]」 は 無料 で す 。 ダ ウン ロー ド お よび サー ビス の ご 利用 に は 通信 費 が か か り 
ます 。 旬 通信 環境 や 使用 状況 に よっ て は 、 ご 利用 で き な い 場合 が あり ます 。 介 常時 イン ター ネッ ト 接 続 が 可能 な 環境 が 必要 で す 。 人 無線 LAN ブ ロー ドバンド ルー ター(IEEE802.11b、IEEE802.1 1g、IEEE802.11n 
(2.4GHz 帯 ) の いずれ か に 対応 し た 無線 LAN ル ー タ ー) が 必要 で す 。 介 モバ イル ルー ター に は 対応 し て いま せん 。 
使用 上 の ご 注意 ] つ ス マー ト フ ォ ン を トイ レ に 落と さ な い よう に ご 注意 くだ さい 。 〇 み ま も り モ ニタ は 安否 を お 知ら せ す る も の で は あり ませ ん 。 ま た 異常 や 緊急 時 等 へ の 対応 サー ビス は 行っ て お り ま せん 。 〇 お 通じ 確認 モー 
ド は 、 一 旦 便器 内 の た め 水 を 排出 する 場合 が あり ます 。 そ の た め 節 水 効 果 が 低減 し ます 。 〇 採 便 モ ー ド は 、 一 旦 便器 内 の た め 水 を 排出 し 、 通 常 よ り も 低い 水位 で 水 を た め 直 し ます 。 便器 内 に 直接 便 が 付 落 する と 、 汚 れ 
が 取れ に くく な る 場合 が あり ます の で 、 ト イレ ッ ト ペ ー パ ー を 敷い て か ら お 使い くだ さい 。 








SETUP の ライ セン ス に 基づき 使用 され て いま す 。@App Store は Apple inc. の サー ビス マー ク で す 。 亀 "Wi-Fi" は "Wi-Fi Alliance" の 登録 商標 で す 。@"Wi-Fi" は Protected Setup'W、"WPA2TW 


@ (9 es Android お よび Google Play は Google inc. の 商標 また は 登録 商標 で す 。@iPhone は 、 米 国 お よび 他 の 国々 で 登録 され た Apple inc. の 商標 で す 。iPhone の 商標 は 、 ア イ ホ ン 株 式 会 社 
CERTIFIED は 、“Wi-Fi Alliance『 の 商標 で す 。 介 "Wi-Fi CERIFIED'W" ロ ゴ は 、“Wi-Fi Aliance"" の 認証 マー ク で す 。 亀 "Wi-Fi Protected Setup'" ロゴ は 、“Wi-Fi Alliance『" の 認証 マー ク で す 。 








[アラ ウー ノ L150 シ リー ズ ] 


アラ ウー ノア プリ 


回 
機能 に つい て 詳し く は 


スマ ーー ト フ オ ッ ク と の 連 携 で 動画 を ご 覧 くだ さい 。 Et 


ここ まで 便利 に 、 快 適 に 。 





お 手 人 れ モ ニタ お 好み 設定 


つい 忘れ て し まい が ちな 最大 4 人 まで 、 お し り 洗 浄 の 強 さ や 
お 手入れ 時 期 を ご 案内 し ます 。 位置 な ど を 個人 別に 設定 で きま す 。 


1@ ト イレ フィ ルター や ノズル な どの お 手 PA 


入れ 時 期 を お 知ら せ し ま す 。 _e 
洗剤 の 補充 タイ ミン グ も 通知 還 守 
し まあ “ 














LDSFEH Tl. 














9 洗剤 タン ク 

上 洗浄 ノズル 

》 リモ コン 電池 

「 上 脱 具 フィ ルター 

オデ イーX ゴ ィ ル 一 夫 ナノ イーX フ ィ ル ター 


モコ 電通 本 内 フィ ルター 





| a。 | | おじ 確 認 モー ド ( 泡 が な い 状態 ) に も 


ナノ イーX フ ィ ル ター は タイ プ 0 の み に 設定 可能 で す 。 


ン さ う 12 た ギー ピン 


生日 使う トイ レ を 活用 し て 、 大 切な 家族 の 暮らし を み ま も り ま す 。 
] 「 le 層 X 。 zeeps=z (人 @) 離れ て 暮らす 家族 の トイ レ や 、 自 宅 の 

















トイ レ の 使用 状況 を 確認 で きま す 。 
み ま も り 対象 と する トイ レ の 登録 、 







て 20WE 量 月 眉 還 中 トイ 陣内 評 醒 


お 母さん 、 





今日 も 変更 な どの 設定 

プ 3 

変わ りな いな 。 使用 履歴 の 表示 ※1 
直近 の 使用 時 刻 を 表示 





mm アプ リ の 画面 に は 当日 ・ 前 日 2 日 間 の 
本 近 ト イレ を 使っ た 凍 使用 状況 が 表示 され ます 。 








み ま も ゆ 計 梨 中 トイ レ 
※1 薄 座 と 大 洗浄 ・ 小 洗浄 を 使用 履歴 と し て 画面 に 表示 
ます 


エネ ルギー モニ タ 








3 ね 3 り 用 中 旦 外 


大 洗浄 の 使用 を カレ ンダ ー へ 自動 的 に 記録 “し ます 。 電気 や 水道 の 使用 




















量 や 金額 の めやす | ' 
< お 師 じ の 記 X お 所 じ モニ タ を 確認 する こと が で 
トッ きま す 。 ま た 、 節 約 | | | 
 』 * の アド バイ ス 機 能 MUUUUUU 
よ つ う 桃 鞭 の rt オチ ザ イ 宮 の 半 男 ーー ー あり ます 。 
負 団 2018I5 14 可 1 聞 可 誤 抽 合 品 
直 1] ー1 箇 1 中 蛋 相本 
| 中 吐き 吾 お 四 mth ど 品 証 。 重 っ 四 w 呈 ) 7 中 店 』 3) に こ ツ 2 FN 
馬 の 叶 。 T  i 如 抹 便 士 ei ド 
トー キー トコ AO 
の 健康 診断 な どの 採 便 時 に 便利 な 能 
CE- 全 の い cm で す 。 低 い 水 位 で 便 の 水没 を 抑制 し 、 
ー 便 レ や すい 状 胡 に し ます 








便 の 状態 、 大 き さ 等 を 記録 月 毎 に 便 の 記録 を 一 覧 化 


※2 便 の 状態 は 手 入 力 で す 。 


画面 や サー ビス は 予告 な く 変 更 す る こと が あり ます 。 
印刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ま す 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 27 


全 目 動 お そう じ ト イレ 


デラ ウー ン 190 2 リー 


主 な 特性 と 機能 





新 商品 








どの ー ビ ペー 半 MS で ペテン O'N か 瑞 下 陵 | 下 光 NN 


メー ニー 











特長 





セッ ト 
プラ ン 例 
P.89 





品番 価格 ・ 
仕様 


P.34 





Q&A・ 
ご 注意 


P.76・ 


183 


設計 
P.152 


30 


※1 電気 代 は 1990 年 頃 の 当社 温水 洗浄 便座 (DL-C55) と の 比較 。 
温水 部 は 年 平均 で 算出 。 エ コモ ー ド で の 消費 電力 量 は 、 当 社 基準 (省エネ 法 2012 年 度 基準 の 測定 条件 を 参考 ) に よる 。 較 算出 基準 料金 (税込) 電力 料 金目 安 単 価 27 円 /kWh(2019 年 9 月 時 点 ) (( 社 ) 全 国家 庭 電気 


省エネ 性 能 


あっ た か 速 暖 便 座 


| あっ た か 速 暖 便座 」 で 
ぬく も り キ ー プ 








二 重 構 造 の 
便 ふ た で 保温 
高 効率 ヒー ター 
樹脂 製 便座 で 
ヒー ター を 








製品 公正 取引 協議 会 ) ※3 室温 が 24 で 未満 の 場合 、 約 24C ま で 便座 を 保温 し ます 。 ※4 ( 
道代 は 1990 年 頃 の 当社 サイ ホン ゼット 式 ト イレ (CH43) と の 比較 。 男 性 2 人 、 女 性 2 人 の 4 人 家族 が 1 日 16 回 (大 4 回 、 小 12 回 )、365 日 使用 し た 場合 で 計算 。 ハ ネガ ー ド 使用 の 場合 、1 日 16 回 (大 4 回 十 小 6 回 十 小 〈 ハ ネ 
ガー ド 使 用 〉6 回 ) で 計算 。 オ ゾン ウォ ー タ ー 使 用 の 場合 、1 日 3 回 散布 で 計算 。 較 算出 基準 料金 (税込 ): 上 水道 下水 道 料金 目安 単価 265 円 /m( 東 京都 ) (2019 年 9 月 時 点 ) 
す 。 自 治 体 の 規制 等 に より 増量 モー ド (5.7L、8L) に 設定 変更 し た 場合 は 節水 金額 は 異な り ま す 。 


ダブ ル 
| 速 暖 ] と | 瞬間 ] の W 機 能 で 
年 間 、 約 7,300 円 ”” 即 電 し ます 。 
室温 を 感知 し て 必要 な と きだ け 高 速 で 温め る “※?| あっ た か 速 暖 便座 」 と 、 
使う 瞬間 だ け シ ャ ワー を 温め る 「 有 瞬 間 湯 わか し 方 式 」 で 、 か し こく 節電 し ます 
電気 料金 比較 


1990 年 頃 の トイ レ 憶 
(貯湯 タン ク 方 式 ) 還 


アラ ウー ノ L150 シ リー ズ と 
(4 遇 則 ) 主 00 円 / 年 
ェ コ モー トド の 請 請 請 記 さら に 約 14% 節 電 







年 間 約 /,300 円 
お トク | 2 





(瞬間 湯 わ か し 方 式 ) し くみ イメ ー ジ 
@ 時 湯 式 に 比べ 洗浄 湯量 が 
水 只 本 少な く ( 約 半分 ) な り ま す 。 
@ 水 温 が 低い 場合 、 洗 浄水 が 出る まで 
時 間 が か か る 場合 が あり ます 。 





エコ モー ド で も っ と 節電 で きま す 。 
年 間 消 費 電 力量 ※2 タイ プ 0・1・2 OULwn/ 和 
⑯ エ コモ ー ド を 使う と 温水 と 便座 の 温度 が 冷た く 感じ られ る 場合 が あり ます 。 






































タイ プ 0・1・2 亜 ント ッ ミロ co の AN 
目標 年 度 | 省エネ 基準 Oo/ | 年 間 消 費 7 / 年 | 区 分 
昌和 | 19296 | 凍 。 ye | 府 骨 間 式 








最適 な エコ を 考え る 3 つの セン サー で 





使う 人 を 、 こ こち よく 。 思 思 sNRS 

ムダ を 見 つけ て 自動 で 節電 し て くれ る 「 エ コナ ビ 」 を 搭載 。 

使う 人 の 行動 や 室温 、 水 量 を 検知 し 、 最 適 な エコ を アシ スト し ます 。 
入室 を 検知 する 温 風 の 温度 を 調節 水量 を 調整 する 
| か と セン サー | 室温 セン サー」 | 着座 セン サー」 





人 の 入 退 室 に 合わ せ て 使う 
と きだ け 、 便 座 を あたため て く 
れる の で 、 ム ダ な 電力 を 削 
減 。 気 温 に よっ て は あたため 
に 6 秒 程度 か か る 場合 が あり 
貞 す 。 


※ エ コナ ビラ ンプ は 便座 温度 設 
定 が 切 の 場合 は 点灯 お よび 


) 内 は 、 タ イマ ー 節 電機 能 を 使用 し な い 場 合 の 年 間 消費 電力 量 。 


※8 泡 洗浄 後 、3 時 間 以 内 で あれ ば 十 約 0.9L は 使用 し ませ ん 。 








室温 を 検知 し て 、 温 風 乾 燥 
の 温度 を 自動 で 調節 する こと 
で 、 い つ で も 程よい 温 風 で お 
し り を 快適 に 。 あ た た めす ぎる 
電力 の ムダ を な くし 、 省 エネ を 
サポ ー ト し ます 。 

※ タ イプ 0 の み の 機 能 で す 。 





大 ・ 小 を 自動 で 判別 し ※ 水 量 
を コン トロ ー ル 。 必 要 な 水量 
だ け 使 い 、 自 動 で 洗浄 する の 
で 、 節 水 に も 貢献 し ます 。 
立っ た まま の 小 用 の 場合 は 、 
リモ コン 操作 と な り ま す 。 
※ 着 座 時 間 が 10 秒 以上 50 秒 
以内 で あれ ば 、 小 洗浄 と 判別 
し ます 。 


※2 年 間 消費 電力 量 は 、4 人 家族 (男性 2 人 ・ 女 性 2 人 ) で 使用 の 場合 。 お し り 洗 浄 の 使用 1 日 4 回 、 ビ デ 洗 浄 使用 1 日 8 回 と し 、 便 座 部 は 季節 別 、 
※5 省エネ 法 (2012 年 度 基準 ) の 区 分 。 ※6 水 


※7 出荷 時 の 標準 設定 で の 節水 金額 で 
注 ) 省 エネ 基準 に 関す る 表示 一 P.148 





独 目 技術 で し っ か り 流 し て 
年 間 、 約 14,100 円 "節水 し ます 。 


* ハ ネガ ー ド 使用 時 は 年 間 約 13.500 円 節水 5。 ' 
*※ ハ ネガ ー ド 、 オ ゾン ウォ ー タ ー (ふつ う モ ー ド ) 使 用 時 は 年 間 約 13.300 円 節水 ※9。 


少な い 水 を ムダ な く 使 い 切 る こと で 、 
これ まで の トイ レ に 比べ 、 約 1/3 の 水量 で し っ か り 流 し 切り ます 。 


水道 料金 比較 


1990 年 頃 の トイ レ 
〈《 サ イ ホ ン ゼ ッ ト 式 ) 


@ ら @⑥@6@6@6@6@6@6@6@6@@@⑥ 大 18L 
す 


MYe 作 06.000 円 / 征 L150 シ リー ズ な ら 、 
の ゐ ④②④⑥@@ 大 4sLsy | 年間 約 14.100FX お トク | 








ハネ ガー ド 使 用 時 は 
@ ら @@ と る 2 3.6L . 年 間 約 13.500 円 お トク !※6 
(ハネ ガー ド + 約 0.9L※8) 





操作 性 
洗剤 補充 は 、 上 部 か ら タ ンク を 外し て 
ボタ ン を 押す だ け 。" 


本 体 上 部 の トッ プ カ バー を 開け て タン ク を 取り 出し 、 補 充 す る 簡単 仕様 。 
洗剤 の 使用 量 も 従来 の ブラ シ 掃除 の 約 半分 で 済み ます 。\10 


(洗剤 補充 の 目安 ) 約 3 ヵ 月 に 1 回 (洗剤 タン ク 容 量 : 約 250mL) 
1 日 あたり 大 (0.3mL) 4 回 、 ハ ネガ ー ド (0.2mL) 6 回 使用 し た 場合 。 使 用 環境 、 使 用 状況 に より 変化 し ます 。 
※ 自 動 便器 洗浄 時 、 泡 が 出る 設定 の 場合 は 大 小 に か か わら ず 泡 が 出 ま す 。 
アラ ウー ノ 用 洗浄 補充 液 も ご 用 意 。 
アラ ウー ノ フォ ー ム フロ ー ラ ル (香り 付き ) アラ ウー ノ フォ ー ム ( 無 香 ) 
』 CH394 オー プン 価格 ※ CH399 オー プン 価格 ※ 
- ア ラウ ー ノ 泡 洗浄 用 補充 液 - ア ラウ ー ノ 泡 洗浄 用 補充 液 
・ 中 性 中 性 
界面 活性 剤 、 粘 度 調整 剤 、 安 定 化 剤 








イオ ン 具 面 性 、 和 キレ ー ト 剤 
の イオ ン 界 面 活性 剤 、 香 科 、 キ レー ト 才 -250mL 
市 販 の ロ 所 用 ・240mL ※ ハ イ ・ パ ー ツ ショ ッ プ /1 本 単位 で 販売 
へ 、FE > < ※ ハ イ ・ パ ー ツ ショ ッ プ /1 本 単位 で 販売 ※ 代 理 店 様 発注 /4 本 単位 で 販売 
合成 洗剤 (中 性 ) で OK。 ※ 代 理 店 様 発注 /1 本 単位 で 販売 
の 0 ※ オ ー プ ン 価 格 商品 の 価格 は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 
RMKrtAN 注 ) 便器 泡 洗浄 用 で す の で 、 便 器 外 側 の お 手入れ に は 使用 し な いで くだ さい 。 
て 一 呈 必 S 


※9 補充 後 は 、 本 体 の 洗剤 開始 ボタ ン を 押し て くだ さい 。 
※10 約 25mL/ 回 の 洗剤 で 週 2 回 お 掃除 の 場合 。 詳 し く は Q&A 一 P.77、 ご 注意 一 P.82 
注 ) ト イレ 用 洗剤 は 、 入 れ な いで くだ さい 。 


台所 用 合成 洗剤 (中 性 ) を ご 使用 くだ さい 。 





| ハネ ガー ド 」 は 、 便 座 が 上 が る と 目 動 で 始動 。 


泡 の クッ ショ ン で 受け 止め て 、 ト ビ ハ ネ ヨゴ レ を お さえ る | ハネ ガー ド 」 。 
便座 開閉 ボタ ン を 押せ ば 、 自 動 で 水位 が 下がり 泡 が 現れ ます 。 





⑩ 使 座 開閉 ボタ ン を  @ 便 座 が 上 が る と @ 水 位 が 自動 で @ 泡 が 出 て くる ※ 
押し て 下がり 


※ 効 果 は 使用 状況 に よっ て 異な り ま す 。 直 接 飛び 散る 汚れ は 抑制 で きま せん 。 

※ 出 荷 時 の 標準 設定 で は 、 大 洗浄 後 3 時 間 ( 泡 が 残っ て いる 間 ) は 便座 を 上 げ て も 泡 が 出 ま せん (水位 
の み 下 が り ま す ) 。 泡 設定 を 切 に し て いる 場合 は 水位 の み 下 が り ま す 。 ハネ 抑制 モー ド を 設定 する と 、 
泡 投入 の た め に 同時 に 約 0.9L/ 回 の 水 を 使用 し ます 。 泡 を 発生 させ る た め に は 、 市 販 の 台所 用 合成 
洗剤 (中 性 ) が 必要 で す 。 





印刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 
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テー ブル Q 





ミル 三 
ロ 双 量 


資料 編 


9 


全 目 動 お そう じ ト イレ 


アラ ウー ノ L150 シ リー ズ 主 な 特性 と 機能 
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の の ー ビ ペーJNN で テマ の な 可 下 陸 | 疲 光 和 NN 


ッ ー こ 
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目 然 な | 流水 音 」 0 

音 消し 効果 。 

トイ レ 使 用 時 の 気 に な る 音 を 、 自 然 な 流水 音 
で マス キン グ 。 低 音域 も し っ か り カ バー し ます 。 





ーー タイ プ 0 の み 
立ち 座り が ラク な 


便 ふ た 色 柄 と コー ディ ネイ ト し や すい 5 色 を 
ライ ン ア ッ プ 。 後 付け する こと も 可能 で す 。 


1 プシ ョ * 
カラ ー ラ イン アッ プ つ P.35 は フン ション 


ーー \ 





注 ) 介 護 が 必要 な 方 向け で は あり ませ ん 。 


耐荷 重 は 片側 392N {40kgf です 。 


お し り 洗 浄 時 





ノズル 穴 





[| クリ ー ン スラ イド 
お そう じ し や すい ステ ン 





設計 」 & 多様 な 洗浄 機能 。 


ン レ ス ノ ズ ル は 、 内 部 で 洗浄 口 が 切り 替わる 


クリ ー ン な 設計 。 使 わな い 洗 浄 口 を し っ か り 保護 し ます 。 
新た に 洗浄 太 さ を 調整 で きる よう に な り ま し た 。 


お し り 洗 浄 機能 


全 タ イプ 共通 











リピ ラ リル 洗 0 地 は 25 通 
記 強 さ ・ 幅 と も 、5 段 階 
| で 調整 可能 。 合 計 
2 WW 25 通 り の 水流 か ら に 
ビデ 洗浄 時 自分 好み の 洗い 心 | お し り ム ー ブ 洗 浄 リズ ム 洗 浄 
地 を 設定 で きま す 。 ノズル が 前 後に 動き 、 強弱 を 繰り 返し 、 
広い 範囲 を 洗浄 し ます 。 排便 を 促進 し ます 。 
さ レル 穴 - 
ノズル 穴 本 二 お まかせ 
ノズル クリ ー ニ ング 





し ルッ ビ テ 洗 当 


5 段階 に 調整 可能 な 


ビデ ムー ブ 洗 浄 
ノズル が 前 後に 動き 、 


使用 後に 自動 で ノズル を 
洗浄 し ます 。 


ノズル 位置 調整 機能 
前 後に 2 段階 ずつ 、5 段 階 


水流 で 心地 よく 洗い ます 。 広い 範囲 を 洗浄 し ます 。 に 調節 。 (お し り ・* ビ デ と も ) 


お そう じ し や すい 水位 に 
変更 で きま す 。 


ワン ボタ ン で 水位 を 約 3cm 下 げ ら れ 、 輪 じみ が 


で きやすい 水際 部 分 の お そう じ も ラク に 。 





※ 常 時 水位 を 下げ る こと は で きま せん 。 


背面 と 便器 内 を 自動 で 
照ら す 「 間 接 照明 」。 中 


人 室 を 検知 し て LED の や わら か な 光 が 便 和 器 
まわ り と 便器 内 を ぼ ほん の り と 照ら し ます 。 


タイ プ 0・1 の み 


※ ホ ワイ ト 系 壁紙 と の 反射 光 を 想定 し た 仕様 で す 。 濃 い 色 の 
壁紙 や 育 面 壁 ま で の 距離 が 遠い 場合 は 照度 が 低下 し ます 。 


フラ ッ ト リ モコ ン (標準 ) に は 、 
チャ イル ドロ ッ ク 機 能 付 き 。 


長押 し する だ け の 簡単 操作 で 、 子 ども に 
能 ら れ た く な い ボ タン の 操作 を 無効 に 。 







ーー ニー 
SE 1 回 相国 


包 に FTF ザ エ ーー | 
- LE 








人 凍 凍 届 全 


※ 写 真 は タイ プ 0( ア プリ 対応 あり ) の フラ ッ ト リ モコ ン で す 。 


座り や すさ を 追求 し た 

| ヒッ プラ ッ ク 便 座 」。 

お し り に そう カタ チ を 追求 し た 便座 。 長 時 間 
の 使用 で も 疲れ に くい ※ 形 状 で す 。 





※ 個人 差 が あり ます 。 


全 目 動 お そう じ ト イレ 


アラ ウー ノ L150 シ リー ズ リフ ォ ー ム 対応 





新 商品 


連動 水 梓 な ら Ar 
電源 工事 が 不要 で スピ ー デ ィ ー"。 
し か も 、 手 動 水 欄 と 同 価格 。 





























アラ ウー ノ 
アラ ウー ノ は 小さ く て 軽く 、 今 お 使い の 給排水 の まま 取り 替え られ ます 。 6 
1 人 で も ラク に 搬入 ・ 施 工 が で きる の で 、 大 掛か りな 工事 は 不要 で す 。 
New 
※ 工 事 時 間 は 採用 設備 ・ 設 置 条 件 、 作 業 員 の 8 
人 数 等 に 間 み PMP 7 プリー ソリ 
アフ リー ノ 
再 用 手洗 い 
排水 経路 アフ リー ノ 
カウ ンタ ー 
アラ ウー ノ 
手洗 い 
トイ レ 
カウ ンタ ー 
TS 
※ 写 真 の アラ ウー ノ 専 用 手洗 い は キャ ビ ネ ッ ト タ イ プ で す 。 -P.110 
アク セ サ リ ー 
アラ ウー ノ な ら 、 便 ふた に も 手洗 い に も 最低 水圧 0.05MPa で 、 
に 月 スト ー ル 
骨 れ す に トイ レ が 使え ます 。 低 水 圧 で も し っ か り 排 水 。 小便 圧 
アラ ウー ノ 専 用 手洗 い | 連動 水 栓 | に すれ ば 、 便 器 洗浄 か ら 手洗 いま で も が タッ チレ ス ぎ *「。 独自 の 技術 で 温水 
水 が 自動 で 止ま る の で 、 出 し っ ぱな し も 防げ ます 。 最低 水圧 0.05MPa( 流 動 時 )*3 を 実現 。 浄 便 護 
新た な 給排水 の 立ち 上 げ や 電源 工事 も 不要 ※ ま 2 で す 。 2 階 や 高台 の お 住ま いで も 安心 で す 。※4 
FUN レ スト 
便 ふ た を 閉じ て か ら 洗 浄 する 自動 で 水 が 出 て 、 止 まる [連動 水 栓 ] 画像 は S3160 シ リー ズ で す 。 テー ブル 0 
[オー ト 洗 浄 ・ ク ロー ズ 洗 浄 モ ー ド 」 し か も 、 手 動 水 栓 と 同 価格 / 
' ン 2 人 設計 
還 さい 資料 編 
便座 か ら 立ち 上 が る と ント 
自動 で 便 ふ た を 閉じ て / ーー 
洗浄 し ます 。 
ーー 連動 水 栓 の 吐 水 時 間 は 7 秒 (出荷 時 )、20 秒 、35 秒 に コ ニー、 プ が 回 転 
立っ た まま 用 を 足し た | き | | き 設定 で きま す 。 詳し く は 一 P.109 加 旧 の Ra NZ 8 回 転 し 排水 する 
時 は 、 洗 光 ボ タン を 押 隊 に 。 時 ) ※ ま 3 で も し っ か り 水 流 が 旋 ター ント ラッ プ 方 式 で スッ キリ 
す と 便 ふ た が 閉まっ て ” 上 50 以 で あ れ ば 性 導 もい * す 。 皿 し ます 。 流し 切り ます 。 
洗浄 し ます 。 ※2 既存 の 給水 管 * 排 水管 に 商品 の 給排水 を 接続 し た 
り 電 気 の 接 続 工 事 は 必要 で す 。 ※3 アラ ウー ノ 専 用 手洗 い を 併設 する 場合 、 最 低 水圧 0.1MPa( 流 動 時) 以上 
が 必要 で す 。 
※4 条件 に よっ て は 、 設 置 で き な い 場合 が あり ます 。 設 置 前 に 必ず 水圧 を ご 確認 くだ さい 。 
アル ラウ ラー ンク /( し くま リラ と / リフ ォ ー ム に 役立つ 情報 を 
多く の お 客 様 に 喜ん で いた だ いて いま す 。 WEB で ご 覧 いた だ け ま す 。 
泡 の お か げ か ー ーー 
0 映え る カラ ー で 、 ーー シー 
泡 の 力 に 感動 。 ニオ イ が こも り に くく R 
トビ ハネ が 減り まし た 。 気持 ちい い 理想 の トイ レ 空 間 カ 
つく れ ま し た 。 コン シミ ルン ミ こ 上 。 下す の 
5 は じゅ ょ う 。 証 還 
で リフ ォ ー ム ショ ッ ア 坦 作 サー ビス 
便 ふ た の 開け 閉め も 継ぎ 目 や 凸 凹 が な く 、 3 
洗浄 も 自動 で 、 触 ら な く て 汚れ に 手 が 届 か な い ス トレ ス が 
すむ お の が いい 。 な く な っ た 。 = - = 詳 三 
※ 内 容 に つい て は 個人 の 感想 で す 。 す べ て の 人 に 効果 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 
印刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 3J 

































全 目 動 お そう じ ト イレ 


ジウ ツーン 1960 フリー スー ブラ ァ ィ ンク カリ イド 


は 受注 生産 品 。 納 期 の 目安 / 当 社 受 注 後 、 物 流 セ ンタ ー 出 荷 まで 約 6 日 (土日 祝日 は 除く ) (詳細 納期 は 当社 営業 所 に ご 確認 くだ さい ) 。 





新 商品 





ョ AANNYWVY 


ーー ニ ベ 〇 ロー ビ ペー で ヘナ テー の ON 時 思 肢 
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訓 - で 選ん だ 部 材 の 記号 を 入れ て 、 組 み 合わ せ 品 番 を 完成 させ て くだ さい 。 


8282 人 288222883532822883822 7602523722t3Z3225285320220c23529235AKDKGSS22 色 記 号 (2 文 字 ) を 記入 し て くだ さい 。 例 : (ホワ イト ) 


支 寒冷 地 仕様 の 場合 の み 「7]。 
: 価格 は 19.800 円 ( 税 抜 18.000 円 ) ア ッ プ 。 
2 壁 排水 タイ プ に は 寒冷 地 用 は 設定 し て お り ま せん 。 
」 : 直 タ イル 床 用 の 場合 の み [L]。 


価格 は 5,500 円 ( 税 抜 5,.000 円 ) アッ プ 。 
壁 排水 タイ プ に は タイ ル 床 用 は 設定 し て お り ま せん 。 
タイ ル 床 用 に は 寒冷 地 用 は 設定 し て お り ま せん 。 
: . タイ ル 床 用 は 、 受 注 生産 品 で す 。 


322 クロ ー ズ 洗浄 モー ド 搭 載 












































タイ プア 0.:2 @ 目標 年 度 | 省エネ 革 準 1029 | 人間 宙 7 年 2 瞬間 式 水圧 確認 の お 願い 最低 水圧 0.05MPa( 流 動 時 ) 

* ビ 逐 十 / 層 学 ノ J 還 穴 ーー レバ 3 
(90kwn を ) ※ 水 圧 が 0.1MPa( 流 動 時 ) 以下 で は 、 お し り - ビ デ 洗 浄 の 洗浄 水量 が 少な く な る 場合 が あり ます 。 
※1 年 間 消費 電力 量 は 、4 人 家族 (男性 2 人 ・ 女 性 2 人 ) で 使用 の 場合 。 お し り 洗浄 の 使用 1 日 4 回 、 ご ど デ "バケ ツ 測定 方 式 を お 勧め し ます 。-*P.183 また 、 ア ラウ ー ノ 専用 手洗 い を 併設 する 場合 、 最 低 
洗浄 使用 1 日 5 回 と し 、 便 座 部 は 季節 別 、 温 水 部 は 年 平均 で 算出 し た も の で す 。( ) 内 は 、 タ イマ ー 節 電 水圧 0.1MPa( 流 動 時 ) 以上 必要 で す 。 
機能 を 使用 し な い 場合 の 年 間 消 費 電力 量 。※2 省エネ 法 (2012 年 度 基準 ) の 区 分 。 
注 ) 省エネ 基準 に 関す る 表示 一 P.148 



























































L150 シ リー ズ タイ プ ※ 記 載 の 価格 は 、 タ イプ ご と の ベー ス 価 格 で す 。 


| 0 | タイ プ 0 タイ プ f1 | 2 | タイ プ 2 














423,500 円 ( 税 抜 385.000 円 ) 385,000 円 ( 税 抜 350.000 円 ) 352.000 円 ( 税 抜 320.000 円 ) 
2 ラパラ ラン 住 株 “ 
本 体 タイ プ 0・1.2 = の 。 2 2 
排水 タイ プ | 床 排水 標準 タイ プ ニコ ョ ーーー = ーー 
IEHAYS 有 シー 2 ポ 人 
2 肌 RM 語 2 ホ 
ー 2 XCH1500WSK XCH1501WSK XCH1502WSK 





計 紀 エロ ー ド 
トリ プル | オート 開閉 電池 式 ま アァ プリ 了 


(給排水 ) 
② ⑨ ②⑥ @⑯ | あり / な し | 4 
@ 還 記 8 あり / な し @⑯※4 


人 = ーー あり / な し @※4 
※3 座っ た 場合 の み 。 着 座 時 間 が 10 秒 以上 50 秒 以内 で あれ ば 小 洗浄 を 行い ます 。 


※4 便器 中 心から 左右 375mm 以 内 ・ 奥 行 800mm 以 内 に 、 カ ウン ター や ペー パー ホル ダー な どの 壁面 固定 物 が な いこ と を 確認 し て くだ さい 。 固定 物 に アー ムレ スト が ぶつ か る お それ が あり ます 。 


請 及 潮 ホ タイ プ 
床 排 水 タ イプ 壁 排水 タイ ブ 
標準 タイ プ 1R| リ フォ ー ム タイ プ *5 iD] 7ー- ム ダル 2 ト タ 人 7 | M | マル チタ イプ *6 | P]120 タ イプ |Z|155 タ イブ 









































(対応 排水 ピッ チ  : (対応 排水 ピッ チ  : (対応 排水 ピッ チ  : (対応 排水 ビッチ (対応 排水 ピッ チ  : (対応 排水 ピッ チ 
120・200mm) 305 一 470mm) 5 305510mm) 120:200/305<470mm) 120mm) 1 155mm) 
+0 ' +11.000 ロ 。 : +11.000 円 。 : +16,500 +22.000 円 。 : +33,000 ロ 


( 税 抜 +0 円 ) ( 税 抜 +10.000 円 ) 。: ( 税 板 +10.000 円 ) 。: 税 抜 +15.000 円 ) ( 税 抜 +20.000 円 ) 。: ( 税 抜 +30.000 円 ) 


ーー ーー 





ーー 








に さ = 湖 
ーー 





デン 

















































































































Ge mmm_ (人 槍 Mi = ( ぐ く ( ( ぐ く 
: ※ 既 設 の 床 フ ラン ジ の 上 か ら  : ※ 既 設 の 床 フラ ンジ を 取り 外す : : 台 輸 (PP 製 ) 含 む 
取り 付け ます 。 : 必要 が あり ます 。 : ※ 台 輪 の 取り 付け 詳細 一 P.73 


注 ) 止 水 栓 は 床 ・ 壁 業 用 で す 。 

注 ) 配 管 セ ッ ト は アラ ウー ノ L150 シ リー ズ 専 用 で す 。 壁 排水 タイ プ の 配管 セッ ト に は 便器 固定 片 が 同 梱 され て いま せん 。 

※5 既設 の P シ ー ル 床 フ ラン ジ を 利用 し ます の で 床 フ ラン ジ は 同 梱 し て お り ま せん 。 新築 な ど 既 設 床 フ ラン ジ が な い 場 合 な ど は 、 別 途 ア ラウ ー ノ リフ ォ ー ム 用 既設 床 フ ラン ジ CH120FRO1 2,310 円 ( 税 抜 2.100 円 ) を ご 手配 くだ さい 。 

※6 リフ ォ ー ム で 排水 位置 が 不明 な 時 も 対応 で きる よう 、 標 準 タイ プ の 床 フ ラン ジ と リフ ォ ー ム タイ プ の 排水 アジ ャ スタ ー が 同 梱 さ れ て いま す 。 止 水 栓 、 固 定 ネジ 等 は 1 セッ ト の み 同 梱 され て いま す (1 セッ ト に つき 1 台 の み 取 り 
付け が 可能 で す )。 





新 商品 


便 ふ た カ ア 守 組み 合わ せ 品 番 放 に | | の 色 記 号 を 入れ て くだ さい 。 
ホワ イト 


色 つ き 16,500 円 ( 税 抜 +15.000 円 ) 











































































































New 
アラ リー ノ V 
写真 は タイ プ 0 沙 金 ( サ キン ) 周 ( ア カ ガ ネ ) [AG ウッ ド ボ ー ダ ー [WBI| 紅 殻 色 ( バ ンカ ガラ イロ ) 海 松 色 ル イロ ) アラ リー ノ 
十 0 由 コ 再 用 手洗い 
( 税 抜 +0 円 ) 了 “ レー ファ ジン 」 ーー 
3 還 ジン ご 6 アラ リー ノ 
カリ ウン ター 
注 ) 品 揃え 変更 な ど に より 色 柄 が 生産 
終了 後 、 便 ふた を 手配 する 場合 は ホワ イ アラ ウー ノ 
ト 色 ま た は その 時 点 で 販売 され て いる 色 M 
柄 か ら お 選び くだ さい 。 ] 銀嶺 (ギン レイ ) 2 ルン ププ リーラ エボ ニー 江戸 訪 ( エ ド ネ ズ ) ミッ ドナ イト ブル ー 手洗 い 
| | 
馬 6 柄 は 表面 に 立体 的 な 加工 を 施し て いま す 。 トイ レ 
カウ ンタ ー 
に 
アクセサ リー 
アブ プ リ 対 応 あ り ( 電 波 式 ) プリ 対応 な し (赤外線 式 ) 
ラット ドリ 放 レセ ピッ ルル リヒ ニュ トン フラ ッ ト リ モコ ン 人 
遇 | 了 ワ イト | s | @ ホ ワイ ト | B | @ ブ ラッ ク | N | ホワ イト 
十 0 円 ( 税 抜 +0 円 ) 圭 11.000 円 ( 税 抜 +10.000 円 ) 填 11,.000 円 ( 税 抜 +10.000 円 ) ー6,600 円 ( 税 抜 一 6.000 円 ) 温水 
タイ プ 0 タイ プ 0 タイ プ 0 タイ プ 0 洗浄 便座 
は の 販 SH に S 間 ai 26 
Es FUN レ スト 
テー ブル 0 
うり @⑤⑥@@96@ 0 7 1 〇 @ の @@6 記 
慎 中 = 有 品 = FE 平 二 =TI 還 画 中 押 時 陣 有 凍 本 em PF ユ <7 相 還 mm mmm 記 女 同 
0 コー 資料 編 
タイ プ 1・2 タイ プ 1・2 
33 ズ スティック リモ ョ レン 真 面 1 
タイ プ 0 タイ プ 1・2 





注 ) ス ティ ッ ク リ モコ ン ・ フ ラッ トリ モコ ン と も に 、 単 品 で の 商品 品番 は 設定 し て お り ま せん 。 





オ 4 ン コ ン (組み 合わ せ 品 番 に は 含ま れ ま せん 。) 


ー ム レス ト  、 便 ふた カラ ー と コー ディ ネイ ト し や すい 5 色 を ライ ン ア 





ライ ト 。 ヴィンテージ ミディ アム ブラ ッ ク 
CH150MLT CH150MVT CH150MMD CH150MAB 
60.500 円 ( 税 抜 55.000 円 ) 60.500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 60.500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 60.500 円 ( 税 抜 55.000 円 ) 


注 )L150 シ リー ズ 設 置 後 の 取り 付け が 可能 で す 。 注 ) 従来 品 新 型 ア ラウ ー ノ に も 対応 し て いま す 。 従 来 品 新型 アラ ウー ノ 用 アー ムレ スト 
(CH130MWS) は 、L150 シ リー ズ に は 取り 付け で きま せん 。 注 ) 便器 本 体 は 商品 に 含ま れ て いま せん 。 注 ) 取り 付け は 業者 様 に ご 依頼 く 
L150 シ リー スズ 用 アー ムレ スト ホワ イト MD| だ さい 。 注 ) 便器 中 心から 左右 375mm 以 内 ・ 壁 か ら 奥 行 800mm 以 内 に 、 カ ウン ター や ペー パー ホル ダー な どの 壁面 固定 物 が な いこ と を 
CH150MWS 44.000 円 ( 税 抜 40.000 円 ) 認 し て くだ さい 。 固定 物 に アー ムレ スト が ぶつ か る お それ が あり ます 。 





注 ) 品 揃え 変更 な ど に より 色 柄 が 生産 終了 後 、 ア ー ム レス ト を 手配 する 場合 は ホワ イト 色 ま た は その 時 点 で 販売 され て いる 色 柄 か ら お 選び くだ さい 。 








購入 前 の ご 注意 を 必ず お 読み くだ さい 。 ご 注意 事項 一 P.80<82 / Q&AーP.76ー79 アラ ウー ノ 専 用 手洗 い は 、P.104 て 121 を ご 覧 くだ さい 。 


掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 9 


全 目 動 お そう じ ト イレ 





















































































































アラ ウー ノ L150 シ リー ズ 部 材 一 覧 
包 は 受注 生産 品 。 納期 の 目安 / 当 社 受注 後 、 物 流 セン ター 出荷 まで 約 6 日 ( 電 祝 日 は 除く ) (詳細 納期 は 当社 営業 所 に ご 確認 くだ さい )。 
新 商品 信人 便 ふた ホワ イト の 便器 本 体 お 2 人 ト の 便 ぶた は 便 半 本 体 に 含ま れ ま す 。 本 必要 で す 。 
タワ | ao | リク タイ ブ 2 
フラ ッ ト リモ コン CH1500WSK | 放 半 375ooo 四 ) | PCH1501WSK | 直 疲 340000 四 ) | 『CH1502WSK | 誠 310000 四 ) 
タ ホワ イト |⑤⑧CH1500WSSK | 店 3850pD 由 ) |W⑱CH1501WSSK | 起 3600p ロ ) |W⑱CH1502WSSK | 店 誠 320000 円 ) 
レ ブラ ッ ク |⑳⑱CH1500WSBK | 。 寺 385 oo 円) | の ⑱CH1501WSBK | ( 誠 350ooo 円 ) |W⑱CH1502WSBK | あ 半 3200o0 由 ) 
還 フラ ッ ト リモ コン ぷ ⑳CH1500WSNK | 者 389ooo ロ | CH1501WSNK | 店 送 354oo0 円 ) | WCH1502WSNK | 。 寺 364000 円 
の フラ ッ ト リモ コン ⑳CH1500PWSK | あ 計 2600p5 ロ ) | WCH1501PWSK | 才 365005 円 ) | WCH1502PWSK | 店 吉 33500D 円 
9 ホワ イト |⑤⑧CH1500PWSSK| 42400) |W⑱CH1501PWSSK | 放 760p9 ロ | る ⑱CH1502PWSSK | 店 吉 34500D 円 ) 
3 ブラ ッ ク |⑮⑱CH1500PWSBK| 4。 誠 440.ooo 由 ) | の の CH1501PWSBK| ( あ 放 355.000 円 ) | の ⑧CH1502PWSBK | あ 3450o0 由 ) 
1 2 っ 0) ニ ピン 大 394.00F) | "CH1501PWSNK| 誠 359o0 由 ) ( 抜 329.000 円 ) 
ア 
1 @ 色 つき 用 便器 本 体 + 便 ふた 色 つ きま 生き 
ノ 
1 タッ | is | タワ タイ プ 0 ーー ココ ーー タイ プ 2 
6 フラ リモ コン | 箇 CH1500FNK | ( ぁ 訪 365ooom) | CH1501FNK | ( 六 330oooF) | 「CH1502FNK | ( 疲 300oooF) 
り ホワ イト |⑤⑧CH1500FNSK | あ 3750pD ロ ) |W⑱CH1501FNSK | 和志 340pog 由 ) |⑱CH1502FNSK | あ 才 39000D 四 ) 
^ ブラ ッ ク |⑳⑧CH1500FNBK | 。 計 370op 由 ) |W⑳CH1501FNBK | あ 計 340.00g 円 ) |W⑱CH1502FNBK | あ 放 31000o 円 
5 コン 天 359.00o) | 「CH1501FNNK | ( 計 誠 324000 円 ) ( 抜 204.000 円 
フラ ッ ト リモ コン ⑳CH1500PFNK | あ 送 390po0 四 | WCH1501PFNK | あ 誠 3550oo 円 ) | CH1502PFNK | 。 寺 225060 円 ) 
ホワ イト |⑤⑤CH1500PFNSK | あ 計 260.0o5 下 ) |W⑱CH1501PFNSK | 誠 365 pg 円) |W⑱CH1502PFNSK | 店 吉 33500D 円 ) 
ブラ ッ ク |⑳CH1500PFNBK | 450.0op 由 ) |W⑱CH1501PFNBK | (な 計 365 poo 円) |⑱CH1502PFNBK | ( 放 355.00o 円 ) 
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422,400 円 
( 税 抜 384.000 円 ) 





DCH1501PFNNK 








383,900 円 
( 税 抜 349.000 円 ) 


350.900 円 
CH1502PFNNK | 結 半 319.00o 円 ) 


注 ) 寒 冷 地 用 は 便器 本 体 品 番 末尾 に 「7」 を 付け 
て ご 注文 くだ さい 。 価格 は 19.800 円 ( 税 抜 
18,000 円 ) ア ッ プ 。 壁 排水 タイ プ に は 、 寒 冷 地 
用 は 設定 し て お り ま せん 。 





注 ) タ イル 床 用 は 便器 本 体 品 番 末尾 に 「L」 を 付け 
て ご 注文 くだ さい 。 価格 は 5.500 円 ( 税 抜 
5,000 円 ) アップ 。 壁 排水 タダ イプ に は 、 タ イル 床 








用 は 設定 し て お り ま せん 。 タイ ル 床 用 に は 寒冷 
地 用 は 設定 し て お り ま せん 。 タ イル 床 用 は 、 受 
注 生産 品 で す 。 





便 ふた ( 色 つ き ) ( 和 拓 25 000 円 ) | に は 便 ふ た の 色 記号 が 入り ます 。 
人 @ 配 管 セ ッ ト ・ 合 輸 対応 排水 ビッチ 
標準 タイ プ CH150F 二村 10609E 120mm・200mm 
リフ ォ ー ム タイ プ ※1 CH150FR 二村 000 305470mm 
配管 セッ ト 2 リフ ォ ー ム ダイ レク ト タ イ プ ※2 CH150FW ( 計 20060 四 305510mm 
シリ 52 イラ CH150FM 還 際 25008 120・200・305470mm 
壁 排水 タイ プ CH150FP 0 120mm・155mm 





( 税 抜 5.000 円 ) 





台 輪 (PP 製 )※9 


※1 リフ ォ ー ム タイ プ の 場 


合 は 、 既 設 の P シ ー ル 床 フ ラン ジ を 利用 し ます の で 床 フ ラン ジ は 同 柚 し て お り ま せん 。 新築 な ど 既 設 床 フラ ンジ が な い 場 合 な ど は 、 別 途 ア ラウ ー ノ リフ ォ ー ム 用 既 計 


CH150Z 





11,000 円 
( 税 抜 10.000 円 ) 





壁 排水 155 タ イプ の 


場合 、 必 要 一 P.73 


婦 床 フラ ンジ CH120FRO1 2,310 円 


( 税 抜 2, 100 円 ) を ご 手配 くだ さい 。 リフ ォ ー ム ダイ レク ト タ イ プ は 床 フ ラン ジ の 手配 は 不要 で す 。 ※2 リフ ォ ー ム ダイ レク ト タ イ プ は 、 既 設 の 床 フ ラン ジ を 撤去 する 必要 が あり ます 。 ※3 壁 排水 155 タ イプ は 座 面 が 35mm 高 く 
な り ま す 。 ( 約 460mm) 注 ) 止 水 栓 は 床 ・ 壁 兼用 で す 。 注 ) 配管 セッ ト は アラ ウー ノ L150 シ リー ズ 専 用 で す 。 壁 排水 タイ プ の 配管 セッ ト に は 便器 固定 片 が 同 柚 さ れ て いま せん 。 注 ) マ ル チ タ イプ に は 止 水 栓 、 固 定 ネジ 等 は 


1 セッ ト の み 同 梱 さ れ て いま す (1 セ ッ ト に つき 1 台 の み 取 り 付け が 可能 で す ) 。 注 ) リ フォ ー ム で 排水 位置 が 不明 な 場 
(CH150FM) を ご 用 意 し て お り ま す 。 注 ) 便器 固定 片 は 壁 排水 タイ プ の み 便 器 本 体 に 同 梱 さ れ て いま す 。 注 ) 壁 排水 155 タ イプ を 床 給水 で お 使い の 場 


合 は 、 標 準 タ イプ の 床 フ ラン ジ と リフ ォ ー ム タイ プ の 排水 アジ ャ スタ ー が 同 梱 され た 配管 セッ トマ ル チ タ イプ 
合 は 、 長 さ 90ー130mm の 給水 管 を 別途 手配 し て くだ さい 。 注 ) 向 か っ 


て 右側 に 給水 位置 が ある 場合 、 オ プシ ョ ン の 延長 給水 ホー ス 〈 品 番 :CH100R01 (1m) ) が 必要 で す 。P.37 注 ) こ の 商品 は 消費 電力 が 1kW 以 上 の た め 、 定 格 15A 以 上 の アー ス 付 コン セン ト に 単独 で 直接 接続 し て お 使 


いく だ さい 。 ま た ブレ ー カ ー の 許容 
購入 前 の ご 注意 を 必ず お 読み くだ さい 。 


電力 も ご 確認 く 


だ さい 。 


注意 事項 一 P.80 一 82 / Q&A 一 P.76 一 79 


アラ ウー ノ 専 用 手洗 い は 、P.104ー121 を ご 覧 くだ さい 。 


全 目 動 お そう じ ト イレ 


アラ ウー ノ L150 シ リー ズ 仕様 部 材 


は 2020 年 12 月 2 日 受注 開始 済 





仕様 床 排 水 タ イプ と 壁 排水 タイ プ の 仕様 は 共通 で す 。 

















































































































タイ プ 0 タイ プ 1 タイ プ 2 
タイ プ ノ 品 番 CH1500※1 CH1501※1 CH1502※1 
CH1500P CH1501P CH1502P 
電源 AC100V 50/60Hz 
最大 消費 電力 1300W( 寮 冷 地 仕様 1323W) 待機 時 消費 電力 0.9W (連動 水 栓 使用 時 +9W) 
年 間 消費 電力 量 ※2 70kWh/ 年 (90kWh/ 年 ) 
電源 コー ド 長 さ 1.0m 
温水 温度 5 段階 調節 (水温 一 約 40C) 
約 0.45L/ 分 (洗浄 強 さ 5 段階 - リ ズム ・ 洗 浄 太 さ ) 
ES 約 0.45L/ 分 (洗浄 強 さ 5 段階 . リ ズム) 
6 瞬間 式 
1200W( 瞬 間 式 ) 
温度 過 昇 防止 装置 、 温 度 ヒ ュー ズ 、 逆 流 防止 装置 
約 0.25m ツ 分 一 
3 段階 調整 (室温 一 約 60C) jm 
2 乾燥 ヒー ター 390W 一 
保護 装置 温度 過 昇 防止 装置 、 温 度 ヒ ュー ズ ーー 
ポン ジウ ョ キテ クー に 約 0.7L( し っ か り 設 定 の 場合 は + 約 3.6L) 
装置 36W 時 
呈 電荷 を 帯び た 水分 子 を 微細 粒子 化し た イオ ン ーー 
グン 約 0.08m 分 還 
男 4W 一 
人 触媒 脱臭 ハニ カム 
脱臭 風量 約 0.1m ツ / 分 (パワー 脱臭 約 0.15m ツ 分 ) 
消費 電力 2.8W (パワ ー 脱 臭 5.5W) 
表面 温度 ーー 調節 (室温 一 約 40 で ) ( 非 着 座 時 ) 
便座 ヒー ター 定時 :48W 立ち 上 が り 時 :720W 
暖房 便座 保護 装置 PPP 
開閉 機構 便座 電動 開閉 機構 ( 便 ふ た は 自動 便 ふ た 開閉 ) 
便座 サイ ズ エロ ン ゲ ー ト (大 型 ) 
洗浄 方 式 ター ント ラッ プ 方 式 
洗浄 水量 大 4.8L 小 3.6L※4( ハ ネガ ー ド 使用 時 小 + 約 0.9L、 オ ゾン ウォ ー タ ー 使 用 時 小 + 約 0.7L) 
便器 人 = 12W 
( 防 露 カバ ー 付 ) 流動 水量 約 1.5L/h※5( 間 欠 流動 方 式 :4 分 に 1 回 、 約 0.1L/ 回 、 約 40C) 
6 AC 100V 50/60Hz 23W (電源 コー ド 有 効 長 約 1.0m) [寒冷 地 仕様 の み ] 
バイ メタ ルス イッ チ 、 温 度 ヒ ュー ズ [寒冷 地 仕様 の み ] 、 逆 流 弁 防止 装置 
便 和 器 照明 消費 電 2W ーー 
【 情 詞 ラ アプ リ 対 応 あり : 電 波 式 、 ア プリ 対応 な し : 赤 外線 式 / ワ イヤ レス リモ コン ( 単 4 形 アル カリ 乾電池 3 本 ) 
の 4 ク 4 り し am アプ リ 対 応 あり : 電 波 式 ワイ ヤレ スリ モコ ン ( 単 3 形 ア ルカ リ 乾 電池 2 本 ) 
使用 水道 圧 範囲 0.05MPa( 流 動 時 ) 一 0.75MPa( 静 止 時 )※6 
保護 装置 漏電 検知 機能 、 着 座 セ ン サ ー 
給水 温度 範囲 0ー35C※7 
周囲 使用 温度 範囲 0 一 40 で (自動 便 ふ た 開 動作 は 30C)※7 
便器 スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) 
材質 外部 ケー ス ・ 便 ふた ASA 樹 脂 /ABS 樹 脂 
サイ ドカ バー HIPS( 耐 衝撃 性 ポリ スチ レン ) 
便座 ・ 台 輪 ポリ プロ ピレン 樹脂 
本 体 寸法 ( 幅 X 奥 行 X 高 さ ) 383x700x540(mm)、 628x700x667 (mm) (アー ムレ スト 取付 時 ) 
リモ コン 寸法 ( 幅 奥 行 X 高 さ ) フラ ッ ト リ モコ ン 200x20x120 (mm) 、 ス ティ ッ ク リ モコ ン 217x25x52(mm) 
8 品質 量 約 20kg( ア ー ム レス ト 取 付 時 : 約 24kg) 約 19kg( ア ー ム レス ト 取 付 時 : 約 23kg) 
ノズル 除 菌 @ 除 菌 部 分 … ノ ズル 表面 @ 除 菌 方 法 … 温 水 に よる 洗浄 @ 試験 機関 ‥( 財 ) 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー 試験 方 法 … 熱 抵抗 性 試験 法 @ 試験 結果 …99% 以 上 


※1 寒冷 地 仕様 は 品番 末尾 に 7 が つき ます 。 遼 冷 地 仕様 は 「 床 排水 ] の み 。 ※2 年 間 消費 電力 量 は 、4 人 家族 (男性 2 人 ・ 女 性 2 人 ) で 使用 の 場合 。 お し り 洗浄 の 使用 1 日 4 回 、 ビ デ 洗 浄 使用 1 日 8 回 と し 、 便 座間 
能 を 使用 し な い 場 合 の 年 間 消 費 電力 量 。※3 省エネ 法 (2012 年 度 基準 ) の 区 分 
ノズル 部 より 間欠 的 に 温水 を 出し ます 。 一 P.78 ※6 水圧 が 0 1MPa( 流 動 時 ) 以 下 で は 、 お し り ・ ビ デ 洗 浄 の 洗浄 水量 が 少な く な る 場合 が あり ます 。 ※7 室温 が 0C に 近い 、 お よび 40C に 近い 場合 
エラ ー と な り 、 ノ ズル 洗浄 で きま せん 。 特に 屋外 露出 配管 は 、 断 熱 材 を 巻く な どの 処理 を お 願い し ます 。 凍結 防止 ヒー ター で 加熱 し すぎ た 場 


別 、 温 水 部 は 年 平均 で 算出 。( ) 内 は 、 タ イマ ー 節 電導 


部 材 


逆 止 弁 ユニ ッ ト 


CH7912 2.200 円 ( 税 抜 2.000 円 ) 


注 ) 逆 止 弁 ユ ニッ ト を 使用 する 際 の 使用 水圧 範囲 は 
0.1MPa (流動 時 ) こ 0.75MPa (静止 時 ) で す 。 
注 ) 各 地域 で の 施工 条件 等 で タン クレ ス 便 器 の 
設置 時 に 必要 な 場合 に ご 使用 くだ さい 。 
注 ) 逆 止 弁 ユ ニッ ト を ご 使用 の 場合 は 給水 位置 
の 変更 が 必要 で す 。 
壁 給水 : 床 か ら 110mmー70mm 
床 給水 : 壁 か ら 180mm っ 220mm 





掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付 計 





注 ) 右 給水 の 


ス ( 連 結 用 ニッ プル 付き ) 


便器 用 延長 給水 ホー 
1m CH100R01 
5,720 円 


( 税 抜 5.200 円 ) 


ss 50cm CH100R02 


5,280 円 
( 税 抜 4.800 円 ) 


注 ) 延 長 給水 ホー ス は 必ず 専用 の も の を お 使い くだ さい 。 
注 ) 商 品 に 付い て いる 給水 ホー ス に 接続 し て お 使い くだ さい 。 
注 ) ご 使用 時 は 給水 ホー ス 長 さ が 、1m で は 1.35m、 


50cm で は 0.85m と な り ま す 。 


場合 は 長 さ 50cm の 延長 給水 ホー ス (品番 : 
CH100R02) は 長 さ が 足り な いた め お 使 いい た だ け ま せん 。 


田 壁 排水 タイ プ 用 排水 ジョ イン ト 部 材 
(VU/VP75 塩 ビ 管 対応 )※ 
借 約 20mm ま で 排水 高 さ を 下げ ける こと が 可能 


で す 。 

人 @ 排 水 ジ ョ イン ト を 使用 する 場合 の 設置 推奨 
位置 に つい て は 、 設計 資料 編 P.152 を ご 
覧 くだ さい 。 


※ 塩 ビ 管 VU/VP75 の 外 径 は ゅ ぁ 89mm で す 。 


は 季 節 


。 ※4 水圧 0.2MPa( 流 動 時 )。※5 設定 後 、12 時 間 ま た は 24 時 間 、 お し り 洗 浄 


、 機 器 の 保護 の た め 


合 も 保護 機能 が 作動 し 、 ノ ズル 動作 で き な い こと が あり ます の で ご 注意 くだ さい 。 


(単位 :mm) 
排水 ジョ イン ト S 
CHHP82S 
4.400 円 
( 税 抜 4.000 円 ) 
久 色 は ライ ト グ レ ー で す 。 






。 排水 ジョ イン ト L 。 ジョ イン ト L 


KN ス 
jE 管 側 CHHP80L 
4,400 円 

( 税 抜 4.000 円 ) 

@ 色 は グレ ー で す 。 
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婦 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 


新 商品 





ガラ リー/ 
S160 
ン リ レズ 





New 
アフ リー ノ V 





アラ リー ノ 
再 用 手洗 い 








アク セ サ リ ー 


スト ー ル 
小便 装 


温水 


洗浄 便座 





FUN レ スト 
テー ブル 0 





三 ル 三 
昌 又 古 


資料 編 
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全 目 動 お そう じ ト イレ 


ーー へ ざ ーー ヾ で ーー N や 
アラ ウー ノ L150 シ リー ズ ディ ズブ ニー シン リー ス 
ぺ ) は 受注 生産 品 。 納期 の 目安 / 当 社 受注 後 、 物 流 セ ンタ ー 出 荷 ま で 約 6 日 (土日 祝日 は 除く ) (詳細 納期 は 当社 営業 所 に ご 確認 くだ さい ) 。 

新 商品 


お ) 稔 ge sTYuE 


JCotclU【<t・)/ 1 ル E EX り し り 


| ・。 佳 まい の ディ ズ ニ ー シ リ ー ズ 


マ 
ピン 
42 
レ 
ス 
生 
全 
目 
動 
お 
< 
フ 
じ 
ド 
イ 
レ 
4 
フ 
1 
メ 
双 
1 
ら 
0 
ン 
リ 

| 


ディ ズ ニ ー シ リ ー ズ 計時 


※ 信 CH150SMK 
ど 目 動 も p3 あめ じ ト イレ 便 ふ た の み 3.500 円 
税 抜 35.000 円 ) 


ジ / 本 体 ・ リ モコ ン に つい て は 、P.35-P.36 を ご 覧 くだ さい 


※ こ の 商品 は 便 ふ た の み で す 。 必ず L150 シ リー ズ の 
軒 1 5 0 シ リ 還 ァ 々 便器 本 体 と 組み 合わ せ て ご 使用 くだ さい 。 
※ 本 体 ・ リ モコ ン に つい て は P.36「 久 色 つ き 用 便器 
本 体 ] か ら お 選び くだ さい 。 
特長 


P.14 [ミッ キー マウ ス 」| と [ミニ ー マ ウ ス 」 の シル エッ ト で 


人 毎日 の トイ レタ イム を 、 
P.89 
心 や 身体 を り リセット する くつ ろ ぎ の ひと と き に 。 


品番 価格 ・ 
2 世界 中 か ら 愛 され る 「 デ ィ ズ ニー」 の キャ ラク ター を 、 


g ゝ ト _ 革 ぐ Ilsi0 シ リ 選 と 。 
トイ レル ー ム に と り 入れ て み ま せ ん か 。 し Li60 シ リズ 


計 計 


資料 編 (⑥』p】EiI【Y/ 
P.152 


3O 





全 目 動 お そう じ ト イレ 


アラ ウー ノ 1150 シ リー スス A1SEGG2 





アラ ウー ノ L150 シ リー ズ で 
“HOME loT の ある 暮らし "を 始め ませ ん か 。 
IOI 本 02000 申 は 移 9 2 ラリ ョ ニン IIS0 と の リポ の くく 56 用 NG きま 7 





スマ ー ト コス モ 
見 える 化 
スマ ー ト HEMS 
に つなが る : クラ ウド に 
ヽ ァ つ な が る 
ヽ り アプ リ 
に が 2 
い レグ 
音 声 の い ァ KK 
コン トロ ー ル する ヽ / 2 
スマ ー ト スピ ー カ ー / 2 
0 ヽ り 2 
つく る 
され い に < 還 還 昌 較 エネ ファ ー ム な ど 
天井 埋 込 形 | ] 
空気 清浄 機 な ど ーー 
」 co 届 記 
の 2 アイ セグ 2 へ 、 
4 AISEG2 …、 
御 た め る 
わが か る リチウム イオ ン 蓄 電池 
住ま い サ ポ [E 型 | ユエ ニット か など 
か し こく 使う ・ 知 る ーー 
冷蔵 庫 人 住宅 用 火災 警報 器 @ ガス 給 湯 基 / ハ イブ リツ 給湯 ・ 暖 房 シ アス テム 
念 食 器 洗 い 乾 燥 機 倫 照 明 ( ア ド バ ン ス シリ ー ズ ) @ エ コキ ュー ト 
候 炊 飯 器 で 晶 クッキングヒーター 信 電 気 錠 ン ステ ム @ ア ラウ ー ノ 
人 洗濯 機 電動 窓 シャ ッ タ ー 信 ド ア ・ 窓 セン サー 送信 問 L150 シ リー ズ 
@ エ アコ ン 人 @ 宅配 ボッ クス 用 セン サー 送信 器 葵 カー ド 発 信 器 (アプ リ 対 応 あり ) 


※ 上 記 は 概念 図 で あり 、 実 際 の 機器 構成 で は あり ませ ん 。※AiSEG2 の 画面 は 宅 外 か ら 見 る こと は で きま せん 。 


掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 


詳し く は こち ら 


アラ ウー ノ と 連携 し て 、 
家族 の 帰宅 な ど を 
確認 で きま す 。 


4 
旨 
帰宅 し て 
アラ ウー ノ を 
使う と 
アプ リ に Et 
お 知ら せ 





スマ ー ト フォ ン 専 用 アプ リ 
スマ ー ト HEAMS 
サー ビス 





注 ) 専 用 アプ リ [ ス マー ト HEMS サ ービス 」 へ 
AiSEG2 は 1 台 し か 登録 で きま せん 。 
※*| スマート HEMS」 、 [AiSEG」 お よび 「 ス マー ト 
コス モ | は 、 パ ナ ソ ニッ ク グ ルー プ の 登録 商標 
の 


新 商品 





アラ ウー ノ 
S160 
シリ ー ス 





New 
アフ リー ノ V 





リプ リョ ソノ 


専用 手洗 い 


アラ ウー ノ 
カウ ンタ ー 


アラ リー ノ 
手洗 い 





トイ レ 
カウ シン ター 
TS 





アク セ サ リ ー 


スト ー ル 
小便 人 


温水 


洗浄 便座 





FUN レ スト 
テー ブル 0 





ミル 三 
ロ 双 是 


供 料 編 


9 











ベー シッ ク 機 能 が 充実 し た 
S160 シ リー ズ 、 誕 生 。 


お 手入れ を ラク に する 

お そう じ 機 能 は も ちろ ん 、 

気 に な る 衛生 面 に 配慮 し た 機能 も 搭載 。 
これ が 、 ア ラウ ー ノ の 新 ス タン ダー ド 。 

ァ ブ プリ 対応 機種 $ 品 揃え し まし た 。 


ア ・ 





= inihsiss | 





使う た びに 、 洗剤 の 泡 で お 掃除 お し っ こ ご 汚 れ を お さえ る 自動 で 開い て 、 閉じ る 
激 落 ち バ ブル & オ ー ト 洗浄 * トリ プル 汚れ ガー ド 便 ふ た オー ト 開 閉 





スマ ー ト フォ ン 連 携 で 便利 を サポ ー ト 

の ウラ テン アタ リッ 

人 @ タ イプ ご と の 搭載 機能 に つい て 、 詳 し く は 一 P.55 

※ 自 動 洗浄 は 座っ た 場合 の み 。 着 座 時 間 が 10 秒 以上 50 秒 以内 で あれ ば 小 洗浄 を 行い ます 。 


人生 目 動 お そつ うつ じ トイ レ 


アフ ウー 
S160 シリ ー ズ 


2021 年 2 月 22 日 受注 開始 済 


00D 











DESIGN アラ ウー ノ 
S160 シ リー ズ の 
アラ ウー ノ SI60 ウ リー は 。 商品 特長 を 
グッ ド デ ザ イン 賞 選 定 商品 で す 。 ご 覧 いた だ け ま す 。 


印刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ま す 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 
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[アラ ウー ノ S160 シ リー ズ ] 


オー ト 洗 浄 ・ ク ロー ズ 洗 浄 モ ー ド 














































































































注 ) ク ロー ズ 洗 浄 モ ー ド は タイ プ 1 の み に 対 応 


トイ レ に 入っ て か ら 手 を 洗う まで 、 
便 ふ た に も 便座 に も さわ ら ず に 気持 ちよ く 使え ます 。 


目 動 で 便 ふ た を 閉じ て か ら 洗 浄 す る 
[オー ト 洗 浄 ・ ク ロー ズ 洗 浄 モ ー ド 」 
着座 し て 用 を 足し 終え る と 洗 海 す る | オート 洗 浄 」 を 
搭載 。 洗 浄 前 に 自動 で 便 ふ た を 閉じ る | クロ ー ズ 
洗浄 モー ド 」 付き で 、 衛 生 面 に 配慮 し まし た 。 


※ 自 動 洗浄 は 座っ た 場合 の み 。 着 座 時 間 が 10 秒 以上 50 秒 以内 で あれ ば 小 洗浄 を 行い ます 。 Pf 、 
※ ク ロー ズ 洗 浄 モ ー ド は 出荷 時 「 切 ] で す 。 本 体 の 「 自 動 便 ふた 開 」 ボ タン を 5 秒間 押す 立ち 上 が る と 、 便 ふた が 閉じ て 洗浄 
こと で 設定 で きま す 。 ア プリ で も 設定 可能 で す 。 








便 ふ た を 閉め て 流す こと も で きま す 。 


立っ た まま 用 を 足し た と き は 、 リ モコ ン の 洗浄 ボタ ン 


運動 水 欄 な ら 、 便 人 維 洗 浄 す る と 
自動 で 手洗 い の 水 が 出 ます 。 
専用 手洗 い の 連動 水 栓 を 採用 すれ ば 、 便 ふた に も 











を 押せ ば OK。 自 動 で 便座 ・ 便 ふた を 閉め て か ら 手洗 い に も 触ら ず に 、 ス ムー ズ に トイ レ を 使え ます 。 一 P.109 
洗浄 する の で 、 便 ふた に 触ら ず に すみ ます 。 し か も 、 手 動 水 栓 と 同 価格 で す 。 





便器 洗浄 する と 、 連 動 し て 手洗 い の 水 が 出る 。 


洗浄 ボタ ン を 押す と 、 便 ふた が 閉じ て 洗浄 
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[ アラウーノ S160 シ リー ズ ] 


激 落ち バブ ル 














流す た びに 、| 2 種類 の 泡 ]」 と | パワ フル な 水流 ] で 
し っ か りお そう じ し ま す 。 














た っ ぷり の 泡 の パワ ー で ミリ バブ ル と マイ クロ バブ ル 

し っ か り 洗 う 。 2 種類 の 泡 で 汚れ を 落と す 。 

細か い 泡 が 便器 内 を めぐ り 、 お そう じ し ま す 。 ミリ バブ ル ( 直 径 約 5mm) で 大 き な 汚 れ を 除去 し 、 

市 販 の 台所 用 合成 洗剤 (中 性 ) を 使用 し 、 マイ クロ バブ ル ( 直 径 約 60um) で 残っ た 汚れ も し っ か り 沙 と し ます 。 
使用 量 は 約 3 ヵ月 で 約 250mL“ と 少量 で す 。 

き P.51 


デ 





ミリ バブ ル マイ クロ バブ ル 
※ 洗 剤 マイ クロ バブ ル の 出荷 時 の 設定 は 、 大 洗浄 の み と な っ て いま す 。 


吉 い よく 旋回 し な が ら 
まん べ ん な く キ レイ に 。 


水流 を 制御 する 独 目 の 
形状 で ぐる り と 洗う 











※1 日 あたり 大 (0.3mL) 4 回 、 ハ ネガ ー ド (0.2mL) 6 回 使用 し た 場 
合 。 使 用 環境 使用 状況 に より 変化 し ます 。 陳 時 
@ 洗 浄 後 、 便 器 内 を キレ イ に 保つ た め 3 時 間 程 、 洗 剤 の 泡 が 残り ま | スパ イラ ル 水 流 」 。 
す 。 泡 が 残る 時 間 は 洗剤 の 種類 に よっ て 変わ り ます 。 ボ タン ひと つ 語 還 | 
で 洗剤 の 泡 が 出 な いよ うに する こと も 可能 で す 。 一 P.77 高い 洗浄 力 を 発揮 し ます 。 N 





注 ) キ レイ に お 使い いた だ く た め に 、 定 期 的 に お 掃除 を し て くだ さい 。 
印刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ま す 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 43 
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[アラ ウー ノ S160 シ リー ズ ] 


トリ ブル 汚れ ガー ド 








と 新 構造 が 





[トビ ハネ ヨゴ レ 」| を お さえ ます 。 


泡 の クッ ショ ン で 受け 止め る | ハネ ガー ド 」 。 


便座 を 上 げ る 、 ま た は ボタ ン を 押す と 
水位 が 下がり 、 水 面 全体 に 泡 が 出現 。 
トビ ハネ を お さえ 、 床 や 壁 な ど へ の 汚れ を 抑制 し ます 。 


※ 男 性 の 立っ た まま の 小 用 を 想定 し た 機能 で す 。 つ ド あ 0 


フチ の 立ち 上 が り で 、 
外 に 垂れ 出し に くい | タレ ガー ド 」 。 


外側 に 設け られ た 高 さ 約 3mm の 立ち 上 が り が 
フチ を つた っ て 垂れ る 汚れ を お さえ ます 。 
スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) な ら で は の 精密 な 設計 で す 。 


ロ 


高 さ 約 3mm の バ 


フチ が 防ぐ 一 < 


4 
ae 











便座 と 便 番 の 合わ せ 技 で 





せき 止め る | モレ ガー ド 」 。 









座っ て 用 を 足し て も スキ マ か ら 飛 び 出 し に くい 仕組 み 
で す 。 前面 か の ら 床 な ど へ の 漏れ 出し を お さえ ます 。 


〇 図 は 萬 座 時 ( 門 座 し た 時 は 便座 が 通常 より 約 5mm 下がり ます 。) 
人 月 度 や 勢い に よっ て 外 に 漏れ る 場合 が あり ます 。 





も し 、 当 た っ て も 
更 右 内 に 流れ 落ち る 






[アラ ウー ノ S160 シ リー ズ ] 


スゴ ピカ 素 材 ( 有 機 ガ ラス 系 ) 





水 ア カ を は じ く スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) 。 
れ が つき に くく 、 し か も 丈夫 で す 。 


陶器 と 違い 、 汚 れ の 原因 「 水 アカ ] が 


水滴 





固着 し に くい 。 、 人 固 間 首 ーー 取れ 
Ni | する 人 @ や すい 
パナ ソニ ッ ク が 独自 に 開発 し た スゴ ピカ 素材 は 、 TO 、 レノ の 
* ヽ 3 っ 0 ( 電 (2 ーー 
【 な ) ー 1 | 
ぬめり や 黒ずみ の 原因 と な る 水 ア カ が つき に くい の で 、 間 スゴ ピカ 素材 
汚れ が た まり に くく いつ も ピカ ピカ 。 (有機 ガラ ス 系 ) 


注 ) 水 温 や 水質 に よっ て は 水面 の 輸 じ み 汚 れ ( ビ ピン ク 色 な どの 色 の 付い た 汚れ ) が 発生 する 場合 が あり ます 。 水流 の 届か な い フ チ 部 分 は 日 常 的 な ふき 掃除 が 必要 で す 。 














| 割れ] や 「 ヒ ビ 」 だ け で な く 、 便座 と 便器 の スキ マ が な い の で 、 

| キズ 」 に も 強い 。 お 掃除 し や すい 。 

水族 館 の 水槽 や 航空 機 陶器 で は で き な か っ た 設計 で 、 汚 れ が 入り 込ま な い 
の 窓 な ど に も 使用 。 形状 を 実現 。 汚 れ て も 一 気 に ふ き 取れ ます 。 

細か い 傷 が つき に くく 、 ' 


ブラ ン 掃 除 も 可能 で す 。 


て 


当社 従来 品 ( 陶 器 製 ) アラ ウー ノ S160 シ リー ズ 
(スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) 





※ 研 磨 剤 入り の ブラ シ や 研磨 剤 入り の 
洗剤 は お 使い いた だ け ま せん 。PP 製 
トイ レブ ラ シ 、 中 性 トイ レ 用 洗剤 を ご 
使用 くだ さい 。 





印刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ま す 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 45 
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[アラ ウー ノ S160 シ リー ズ ] 


スキ マレ ス 


継ぎ 目 が ほとん ど な く 、 


三 ル 三 
ロ ズ 品 











お そう じ の し や すさ に こだわ り 、 
汚れ の 人 人 りや すい スキ マ を 減ら し まし た 。 
園 


お 手 人 れ が ラク 。 









汚れ が た まり や すい 便座 の 合わ せ 部 “を 

継ぎ 目 の な い 設 計 に 。 手 早く 、 ラ ク に 

お そう じ で きる の で 、 い つ で も ここ ちよ く 使 えま す 。 
※ 便 座 の 内 周 お よび 外周 の 一 部 

















スム ー ズ に ふけ る フチ 異 も サッ と ふけ て 、 
凸凹 の 少な い 形 状 。 ふき そう じ が カン タン 。 
スキ マ や 段差 が 手 の 届 き に く か っ た 

ほとん ど な く 、 フチ 裏 を 

ふき そう じ が カン タン 。 「 ひ と ふき 形状 ] に 。 

タン ク の な い コ ン パ クト な 手 が 奥 まで 届く の で 、 

形状 で 、 床 そう じ も サッ と ふく だ け で ラク に | 
奥 ま で ラク ラク 。 お そう じ で きま す 。 























[アラ ウー ノ S160 シ リー ズ ] 


グー ニン トド トラップ 方 茜 





少な い 水 で 一 気 に 流し きる の で 、 
錠 水 が で きま す 。 


パナ ソニ ッ ク 独 目 の 排 水 方 式 で 
少量 の 水 で 、 勢 いよ く 流 す 。 


排水 路 に た まっ た 水 を 一 気 に 排 出す る 
| ター ント ラッ プ 方 式 」 で 、 
少な い 水量 で し っ か り 洗 浄 し ます 。 













7 きま 582 ドー SU 
排出 し 、 勢 いよ く 流 す 。 


便器 内 を 旋回 し な が ら 、 
RagluEN 過 0/ 條 VMSU 








いつ も 通り 使っ て 、 年 間 約 14,.000 円 “節水 。 勢い よく 流す の に 、 








1990 年 頃 の トイ レ よ り も 使用 する 水量 を 、 約 1/3 に 削減 し ます 。 洗 海 音 も 気 に な り に くい 。“ 
EAIUOUEEAS 間 還 還 約 6.100 円 年 少な い 水量 で 効率 よく 流す の で 、 





洗浄 音 は 従来 に 比べ 、 話 し 声 レ ベル の 


気 に な り に くい 音量 に 。 


2 大 5.0L%4 






小 3.6L 従来 便器 (サイ ホン 便器 ) アラ ウー ノ S160 シ リー ズ 
ハネ ガー ド | 
+ 約 0.9L%2 約 /0gB(A) )。 約 55aB(A)*5 

1990 人 年頃 の トイ レ 従来 品 ( ア ラウ ー ノ S141) アラ ウー ノ S160 シ リー ズ 騒 々 し い 街 頭 く らい 通常 の 話し 声 く らい 


(サイ ホン ゼット 式 ) (ター ント ラッ プ 方 式 ) (ター ント ラッ プ 方 式 ) 
ハネ ガー ド 使 用 の 場合 、 ア ラウ ー ノ S160 シ リー ズ は 年 間 約 13,.500 円 節約 で きま す 。 
※1 水道 代 は 1990 年 頃 の 当社 サイ ホン ゼット 式 ト イレ (CH43) と の 比較 。 男 性 2 人 、 女 性 2 人 の 4 人 家族 が 1 日 16 回 (大 4 回 、 小 12 回 ) 、365 日 使用 し た 場合 で 計算 。 ハ ネガ ー ド 使用 の 場合 、 
1 日 16 回 (大 4 回 十 小 6 回 十 小 く バハ ネガ ー ド 使用 〉6 回 ) で 計算 。 較 算出 基準 料金 (税込 ) : 上 水道 ノ 下 水道 料金 目安 単価 265 円 /m( 東 京都 ) (2019 年 9 月 時 点 ) ※2 泡 洗 浄 後 、3 時 間 
以内 で あれ ば 二 約 1.2L ま た は 十 約 0.9L は 使用 し ませ ん 。 ※3 1990 年 頃 の 当社 サイ ホン ゼット 式 ト イレ (CH43) 。※4 水圧 0.2MPa( 流 動 時 ) の 場合 。 そ の 他 当 社 基準 に 基づき 測定 。※5 水 
圧 0.196MPal2kgf/cWl (流動 時 ) 、 便 座 ・ 便 ふた を 閉じ た 状態 で 当社 規定 位置 (便座 前 方 高 さ 1.5m) で の 測定 。 洗 浄 音 は 洗浄 時 に 連続 的 に 発生 し て いる 音 を 表し ます 。 
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アラ ウー ノ S160 シ リー ズ ] 


FT 


= 一 
1 に と 


1 


『 
机 - 


| ぉ 好み 
' 設定 
[ 上 避 加 り 
上 ALaUno 


Panasonic 


注 ) タ イプ 1 の み に 対 応 





スマ ー ト フォ ン と の 連携 で 
ここ まで 便利 に 、 快 適 に 。 


























忘れ が ちな お 手入れ 時 期 を 家族 の 暮らし を み ま も る 
ご 案内 する | お 手入れ モニ タ 」 。 | み ま も り モ ニタ | 。 
フィ ルター や ノズル な どの ーー 離れ て 暮らす 家族 の トイ レ や 、 | >  。。。ss=> 
お 手入れ 時 期 を お 知ら せ し ま す 。 自宅 の トイ レ の 使用 状況 を 
洗剤 の 補充 タイ ミン グ も 確認 で きま す 。 人 
通知 し ます 。 ーー み ま も り 対 象 と する トイ レ の 登録 、 
ノズル 変更 な どの 設定 ー 
洗剤 タン ク 使用 履歴 の 表示 ※3 
洗浄 ノズル 





直近 の 使用 時 刻 を 表示 
リモ コン 電池 


脱臭 フィ ルター 






青 才 トイ で し を ぼっ た 時 間 3 52 





アプ リ の 画面 に は 当日 ・ 前 日 2 日 間 の 使用 
状況 が 表示 され ます 。 


※3 間 座 と 大 洗浄 ・ 小 洗浄 を 使用 履歴 と し て 画面 に 表示 し ます 。 


ひみ まもり 前 箇 の トイ レ 





リモ コン 電 奏 暴 中 フィル ダー 























日 々 の お 通じ 記録 が で きる 便 和 器 洗浄 の 設定 な ど を 水位 を 下げ て 採 便 し や すく 。 
| お 通じ モニ タ ]」 。 登録 で きる | お 好み 設定 」。 | 採 便 モー ド 」 。 

便 の 状態 が 記録 で き 、 月 毎 に スマ ー ト フォ ン で 洗浄 開始 時 間 や 低い 水位 で 便 の 水没 を 抑制 。 
一 覧 で 確認 可能 。 継続 的 な 体調 クロ ー ズ 洗浄 モー ド な ど を 健康 診断 な どの 採 便 時 に 
管理 に お 役立て いた だ け ます 。 設定 で きま す 。 便利 な 機能 で す 。 





ウー ノア プリ の ご 利用 に つい て は 、P.28 に 掲載 し て お り ま す の で 必ず お 読み くだ さい 。 





画面 や サー ビス は 予告 な く 変 更 す る こと が あり ます 。 
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万 ー の 際 も 安心 。 


[アラ ウー ノ S160 シ リー ズ ] 


停電 対応 








電 時 に も 、 水 を 流す こと が で きま す 。 | 馬 k の 2 刀 


還 z 電 池 を 使っ て ボタ ン で 洗浄 で きる 。 


9V ア ルカ リ 乾 電池 (別売 ) を セッ ト し て 
本 体 上 部 に ある スイ ッ チ を 押せ ば 、 排 水 が で きま す 。 
排水 後 は バケ ツ な ど で 水 の 補充 が 必要 で す 。 


※ ボ タン で 排水 の み 可 能 で す 。 
※ 使 用 回 数 の 目安 : 約 100 回 (アル カリ 乾電池 1 本 あたり ) 


も し 電池 が な く て も 、 

手動 の ハン ドル で 排水 で きる 。 
亭 電 時 は サイ ド 馬 デー 

カバ ー 内 に ある 手動 


ハン ドル を 回 し て 、 
うこ が で きま す 。 








※ 断 水 時 で も 排水 で きま す ( 給 水 
は バケ ツ な ど で の 補充 が 必要 で 
す )。 








同志 US 還 (00e IDM2OHIS 
保管 で きる 。 


本 体 上 部 の ケー ス に 
電池 を 収納 で きま す 。 
も し も の 時 も 慌て る 
こと な く 、 す ぐに 
対応 で きま す 。 





※ 定 期 的 に 電池 残 量 を ご 確認 くだ さい 。 
※ 電 池 は 、 通 電 状 態 と は 逆 向 き に 
差し 込み 、 収 納 し ます 。 





印刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 47 





全 目 動 お そう じ ト イレ 


アラ ウー ノ S160 シ リー ズ 主 な 特性 と 機能 





操作 性 





N ボタ ン を 押す と 水位 が 下がり 、 
N |「 ハネ ガー ド (8o ク ッ シ ョ ン ) | が 作動 。 


N 泡 の クッ ショ ン で 受け 止め て 、 
N_ トビ ハネ ヨゴ レ を お さえ る 「 ハ ネガ ー ド 」 。 
. 全 ワン ボタ ン で 水面 全体 に 泡 が 現れ ます 。 
| 外 へ の 垂れ 出し や 漏れ 出し を お さえ る 便器 と の 合わ せ 技 で 、 


交 SSW ァ ekkxmWvmW ッ WW) 床や 桂 な ど へ の 汚れ を 抑制 し ます 。 






上 MO) クッ ン ョ ン 
と で 


る 





タイ プ 1 替 便 座 開閉 ボタ ン を 押す と 水位 が 下がり ⑥ 泡 が 出 て くる ※ 
タイ プ 2 夫 ハネ 抑制 ボタ ン を 押す と 


ワン ボタ ン で いい * 間 。| / ヽ 5・| 年 = 
作動 し ます 。 (8)s に ーー 『 衣 還 (ms に ポー 『 


De = = ※ 効 果 は 使用 状況 に よっ て 異な り ま す 。 直接 飛 び 散 る 汚れ は 抑制 で きま せん 。 
me=ー 補 呈 寺 = ーー デモ RB ※ 出 荷 時 の 標準 設定 で は 、 大 洗浄 後 3 時 間 ( 泡 が 残っ て いる 間 ) は 便座 開閉 ボタ ン ま た は ハネ 抑制 ボタ ン 
トー シー: を 押し て も 泡 が 出 ませ ん (水位 の み 下 が り ま す ) 。 ハネ 抑制 モー ド を 設定 する と 、 泡 投入 の た め に 同時 に 
誠 半 月 ボタ ハネ 抑制 ボタ 約 0.9L/ 回 の 水 を 使用 し ます 。 泡 を 発生 させ る た め に は 、 市 販 の 台所 用 合成 洗剤 (中 性 ) か 、 ア ラウ ー ノ 
便座 開閉 ボタ ン ネ 抑 制 ボ タン 田 洗 前 策 在 液 が 必要 で す 」 


9 
ピン 
ク 
レ 
ス 
便 
ET 
全 
目 
動 
お 
< 
じ 
ト 
イ 
レ 
う 
1 
ノブ 
S 
1 
6 
0 
2 
リ 
| 


トイ レイ ン テ リ ア に も な じみ や すい 、 
ステ ィ ッ クリ モコ ン を ご 用 意 。 
ホワ イト (正面) 空間 に 合わ せ や すい すっ きり と し た シン ブル な デザ イン 。 
ーー ・- 空間 イメ ー ジ に 合わ せ て お 選び いた だ ける 
日 き 中 | 蘭 人 | 時 | ョ ミネ ホワ イト と ブラ ッ ク を 用 意 し まし た 。 
“ lO 信 赤 外線 式 の リモ コン で す 。 壁 や 天井 の 色 が 黒 や 濃い 色 の 場合 、 


acca ーー 3 | リモ コン の 信号 が 本 体 に 届か な いこ と が あり ます 。 
[ @ 夷 面 に ボタ ン は あり ませ ん 。 








特長 





セッ ト 
プラ ン 例 
P.88 








品番 価格 ・ 
仕様 


P.54 





設置 イメ ー ジ 





Q&A・ 
P.76・ 
183 





資料 編 
P.154 ※ 写 真 は タイ プ 1 で す 。 
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操作 性 


洗剤 補充 は 、 上 部 か ら タ ンク を 外し て 
ボタ ン を 押す だ け " 


本 体 上 部 の トッ プ カ バ ー を 開け て タン ク を 取り 出し 、 
補充 する 簡単 仕様 。 

洗剤 の 使用 量 も 従来 の ブラ シ 掃 除 の 

約 半 分 で 済み ます 。※2 

(洗剤 補充 の 目安 / 

約 3 ヵ 月 に 1 回 (洗剤 タン ク 容量 : 約 250mL) 


1 日 あたり 大 (0.3mL) 4 回 、 ハ ネガ ー ド (0.2mL)6 回 使用 し た 場合 。 
使用 環境 、 使 用 状況 に より 変化 し ます 。 
※ 自 動 便器 洗浄 時 、 泡 が 出る 設定 の 場合 は 大 小 に か か わら ず 泡 が 出 ます 。 


アラ ウー ノ 用 洗浄 補充 液 も ご 用 意 。 
アラ ウー ノ フォ ー ム フロ ー ラ ル (香り 付き ) アラ ウー ノ フォ ー ム ( 無 香 ) 
CH394 オー プン 価格 ※ j、、 CH399 オー プン 価格 ※ 


アラ ウ -/ 泡 洗浄 用 補充 液 ・ ア ラウ ー ノ 泡 洗浄 用 補充 液 
・ 中 性 * 中 性 
・ 際 イオ ン 界 面 活性 剤 、 * 界 面 活性 剤 、 粘 度 調整 剤 、 安 定 化 剤 
非 イオ ン 界 面 活性 剤 、 香 料 、 キ レー ト 剤 ・250mL 
・240mL ※ ハ イ ・ パ ー ツ ショ ッ プ /1 本 単位 で 販売 


※ ハ イ ・ パ ー ツ ショ ッ プ /1 本 単位 で 販売 ※ 代 理 店 様 発注 /4 本 単位 で 販売 


※ 代 理 店 様 発注 /1 本 単位 で 販売 





※ オ ー プ ン 価 格 商品 の 価格 は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 
注 ) 便 器 泡 洗浄 用 で す の で 、 便 器 外側 の お 手入れ に は 使用 し な いで くだ さい 。 


市 販 の 台所 用 
合成 洗剤 (中 性 ) で OK。 


※ 洗 剤 の 写真 は イメ ー ジ で す 。 
液 性 を ご 確認 の 上 、 


※ ベス 合 ボ タ 、 ささ いい 
ESESiPNR た ※1 補充 後 は 、 本 体 の 洗剤 開始 ボタ ン を 押し て くだ さい 。 


※2 約 25mL/ 回 の 洗剤 で 週 2 の 回 お 掃除 の 場合 。 詳 し く は Q&A 一 P.77、 ご 注意 一 P.82 
注 ) ト イレ 用 洗剤 は 、 入 れ な いで くだ さい 。 





1990 年 順 の トイ レ よ り 、 消 費 電 力量 を 約 49% “カッ ト 。 
年 間 、 約 4.500 円 “も 節電 し ます 。 

パナ ソニ ッ ク の 省エネ 家電 技術 が 搭載 され 、 消 費 電力 量 を し っ か り カ ッ ト 。 

エコ モー ド や 保温 切 タ イマ ー(4・6・8 時 間 ) を 設定 すれ ば 、 

さら に ムダ を 減ら せま す 。 


電気 料金 比較 


1990 年 頃 の トイ レ 
(時 湯 タ ンク 方 式 ) 99,200 円 / 年 


マウ ー 日 
ーー デ ェ 0 還 還 還 較 較 54.700 ロ 年 で 4 


S160 シ リー ズ 


約 4.500 円 も 
お トク | 2 





年 間 消 費 電力 量 RI 

173kWh/ 年 年間 消 費 電力 量 を 約 35%*"' カ ッ ト 。 
、 

IN 


中 有 PA を 当 便座 や 温水 の 待機 電力 を さら に 削減 。 





エコ モー ド ( フ ラッ トリ モコ ン の 場合 ) 
※ 写 真 は タイ プ 1 で す 。 


※ 1 1990 年 頃 の 当社 温水 洗浄 便座 (DL-C55) と の 比較 。 

※2 年 間 消費 電力 量 は 、4 人 家族 (男性 2 人 ・ 女 性 2 人 ) で 使用 の 場合 。 お し り 洗浄 の 使用 1 日 4 回 、 ビ デ 洗浄 使用 1 日 85 回 と し 、 便 座 部 は 季節 別 、 温 水 部 は 年 平均 で 算出 。 エコ モー ド で の 消費 電力 量 は 、 当 社 基準 ( 省 エ 
ネ 法 2012 年 度 基準 の 測定 条件 を 参考 ) に よる 。 較 算出 基準 料金 (税込 ): 電力 料金 目安 単価 27 円 Wh(2019 年 9 月 時 点 ) (( 社 ) 全 国家 庭 電気 製品 公正 取引 協議 会 

※3 設定 温度 約 30C 


印刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 
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全 目 動 お そう じ ト イレ 


アラ ウー ノ S160 シ リー ズ 主 な 特性 と 機能 





お 手入れ & 安 全 性 


お し り 洗 浄 時 


ラ 
ょ 4 


お し り ノ ズル 


デー 


ノズル 穴 


22 テン シッ ル 





通常 の 水位 水位 が 3cm 下 が る 
ボタ ン を 押す 


※ 常 時 水位 を 下げ ける こと は で きま せん 。 


「 チ ャ イル ドロ ッ ク | 

機能 搭載 。 

長押 し する だ け の カン タン 操作 で 、 

子ども に 触ら れ た く な い ボ タン の 操作 を 無効 に 。 






ml し ⑨ ょ >] 国 = 





重 
ロッ ク 
(3 秒 押し ) 


※ 写 真 は フラ ッ ト リ モコ ン タイ プ 1 の 場合 。 
ステ ィ ッ クリ モコ ン は 、「 お し り 」 と 「 ビ デ 」 を 同時 に 長押 し (2 秒 ) す る こと で ロッ ク で きま す 。 








お そう じ し や すい | ステ ン レ ス ノ ズ ル | 
& さ ま ざ ま な 洗浄 機能 。 

江 れ が つき に くい ステ ン レ ス / ズ 小 、 

内 部 で 洗浄 口 が 切り 替わる |「 ク リー ンス ライ ド 設 計 」。 
使わ な い 洗 浄 口 を し っ か り 保 護 し ます 。 

さま ざま な 水流 で 、 い つ で も ここ ちよ く 使 えま す 。 


お し り ( パ ワー パル ス ) 洗浄 リズ ム 洗 光 ビデ 洗 光 








気泡 を 含ん だ 上 動 流 で 、 し っ か り 強 玉 を 繰り 返し 、 
と 洗い 流し ます 。 シ ャ ワー の 飛び 排便 を 促進 し ます 。 
英 り を お さえ 、 使 用 水量 も 削減 。 


ンプ フ N ジ の WM ワー で 
や さ し く 洗い ます 。 


お そう じ し や すい 水位 に 
変更 で きま す 。 


ワン ボタ ン で 水位 を 約 3cm 下 げ ら れ 、 
輸 じ み が で きやすい 水際 部 分 の お そう じ も ラク に 。 
リモ コン は お そう じ 関 連 の 機能 を 1 カ所 に 集め た わか りや すい デザ イン で す 。 





~ ヽ 、--<” お そう じ 機 能 





中 ー 三 ニ ョ [ お そう じ 機 能 ] ボタ ン 
ーー 。 お そう じ に 関す る 機能 を 1 カ所 に まとめ まし た 。 





※ タ イプ 1 の ステ ィ ッ クリ モコ ン の 場合 は 、「 ノ ズル 掃除 |「 ノ ズル 除 菌 」 を 同時 に 長押 し (2 秒 ) す る こと で 水位 
を 下げ られ ます 。 


座り や すさ を 追求 し た 

| ヒッ プラ ッ ク 便 座 」 O 

お し り に そう カタ チ を 追求 し た 便座 。 

長 時 間 の 使用 で も 疲れ に くい ※ 形 状 で す 。 


ィ 





※ 個人 差 が あり ます 。 


全 目 動 お そう じ ト イレ 


アラ ウー ノ S160 シ リー ズ リフ ォ ー ム 対応 








連動 水 欄 な ら 





電源 工事 が 不要 で スピ ー デ ィ ー“。 60 
ン リ ー ズ 


し か も 、 手 動 水 栓 と 同 価格 。 


アラ ウー ノ は 小さ く て 軽く 、 今 お 使い の 給排水 の まま 取り 替え られ ます 。 人 
1 人 で も ラク に 搬入 ・ 施 工 が で きる の で 、 大 掛か りな 工事 は 不要 で す 。 


※ 工事 時 間 は 採用 設備 ・ 設 置 条件 、 作 業 員 





1 年 h 























の 人 数 等 に よっ て 異な り ます 。 ーー モモ に 』 王 レン 。 下 。。。 直 ) 0002 
| [上 に 」 剛直 呈 四 
ニン ーー 人 専用 手洗 い 
倫 水 経路 排水 経路 案 「 「 62 
= カウ ンタ ー 
アラ ウー ノ 
手洗 い 
トイ レ 
カウ ンタ ー 
TS 
※ 写 真 の アラ ウー ノ 専 用 手洗 い は キャ ビ ネ ッ ト タ イ プ で す 。 一 P.110 
アクセサリ ー 
アラ ウー ノ な ら 、 便 ふた に も 手洗 い に も 最低 水圧 0.05MPa で 、 
や し さぶ ー スト ー ル 
表 れ すず に トイ レ が 使え ます 。 低 水 圧 で も し っ か り 排 水 。 小便 副 
アラ ウー ノ 専 用 手洗 い | 連動 水 栓 | に すれ ば 、 便 器 洗浄 か の ら 手洗 いま で も が タッ チレ ス ※「!。 独自 の 技術 で 温水 
水 が 自 動 で 止ま る の で 、 出 し っ ぱな し も 防げ ます 。 最低 水圧 0.05MPa( 流 動 時 )#*4 を 実現 。 洗浄 便座 
新た な 給排水 の 立ち 上 げ や 電源 工事 も 不要 “※ ま 2 で す 。 2 階 や 高 全 の お 住ま いで も 安心 で す 。※ ま 5 
FUN レ スト 
便 ふ た を 閉じ て か ら 洗 浄 する 自動 で 水 が 出 て 、 止 まる 「 連 動 水 栓 ] 2 
[オー ト 洗 浄 ・ ク ロー ズ 洗 浄 モ ー ド 」 し か も 、 手 動 水 栓 と 同 価格 
便座 か ら 立 ち 上 が る と 資料 編 
自動 で 便 ふ た を 閉じ て 
洗浄 し ます 。 
吐 水 時 間 は 7 秒間 (出荷 時 )、20 秒 間 、35 秒 間 を 設定 ー 、 ュ 、 プ が 回 軒 
っ た まま 用 を 足し た 2 し CD dB 生 NZ 回 転 し 排水 する 
時 は 洗浄 ボタ ン を 押 時 ) ま 4 で も し っ か り 水 流 が 旋 ター ント ラッ プ 方 式 で スッ キリ 
2 、 さ ※1 クロ ー ズ 洗浄 モー ド は タイ プ 1 の み 対 応 。 ま た 、 自 動 回 し ます 流し 切り ます 
す と 便 ふ た が 閉まっ て 洗浄 は 座っ た 場合 の み 。 着 座 時 間 が 10 秒 以上 50 秒 o 流 o 
洗浄 し ます 。※3 以内 で あれ ば 小 洗浄 を 行い ます 。 
※2 既存 の 給水 管 * 排 水管 に 商品 の 給排水 を 接続 し た ※4 アラ ウー ノ 専 用 手洗 い を 併設 する 場合 、 最 低 水圧 0.1MPa( 流 動 時 ) 以 上 
り 電 気 の 接続 工 事 は 必要 で す 。 が 必要 で す 。 
※3 タイ プ 1 の み 対 応 。 ※5 条件 に よっ て は 、 設 置 で き な い 場合 が あり ます 。 
ラル クーン し (人 きっ / リフ ォ ー ム に 役立つ 情報 を 


多く の お 客 様 に 喜ん で いた だ いて いま す 。 WEB で ご 覧 いた だ け ま す 。 

















そう じ の 時 間 も 
樹脂 製 だ か ら か 、 回 数 も 減ら せ て 、 スマ ー ト な フォ ルム で 、 
肌 当 た り が 優し い 。 大 助かり 。 空間 が 広く 使え て 満足 。 に っ 
寺 円 ま が サ ポー ト 
リフ ォ ー ム ショ ッ ア 間 か サ ービス 
、 *fkOcS で xsyo っ <、 昌 記 ニーーーー ニ ーー 
光っ うっ て くれ る が か がら 、 プ ラン そう じ が 」 
こ ふ ノー ゆっ た り 座 れる 。 
タン 。 は エン ーー を 和 人 MC ペラ ーー ト 
RA * 抽 ー 








※ 内 容 に つい て は 個人 の 感想 で す 。 す べ て の 人 に 効果 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 


掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 9J 


全 目 動 お そう じ ト イレ 


アラ ウー ノ S160 シ リー ズ 品番 ・ 価 格 一 覧 部 材 


は 受注 生産 品 。 納期 の 目安 / 当 社 受注 後 、 物 流 セ ンタ ー 出 荷 まで 約 6 日 (土日 祝日 は 除く ) (詳細 納期 は 当社 営業 所 に ご 確認 くだ さい ) 。 








※1 年 間 消 費 電力 量 は 、4 人 家族 (男性 2 人 ・ 女 性 2 人 ) で 使用 の 場合 。 お し り 洗 浄 の 使用 1 日 4 回 、 ビ デ 洗 浄 
使用 1 日 8 回 と し 、 便 座 部 は 季節 別 、 温 水 部 は 年 平均 で 算出 し た も の で す 。( ) 内 は 、 タ イマ ー 節 電機 能 を 使用 
し な い 場 合 の 年 間 消 費 電力 量 。 ※2 省エネ 法 (2012 年 度 基準 ) の 区 分 。 

注 ) 省エネ 基準 に 関す る 表示 一 P.148 





















































貯湯 タン ク ・ 目 標 年 度 | 省エネ 基準 o/ | 年 間 消 費 173Lwn/ 年 | 区 分 四 < 條 
保温 便座 方 式 @ 5018 年 度 | 運 成 率 10526 電力 蜂 ※ 1 (246uw を ) %2 困 湯 式 
























































森 人 体 本 体 公 は ホワ イト の 1 色 の み で す 。 リモ コン 
タダ 
0 ク 
4 
の フラ ッ ト リ モコ ン 受 ス ティ ッ ク リ モコ ン ホワ イト (オプ ショ ン 十 11.000 円 ( 税 抜 +10.000 円 ) 
更 ー 
ロロ 寺 | | 中 品 円 叶 専 - 内 由 中 | 専 | 一 上 
重 っ F ーー ュー ーーーーー キ ーー 
タム タイ プ 1 タイ プク 2 
上 OK! 
お タイ プ 1 
り 受 ス ティ ッ ク リ モコ ン ブラ ッ ク (オプ ショ ン 1 1.000 円 ( 税 抜 +10.000 円 )) 
ト と e * き | [中 F 
イ タイ ブフ 1 タイ プク 
以 骨 還 4 1 
ー ET タイ プ 1 タイ プ 2 
/ = 
の ーー= ※ ス ティ ッ ク リ モコ ン は 、 単 品 手配 で きま せん 。 
ワ 。 
タイ プク 2 
2 
S 
1 
6 
注 ) 寒 冷 地 用 は 便器 本 体 品番 未 尾 に 「7」 を 付け て ご 注文 くだ さい 。 価 格 は 19.800 円 
丘 ロ 番 < 価 格 ーー 覧 ( 税 抜 18.000 円 ) アップ 。 壁 排水 タイ プ に は 、 寒 冷 地 用 は 設定 し て お り ませ ん 。 
リ 注 ) タ イル 床 用 は 便器 本 体 品番 未 尾 に 「L」 を 付け て ご 注文 くだ さい 。 価 格 は 5,500 円 
o 四 三 S ( 税 抜 5.000 円 ) アッ プ 。 壁 排水 タイ プ に は 、 タ イル 床 用 は 設定 し て お り ま せん 。 タ 
上 タイ ブフ 1 水圧 確認 の お 願い 最低 水圧 0.05MPa( 流 動 時 ) ※? 洒 同 に は は 雪 拓 田 は 虹 2 で お りり ま せん 、 0 リ ま 用 は 2 手 癌 の で 
2 床 排水 タイ プ 壁 排水 タイ プ 
ン の 上 0 Ms 計 上 
PE 120 タ イブ 155 タ イプ *4 
組み 合わ せ 品 番 導 XCH1601WS 導 XCH1601RWS XCH1601PWS 導 XCH1601ZWS 
希望 小売 価格 284.900 円 ( 税 抜 259.000 円 ) 295,900 円 ( 税 抜 269.000 円 ) 306,900 円 ( 税 抜 279.000 円 ) 317,900 円 ( 税 抜 289.000 円 ) 
IErrrEIOIEIOITETEITEETIOS く 0 9 ふ の 9 す ⑨ ほ は = 9 899oa す す ま すま 0000050 と 0 くぎ WQOQO す OQOQBHNMIO0 ミ 9509095v マ O ュ マ K ヾ KK ミ KEK ミュ EK ミュ ミュ ミュ ミュ ョ ココ トト lo 
ラ 
ト Es ⑳CH1601WS ⑳CH1601WS ⑳CH1601PWS ⑳CH1601PWS 
2 273.900 円 ( 税 抜 249.000 円 ) 273.900 円 ( 税 抜 249.000 円 ) 301,400 円 ( 税 抜 274.000 円 ) 301.400 円 ( 税 抜 274.000 円 ) 
ン ュー ルッ ⑳CH160F ⑳CH160FR ⑳CH160FP ⑳CH160FP 
- 11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) 22.000 円 ( 税 抜 20.000 円 ) 5.500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 5.500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 
台 輸 = = ー ⑳CH160Z ※4 
0 11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) 
組み 合わ せ 品 番 錠 XCH1601WSS 症 XCH1601RWSS 秋 錠 XCH1601PWSS あ WXCH1601ZWSS 
上 希望 小売 価格 295.900 円 ( 税 抜 269.000 円 ) 306,900 円 ( 税 抜 279.000 円 ) 317,900 円 ( 税 抜 289.000 円 ) 328.900 円 ( 税 抜 299.000 円 ) 
? 
2 - .  . 還 間 還 昌 間 間 昌 昌 昌 間 衣 陣 陣 是 昌和 
還 便器 林 休 ⑳ あ CH1601WSS ぷる の CH1601WSS ぷ 錠 CH1601PWSS ぷ 錠 CH1601PWSS 
| 284.900 円 ( 税 抜 259.000 円 ) 284.900 円 ( 税 抜 259.000 円 ) 312.400 円 ( 税 抜 284.000 円 ) 312.400 円 ( 税 抜 284.000 円 ) 
ココ ンー ⑳CH160F @⑳CH160FR ⑳CH160FP ⑳CH160FP 
。 ィ 2 に 11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) 22.000 円 ( 税 抜 20.000 円 ) 5.500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 5.500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 
和 1 人 ー ー ー ⑳CH160Z ※4 
P.4 0 11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) 
セッ ト 
ブラ ン 例 組み 合わ せ 品 番 ポ ぺ XXCH1601WSB の 飲 XCH1601RWSB 錠 XXCH1601PWSB 錠 XXCH1601ZWSB 
P.88 希望 小売 価格 295.900 円 ( 税 抜 269.000 円 ) 306,900 円 ( 税 抜 279.000 円 ) 317,900 円 ( 税 抜 289.000 円 ) 328,900 円 ( 税 抜 299.000 円 ) 
? 
義信 格 。 " リ | |「 の | 
仕様 モ 便 回 林 人 ⑳ 人 WCH1601WSB ⑳WCH1601WSB CH1601PWSB CH1601PWSB 
う 284.900 円 ( 税 抜 259.000 円 ) 284.900 円 ( 税 抜 259.000 円 ) 312.400 円 ( 税 抜 284.000 円 ) 312.400 円 ( 税 抜 284.000 円 ) 
O&A 恨 ⑳CH160F ⑳CH160FR ⑳CH160FP ⑳CH160FP 
注意 ッ 4 11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) 22.000 円 ( 税 抜 20.000 円 ) 5.500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 5.500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 
P.76・ 台 輪 計 ー ーー ⑳CH160Z ※4 
183 11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) 
設計 計 注 ) リ フォ ー ム で 排水 位置 が 不明 な 場合 は 、 標 準 タ イプ の 床 フ ラン ジ と リフ ォ ー ム タイ プ の 排水 アジ ャ スタ ー が 同 梱 され た 配管 セッ トマ ル チ タ イプ (CH160FM) を ご 用 意 し て お り ま す 。 リ フォ ー ム タイ プ の X 品 番 、 配 管 セ ッ ト の 
資料 編 単品 番 の R を M に か えて ご 注文 くだ さい 。 価 格 は 5.500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) ア ッ プ 。 注 ) リ フォ ー ム で 排水 位置 が 471mm 以 上 の 場合 は 、 排 水位 置 が 510mm ま で 対応 可能 な 配管 セッ トリ フォ ー ム ダイ レク ト タ イプ 
P.154 (WCH160FW) を ご 用 意 し て お り ま す 。 リ フォ ー ム タイ プ の X 品 番 の R を D、 配 管 セ ッ ト の 単品 番 の R を W に か えて ご 注文 くだ さい 。 価格 は 同じ 。 既設 の P シ ー ル 床 フ ラン ジ を 撤去 する 必要 が あり ます 。 注 ) 便 器 固定 片 は 壁 排水 


り 4 


タイ プ の み 便 器 本 体 に 同 梱 され て いま す 。 注 ) 施工 写真 に は 便器 ・ 便 座 の 電源 コー ド ・ ア ー ス 線 が 写っ て いま せん 。 取り 付け 位置 に つき まし て は 設計 資料 編 で ご 確認 くだ さい 。 注 ) 壁 排水 タイ プ 155 タ イプ を 床 給水 で お 使 


は 2021 年 2 月 22 日 受注 開始 済 





































































































































































公 ヒ 臣 
機能 一 覧 
トン 2 トリ プル オー ト 開 閉 NN 0 電池 式 還 上 アラ リーノ 
激 落ち バブ ル 5 れ の 三 ト 電動 開閉 オー ト 洗 浄 ※ 暖房 便座 UN アプ リ 対 応 アー ムレ スト 1150 
ン リ ー ズ 
タイ プ 1 @ ( ハ 初 便 護 動 @ 較 
と () 
426 ( ハ 初 - ド リモ コン 素 ) ーー ーー 
※ 座 っ た 場合 の み 。 着 座 時 間 が 10 秒 以上 50 秒 以内 で あれ ば 小 洗浄 を 行い ます 。 NeW 
アフ リー ノ V 
配 窟 セ ツ ト ご 注意 事項 は P.80 て 82、Q&A は P.76<79 に 掲載 し て お り ま す の で 必ず お 読み くだ さい 。 アラ ウー ノ 
床 排水 標準 タイ プ 床 排水 リフ ォ ー ム タイ プ ※5 | 床 排水 リフ ォ ー ム ダイ レク ト タ イ プ ※6 床 排水 マル チタ イプ 壁 排水 タイ プ 専用 手洗 い 
導 CH160F 委 CH160FR 委 CH160FW 導 CH160FM 導 CH160FP 
還 語 アフ ワー ノ 
配管 セッ ト ( く ZN ee 可 1] 1@ ( ぐ く カウ ンタ ー 
※ 既 設 の 床 フ ラン ジ の 上 か ら 取 り 付け ます 。| ※ 既 設 の 床 ブ フラ ンジ を 取り 外す 必要 が あり ます 。 
対応 排水 ピッ チ 120mm・200mm 305 一 470mm 305 て 510mm 120・200・305<470mm 120mm・155mm アラ ウー ノ 
希望 小売 価格 11,000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) 22,000 円 ( 税 抜 20.000 円 ) 22.000 円 ( 税 抜 20.000 円 ) 27,500 円 ( 税 抜 25.000 円 ) 5,500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 手洗 い 











注 ) 止 水 栓 は 床 ・ 壁 兼用 で す 。 注 ) 配管 セッ ト は アラ ウー ノ S160 シ リー ズ 専 用 で す 。 壁 排水 タイ プ の 配管 セッ ト に は 便器 固定 片 が 同 梱 され て いま せん 。 注 ) マ ル チ タ イプ に は 止 水 栓 、 固 定 ネ ジ 等 は 1 セッ ト の み 同 梱 され て い 
ます (1 セッ ト に つき 1 台 の み 取 り 付 けが 可能 で す )。 ※5 リフ ォ ー ム タイ プ の 場合 は 、 既 設 の P シ ー ル 床 フ ラン ジ を 利用 し ます の で 床 フ ラン ジ は 同 梱 し て お り ま せん 。 新築 な ど 既 設 床 フ ラン ジ が な い 場 合 な ど は 、 別 途 ア ラウ ー ノ トイ レ 

















リフ ォ ー ム 用 既設 床 フ ラン ジ CH120FRO01 2.,310 円 ( 税 抜 2.100 円 ) を ご 手配 くだ さい 。 リ フォ ー ム ダイ レク ト タ イ プ は 床 フ ラン ジ の 手配 は 不要 で す 。 ※6 リフ ォ ー ム ダイ レク ト タ イ プ は 、 既 設 の P シ ー ル 床 フ ラン ジ を 撤去 す カウ ンタ ー 
る 必要 が あり ます 。 TS 
は 上 和 io アク セ ヤセ サリー 
注 ) 寒 冷 地 用 は 便器 本 体 品番 未 尾 に 「7」 を 付け て ご 注文 くだ さい 。 価格 は 19.800 円 
( 税 抜 18.000 円 ) アップ 。 壁 排水 タイ プ に は 、 寒 冷 地 用 は 設定 し て お り ま せん 。 
注 ) タ イル 床 用 は 便器 本 体 品 番 未 尾 に 「L」 を 付け て ご 注文 くだ さい 。 価 格 は 5.500 円 6 
の 当 主 ※ ( 税 抜 5.000 円 ) ア ッ プ 。 壁 排水 タイ プ に は 、 タ イル 床 用 は 設定 し て お り ま せん 。 タ スト ー ル 
タイ ブフ 2 水圧 確認 の お 願い 最低 水圧 0.05MPa( 流 動 時 ) イル 床 用 に は 寒冷 地 用 は 設定 し て お り ませ ん 。 タ イル 床 用 は 、 受 注 生産 品 で す 。 小便 回 
の 8 床 排水 タイ プ 壁 排水 タイ プ 
EE 120 タ イブ 155 タ イプ *4 肖 水 
洗浄 便座 
組み 合わ せ 品番 DXCH1602WS あ DXCH1602RWS あ DXCH1602PWS あ DXCH1602ZWS 
希望 小売 価格 242.000 円 ( 税 抜 220.000 円 ) 253,000 円 ( 税 抜 230.000 円 ) 264,000 円 ( 税 抜 240.000 円 ) 275,000 円 ( 税 抜 250.000 円 ) FUN レ スト 
胃 EE usahah⑱⑮ssijTI、fii《s『s%60000B8B8 oduoahpbp す ます 上 【【 上 「BS く SS 劇 『II IO. os wp キヤ キャ 7ー ニ テー ブル 0o 
陣 
ド 便器 木 価 DCH1602WS DCH1602WS 5CH1602PWS 5CH1602PWS 還 
231.,000 円 ( 税 抜 210.000 円 ) 231.000 円 ( 税 抜 210.000 円 ) 258,500 円 ( 税 抜 235.000 円 ) 258,500 円 ( 税 抜 235.000 円 ) 5 
ン 配管 セッ ト DCH160F DCH160FR DCH160FP DCH160FP 邊 料 編 
- 11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) 22.000 円 ( 税 抜 20.000 円 ) 5,500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 5,500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 
台 輸 = = ー ⑳CH160Z ※4 
11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) 
組み 合わ せ 品番 ⑳⑤XCH1602WSS ⑳⑤XCH1602RWSS ⑳⑤XCH1602PWSS ⑳⑤XCH1602ZWSS 
そ | 希望 小売 価格 253,000 円 ( 税 抜 230.000 円 ) 264,000 円 ( 税 抜 240.000 円 ) 275,000 円 ( 税 抜 250.000 円 ) 286,000 円 ( 税 抜 260.000 円 ) 
7 
、 
モ 便器 木 体 ぷる CH1602WSS ああ CH1602WSS ああ CH1602PWSS ぷる CH1602PWSS 
2 242.000 円 ( 税 抜 220.000 円 ) 242.000 円 ( 税 抜 220.000 円 ) 269,500 円 ( 税 抜 245.000 円 ) 269.500 円 ( 税 抜 245.000 円 ) 
9 配管 セッ ト DCH160F DCH160FR DCH160FP DCH160FP 
ィ 11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) 22.000 円 ( 税 抜 20.000 円 ) 5,500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 5,500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 
- 人 ム 輸 ー ー ー ⑳CH160Z ※4 
ー 11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) 
組み 合わ せ 品番 ⑳⑤XCH1602WSB ⑳⑤ ざ )XCH1602RWSB ⑳ ざ XCH1602PWSB ⑳⑤XCH1602ZWSB 
人 そ | 希望 小売 価格 253,000 円 ( 税 抜 230.000 円 ) 264,000 円 ( 税 抜 240.000 円 ) 275,000 円 ( 税 抜 250.000 円 ) 286,000 円 ( 税 抜 260.000 円 ) 
? 
2 
モ 便器 木 価 ぷる CH1602WSB ぷる CH1602WSB ぷる CH1602PWSB ぷる CH1602PWSB 
2 242.000 円 ( 税 抜 220.000 円 ) 242.000 円 ( 税 抜 220.000 円 ) 269.500 円 ( 税 抜 245.000 円 ) 269.500 円 ( 税 抜 245.000 円 ) 
| 配管 by ゃ CH160F CH160FR ⑳CH160FP WCH160FP 
及 - 11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) 22.000 円 ( 税 抜 20.000 円 ) 5,500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 5,500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 
- 台 輸 呈 計 ー ⑳CH160Z ※4 
11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) 











い の 場 合 は 、 長 さ 90130mm の 給水 管 を 別途 手配 し て くだ さい 。 注 ) スティック リモ コン ・ フ ラッ トリ モコ ン と も に 、 単 品 で の 商品 品番 は 設定 し て お り ま せん 。 注 ) 向かっ て 右側 に 給水 位置 が ある 場合 、 オ プシ ョ ン の 延長 給水 
ホー ス ぐ 品番 :CH100R01(1m) > が 必要 と な り ま す 。 品番 ・ 価 格 一 P.56 ※3 P.183 に 記載 の バケ ツ 測 定 方 法 を お 勧め し ます 。 ま た 、 ア ラウ ー ノ 専用 手洗 い を 併設 する 場合 、 最 低 水 圧 0.1MPa (流動 時 ) 以 上 必要 で す 。 
※4 壁 排水 タイ プ 155 タ イプ は 座 面 が 35mm 高 く な り ま す 。 台 輪 は PP 製 で す 。 詳 し く は 一 P.73 





設置 工事 の 部 材 に つい て 一 P.56 (設置 用 部 材 は アラ ウー ノ L150 シ リー ズ と 共通 で す )。 





掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ま す 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 90 


全 目 動 お そう じ ト イレ 


アラ ウー ノ S160 シ リー ズ 仕様 部 材 





仕様 床 排 水 タ イプ と 壁 排水 タイ プ の 仕様 は 共通 で す 。 


タイ プ 1 タイ プ 2 
タイ プ ノ 品 
CH1601※1 ン CH1601P CH1602※1 ン CH1602P 








































































































電源 AC100V 50/60Hz 
タ 最大 消費 電力 380W( 寒 冷 地 仕様 403W) 待 機 時 電力 1.7W (連動 水 栓 使用 時 +9W) 
0 年 間 消費 電力 量 173kWh/ 年 (246kWh/ 年 ) 
ツ 電源 コー ド 長 さ 1.0m 
温水 タン ク 約 0.6L 
更 温水 温度 5 段階 調節 (水温 一 約 40C) 
ロ 最大 | お し り 約 0.65L/ 分 (洗浄 強 さ 3 段階 リズ ム ) 
計 寺 寺 洗浄 装置 | 流量 加須 約 0.65L/ 分 (洗浄 強 さ 3 段階 ・ リ ズム ) 
全 交換 方 式 (区 分 ※2) 貯湯 式 
自 ヒー ター 容量 280W (保温 式 ) 
保護 装置 温度 過 衝 防止 装置 温度 ヒュ ー ズ 、 逆 流 防 止 装置 
で 脱臭 剤 触媒 脱臭 ハニ カム 
じ 脱臭 風量 約 0.1m ツ 分 (パワ ー 脱 臭 0.15m ツ 分 ) 
ト 消費 電力 2.8W (パワ ー 脱 臭 5.5W) 
了 表面 温度 5 自 階 調節 (室温 約 38 で ) ( 非 汗 座 時 ) 
便座 ヒー ター 53W 
四 暖房 便座 保護 装置 温度 ヒュ ー ズ 
ウ 開閉 機構 便座 電動 開閉 機構 ( 便 ふ た は 自動 便 ふ た 開閉 ) バタ ン レ ス 機 構 (閉止 機構 ) 
便座 サイ ズ エロ ン ゲ ー ト (大 型 ) 
S 洗浄 方 式 ター ント ラッ プ 方 式 
1 洗浄 水量 大 :5.0L/ 回 ※3 小 :3.6L/ 回 ※3( ハ ネガ ー ド 使用 時 小 + 約 0.9L) 
8 便器 消費 電力 12W 
シ ( 防 露 カバ ー 付 )| 剖 結 | 流動 式 流動 水量 : 約 15L/h( 間 欠 流動 方 式 :10 分 に 1 回 、 約 2.5L/ 回 )※4 
リ 防止 | ヒー ター 式 AC100V 50/60Hz 23W (電源 コー ド 有 効 長 約 1.0m) [寒冷 地 仕様 の み ] 
保護 装置 パイ メタ ルス イッ チ 、 温 度 ヒュ ー ズ (寒冷 地 仕様 の み ) 、 逆 流 防止 装 置 
= ァ / ん リョ ョ レン 赤外線 式 ワ イヤ レス リモ コン ( 単 3 形 マ ン ガ ン 乾 電池 3 本 ) 
と 
ai0222 り レン 赤外線 式 ワ イヤ レス リモ コン ( 単 4 形 ア ルカ リ 乾 電池 3 本 ) 
使用 水道 圧 範 囲 0.05MPa( 流 動 時 ) 一 0.75MPa (静止 時 )※5 
保護 装置 漏電 検知 機能 、 音 座 セ ン サ ー 
給水 温度 範囲 0 て 35C※6 
周囲 使用 温度 範囲 0 一 40C (自動 便 ふ た 開 動作 は 30C) ※6 
便器 スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) 
材質 外部 ケー ス ・ 便 ふた ASA 樹 脂 /ABS 樹 脂 
サイ ドカ バー HIPS ( 耐 衝撃 性 ポリ スチ レン ) 2 の 2 
便座 ・ 台 輸 ポリ プロ ピレン 樹脂 AISEG2 
本 体 寸法 ( 幅 X 奥 行 X 高 さ ) 383x700x539(mm) “HOME IoT の ある 暮らし "を 
リモ コン 寸法 ( 幅 メ 奥行 X 高 さ ) フラ ッ ト リ モコ ン 200x23.5x132(mm) 、 ス ティ ッ ク リモ コン 222x19x41.5(mm) 始め ませ ん か 。 
cn 質量 約 18ke AiSEG2 と 連携 すれ ば 、 
ノズル 除 菌 @ 除 菌 部 分 … ノ ズル 表面 @ 除 菌 方 法 … 流 水 に よる 洗浄 @ 試験 機関 …( 財 日 本 食品 分 析 セ ンタ ー アラ ウー ノ S160 シ リー ズ を 
中 @ 試験 方 法 … 熱 抵抗 性 試験 法 @ 試験 結果 …99% 以 上 も っ と 活用 で きま す 。 回 
※1 寒冷 地 仕様 は 品番 末尾 に 7 が つき ます 。 寒 冷 地 仕様 は 「 床 排水 ] の み 。 ※2 省エネ 法 (2012 年 度 基 準 ) の 区 分 。※3 水圧 0.2MPa( 流 動 時)。 ※ タ イプ 1 の み の 対応 で す 。 3 
※4 設定 後 、12 時 間 ま た は 24 時 間 、 便 器 洗浄 の 吐 水 部 より 間欠 的 に 給水 し ます 。 一 P.78 ※5 水圧 が 0.1MPa( 流 動 時 ) 以下 で は 、 お し り ・ ビ デ 洗 浄 の 
洗浄 水量 が 少な く な る 場合 が あり ます 。 ※6 室温 が 0C に 近い 、 お よび 40C に 近い 場合 、 機 器 の 保護 の た め エ ラー と な り 、 ノ ズル 洗浄 で きま せん 。 特 に 屋外 ロロ am 
露出 配管 は 、 断 熱 材 を 巻く な どの 処理 を お 願い し ます 。 凍結 防止 ヒー ター で 加熱 し すぎ た 場合 も 保護 機能 が 作動 し 、 ノ ズル 動作 で き な い こと が あり ます の で 5 了 あく (aiG ら 
ご 注意 くだ さい 。 
。 部 材 (単位 :mm) 
特長 
P.42 逆 止 弁 ユニ ッ ト 便器 用 延長 給水 ホー ス ( 連 結 用 ニッ プル 付き ) 画 壁 排水 タイ プ 用 排水 ジョ イン ト 部 材 排水 ジョ イン ト S 
(VU/VP75 塩 ビ 管 対応 )※ 
CH7912 2.200 円 ( 税 抜 2.000 円 ) 2 1m CH100RO1 ⑱ 約 20mm ま で 排水 高 さ を 下 げ る こと が 可能 195 ン ベー CHHP82S 
セッ ト 注 ) 逆 止 介 ユニ ッ ト を 使用 する 際 の 使用 水圧 範囲 は の ) 隊 0 語 で す 。 " “ 円 
プラ ン 例 0.1MPa ( 潮 ) -0.75MPa 衣 止 ) で す 。 ーー @ 排 水 ジ ョ イン ト を 使用 する 場合 の 設置 推奨 0 和 hE 
P.88 注 ) 各 地域 で の 施工 条件 等 で タン クレ ス 便器 の 二 き U 位置 に つい て は 、 設計 資料 編 P.154 を ご 信人 色 は ライ ト グ レ ー で す 。 
設置 時 に 必要 な 場合 に ご 使用 くだ さい 。 5,280 覧 くだ さい 。 ーーー- 
注 ) 逆 止 介 ユニ ッ ト を ご 使用 の 場合 は 給水 位置 ( 税 抜 4.800 円 ) 時 町 NOEZ8 の 2 定 の Ge 排水 ジョ イン ト L 
品番 価格 ・ の 変更 が 必要 で す 。 注 ) 延 長 給水 ホー ス は 必ず 専用 の も の を お 使い くだ さい 。 前 1 便器 側 
仕様 壁 給水 : 床 か ら 110mmー70mm 注 ) 商 品 に 付い て いる 給水 ホー ス に 接続 し て お 使い くだ さい 。 后 ビ 管 側 CHHP80L 
床 給水 : 璧 か ら 180mmー220mm 注 ) ご 使用 時 は 給水 ホー ス 長 さ が 、1m で は 1.35m、 WN 4.400 円 
50cm で は 0.85m となり ます 。 ( 錠 ( 税 抜 4 000 円 ) 
Q&A・ 注 ) 右 給水 の 場合 は 長 さ 50cm の 延長 給水 ホー ス (品番 : 150 @ 色 は グレ ー で す 
0 CH100R02) は 長 さ が 足り な いた め お 使 いい た だ け ませ ん 。 191 上 
こ 土 忌 、 
P.76・ 
183 
資料 編 
P.154 
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+ 
で 2 と う 
リナ 
2 #w 


ey 7 守 げ 。 
OS uH は 
すさ は 


節水 し な が ら キ レイ に で きる 、New アラ ウー ノ V。 


少な い 水 で キレ イ に 洗浄 で きる だ け で な く 〈、 お 掃除 の し や する も 実現 。 
アラ ウー ノ の コン セプト を し っ か り 受 け 継 いで いま す 。 





"1 
* 」 
mr - 較 証 | 』 
| 
ロコ 
1 ー- ー を 
。 
_- | 
Oo 
回 


少な い 水 で も キレ イ に 流す ふき 提 除 も 簡単 お 好み の 便座 を 選べ る 





3D ツ イス ター 水流 凸凹 の 少な い デ ザイ ン 便器 選択 タイ プ 了 


New アラ ウー ノ V の 
NNeW/ 生 キ レイ Cf 


ご 覧 いた だ け ま す 。 


0 ロ 
ロ 
A・La・Uno V 





※ 写 真 の 便座 (V 専 用 トワ レ ) は 、S シ リー ズ で す 。 
非 水洗 地区 で の ご 使用 は で きま せん 。 た だ し 、 浄 化 槽 へ の ご 使用 は 可能 で す 。 泡 洗浄 は つい て いま せん 。*New アラ ウー ノ V は お 好み の 便座 が 選べ ます 。 (写真 は 「V 専 用 トワ レ ] 組み 合わ せ 例 で す ) ロ 7 
掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 
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コン パク ト 設 計 の 手 い 付き も ライ ン ア ッ プ 。 
機能 や デザ イン で 、 お 好み の 便座 を 組み 合わ せら れ ま す 。 


※ 写 真 の 便座 (V 専 用 トワ レ ) は 、S シ リー ズ で す 。 


アラ ウー ノ の コン セプト を 受け 継い だ 狭い 空間 に も すっ きり お さる まる 
Se リス イシン 手洗 い 付 き 





スキ マ が 目立た な い 、 な め ら か な フォ ルム 。 空間 に ゆとり を 生む 、 コ ン パ クト 設計 。 
当社 従来 品 ー ニ ロー 当社 従来 品 ニー ロー 
NG 22252 2 (1990 年 代 ネ オ ボ ル テッ クス 便器 (CH41) ) NG 還 


(陶器 製 ) 














1200mm 
V 専 用 トワ レ S シ リー な ら 、 ス キマ が 少な く お そ うじ し や すい 。 従来 の タン ク 付 き ト イレ に 比べ 、 コ ン パ クト 。 
すっ きり と し た デザ イン で す 。 手洗 い を 別に 設置 で き な い 狭い 空間 に も お すす めで す 。 





p 
- ーー 





[New アラ ウー ノ V] 


スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) 








水 ア カ を は じ く スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) 。 
汚れ が つき に くく 、 し か も 丈夫 で す 。 


陶器 と 違い 、 汚 れ の 原因 | 水 ア カ | が 
固 親 し に くい 。 ' 水滴 


パナ ソニ ッ ク が 独自 に 開発 し た スゴ ピカ 素材 は 、 
ぬめり や 黒ずみ の 原因 と な る 水 ア カ が つき に くい の で 、 

















陶器 スコ ピカ 素材 
汚れ が た まり に くく いつ も ピカ ピカ 。 (有機 ガラ ス 系 ) 


注 ) 水 温 や 水質 に よっ て は 水面 の 輪 じみ 汚れ (ピン ク 色 な どの 色 の 付い た 汚れ ) が 発生 する 場合 が あり ます 。 水 流 の 届か な い フ チ 部 分 は 日 常 的 な ふき 掃除 が 必要 で す 。 


| 割れ] や | ヒビ 」 だ け で な く 、 





スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) 











| キズ 」 に も 強い 。 な ら で は の カタ チ で 水流 を コン トロ ー ル 。 
水族 館 の 水槽 や 航空 機 陶 甘 で は で き な い 精密 な 形状 が 跳ね 返り を 抑制 し 、 
の 窓 な ど に も 使用 。 ムダ の 少な い 流 れ を 創り ます 。 
細か い 傷 が つき に くく 、 キミ 、 


ブラ ン シ 掃 除 も 可能 で す 。 


※ 研 磨 剤 入り の ブラ シ や 研磨 剤 入り の 
洗剤 は お 使い いた だ け ま せん 。PP 製 
トイ レブ ラン シ 、 中 性 トイ レ 用 洗剤 を ご 
使用 くだ さい 。 



















水深 を 浅く する こと で 、 
跳ね 返り を 抑制 


この 「 凸 形状 ] で 
流れ を 変え る 








| 深い 谷間 を つく る こと で 、 
。 | 流れ を 集め 一 気 に 排水 





印刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ま す 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 
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[INew アラ ウー ノ V」 


3D ツ イス ター 水流 


洗浄 力 と 節水 の 両立 を 実現 。 





※ 水 の 流れ を わか りや すく する た め 水 に 意 色 し て いま す 。 


少な い 水 量 で 効果 的 に 流し ます 。 


上 か ら ぐ る り と 旋回 し 、 勢 いよ く 流 し 切る 。 


時 間 を か け て ( 約 20 秒 ) まんべんなく 洗い 、 
流れ の 方 向 を 変え て 一 気 に 排 水 。 

スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) な ら で は の 形状 が 
生み 出し た 、 お そう じ ラ クラ ク 水 流 で す 。 


※ 泡 洗浄 は つい て いま せん 。 
※ 水 は 見 や すく する た め に 着 色 し て いま す 。 


独 目 の 技術 で 
少な い 水量 で 一 気 に 排出 。 


排水 路 が 回 転 す る こと で 、 
た め て お いた 水 を 

ムダ な くく 一気に 流 す 

「 ターン トラ ッ プ 方 式 」 。 
洗浄 音 も 気 に な り に くい 〆! 












※ 写 真 の 便座 (V 専 用 トワ レ ) は 、S シ リー ズ で す 。 
※1 水圧 0.196MPa{2kgf/cm2| (流動 時 )、 便 座 ・ 便 ふた を 閉じ た 状態 で 当社 規定 位置 
(便座 前 方 高 さ 1.5m) で 測定 。 洗 兆 音 は 洗浄 時 に 連続 的 に 発生 し て いる 音 を 表し ます 。 

















全体 を まん べ ん な く 洗 う 水 を まとめ て 一 気 に 流 し 切る 


いつ も 通り 使っ て も 、 節 水 。 





特に 男性 の 小 洗浄 で 大 き な 差 。 








従来 と 上 比べ て 、 較 1 回 あたり の 使用 水量 比較 
小 洗浄 で は 約 1/4、 導 和 1 New iMN 
大 洗浄 で は 約 1/3 - 、 も ず か 

に お さえ ます 。 


節水 





わずか 


※2 水圧 0.2MPa( 流 動 時 ) の 場合 。 そ の 他 当 社 基準 に 基づき 測定 。 
※3 1990 年 頃 の 当社 サイ ホン ゼット 式 ト イレ (CH43)。 


[New アラ ウー ノ V] 


手洗 い 付 き タ イプ 






手 を 洗い や すい 角度 の 
手洗 い ボ ー ル 


操作 ボタ ン を 一 力 所 に 
集約 し て スッ キリ 


手 を 洗い や すく 、 汚れ に くい 。 
手洗 い 付 き タ イプ も ライ ン ア ッ プ し て いま す 。 


便 番 洗 浄 し な く て も 、 ボ タン 操作 で 水 が 出 て 

し っ か り 手 を 洗え る 洗面 ボホール 。 

ボタ ン を 押す と 吐 水 が 1 分 間 続 きま す 。 

し か も ハン ド ソ ー プ を 使え る の で 、 洗 面 台 へ 向かう 必要 が な く 
その 場 で し っ か り 手 洗い で きま す 。 





便器 洗浄 と 同時 の 場合 は 7 秒間 ( 約 250mL) 吐 水 さ れ ま す 。 
0 秒 ( 吐 水 な し )、15 秒 へ の 切り 換え も 可能 で す 。 





| 水 ア カ ] が 固着 し に くく 、 キ レイ が 続く 。 毎日 に 便利 な の 2 つの スペ ー ス 。 











汚れ の 元 と な る 水 を 手洗 い ボ ー ル の 
は じ く スゴ ピカ 素材 で 、 | ウエ ッ ト エ リア %! | 、 
表面 の 黒ずみ や ぬめり が 芳香 剤 な ど が 設置 で きる 
つき に くく 、 高 い 耐久 性 も [小物 置き スペ ー ス | を 
特長 で す 。 っ ふ ) 設け まし た 。 
で ゆい ンタ 4 
※ 手 洗 器 の 排水 は 便器 内 に 排水 され な い N ジ ンー ※1 幅 90mm、 奥 行 110mm ま で の 小物 が 置 
た め 、 市 販 の トイ レ 用 芳香 洗浄 剤 を お 使 KN け ま す 。 
いい た だ いて も 効果 は 得 ら れ ま せん 。 ※2 奥行 70mm ま で の 小物 が 置け ます 。 
' 操作 部 アル コー ル を 含ま な い 芳 香 剤 を お 使い 
lt くだ さい 。 





印刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ま す 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 6 1 


節水 キレ イ 洗 浄 


New アラ ウー ノ V 主 な 特性 と 機能 プリ フォ ー ム 対応 








新 商品 清 掃 性 





| フチ 裏 」 も サッ と 
ひと ふき で キレ イ に 。 






























る 汚れ ん が た まり や すか っ た 便器 の フチ 裏 を 、 お そう じ が ラク な 形状 に 。 
ク 水 を は じ く スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) で 汚れ が つき に くく 、 
ス ひと ふき で キレ イ に 。 
便 
間 
分 
水 
キ 
レ 
洗 
浄 
N 
G 
還 写真 は L150 シ リー ズ で す 。 
5 
? 
V 
ムダ な 凸凹 を な くし 、 
側面 も ふき そう じ が し や すい 形状 。 
ふき に くい 、 陶器 トイ レ 独 特 の くびれ と スキ マ を 
極力 な が くし た フォ ルム で 、 サ イズ も コン パク ト 。 
奥 ま で 手 が 届 き や す く 、 毎 回 の お 掃除 が スピ ー デ ィ に 。 
※ 写 真 の 便座 (V 専 用 トワレ) は 、S シ リー ズ で す 。 
お そう じ し や すい 段差 が ほとん ど な い の で 、 
水位 に 変更 で きま す 。 ノズル 周り の ふき そう じ も ラク 。 
ワン ボタ ン で 水位 を 約 3cm 下 げ ら れ 、 ノズル 周り も 段差 や 継ぎ 目 が ほとん ど な い 形状 。 
輸 じ み が で きやすい 水際 部 分 の お そう じ も ラク 。 ひと ふき で そう じ が で き 、 ノ ズル 周辺 を 清潔 に 保つ こと が で きま す 。 
セッ ト 
プラ ン 例 
P.92 
仕様 ・ 
品番 価格 
P.66 
Q&A・ 
ご 注意 
P.76・ 
183 
設計 
資料 編 ※ 常 時 水位 を 下げ る こと は で きま せん 。 
P.155 
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水 機能 停電 対応 ll 





呈 = ニニ アフ ワー ノ 
少な い 水 量 で 、 万 一 の 停電 時 で も 手動 で 1150 
年 間 約 14.800 円 ”" 節 水 。 る ーー 
アラ ウー ノ 
独自 の 技術 「 タ ー ン トラ ッ プ 方 式 」 が 、 サイ ドカ バー 内 に ある 手動 ハン ドル を 回 し て 、 S160 
洗浄 する 水量 を お さえ て 、 年 間 の 水道 代 を 約 1/4 に 。 簡単 に 流す こと が で きま す 。 シリーズ 


約 20,100 円 / 年 














※1 

年 間 約 14.800 円 トク 
※ 手 洗い 付き は 約 5.600 円 / 年 2 リョ ソノ 
(年 間 約 14.500 円 ※1 お ぉ トク! 用 手 難 い 
ター ント ラッ プ 方 式 アフ リージ ソ 
*5.300 円 / 生 普段 は 、 排 水路 が 上 を 向き 、 便 器 内 に 水 を ガリ ンタ ー 

た め て いま す が 、 洗 浄 時 は 、 排 水路 が 下 向 

18980L 隊 仙 ME き に 回 転 し 、 一 気 に 排水 。 _- 

cy 人 Moll きら に 約 55B (A) の 気 に な り に くい 洗浄 音 ウー/ 
1990 年 頃 の トイ レ New アラ ウー ノ V NN ※ 写 真 は 手洗 い 
(4 人 家族 が 1 日 大 洗浄 4 回 、 小 洗浄 12 回 を 1 年 間 使 用 し た と 想定 ) "ドン し | S160 シ リー ズ で す 。 
トイ レ 


※1 水道 代 は 1990 年 頃 の 当社 サイ ホン ゼット 式 ト イレ (CH43) と の 比較 。 男 性 2 人 、 女 性 2 人 の 4 人 家族 が 1 日 16 回 (大 4 回 、 小 12 回 )、365 日 使用 し た 場合 で 計算 (手洗 い 付き は 、 毎 回 手洗 い 用 に 約 250mL の 吐 水 を 。 カウ ンタ ー 
加算 ) 。 較 算出 基準 料金 (税込 ): 上 水道 / 下 水道 料金 目安 単価 265 円 /m( 東 京都 ) (2019 年 9 月 時 点 ) ※2 水圧 0.196MPal2kgf/cWl (流動 時 ) 、 便 座 ・ 便 ふた を 閉じ た 状態 で 当社 規定 位置 (便座 前 方 高 ポ 1.5m) で TS 
測定 。 洗 浄 音 は 洗浄 時 に 連続 的 に 発生 し て いる 音 を 表し ます 。 














アク セ サ リー 
省 ス ペー ス 設 置 ス ピー ド 施工 低 水 圧 対 応 

スト ー ル 
EKU い 0 ス スペ ー ズ に お も 最低 水圧 0.05MPa で 、 小便 人 
手洗 い 付 き ト イレ を 設置 で きま す 。 低 水 圧 で も し っ か り 排水 。 

洗浄 便座 
タン クレ スト イレ と 手洗 い を 一 体 化 し た | 手洗 い 付 き タ イプ 」 。 独自 の 技術 で 
コン パク ト な サイ ズ で 、 空 間 に ゆ と り が 生ま れ ます 。 最低 水圧 0.05MPa (流動 時 )*3 を 実現 。 FUN レ スト 
搬入 ・ 施 工 が カン タン で リフ ォ ー ム も スピ ー デ ィ ー。 2 階 や 高台 の お 住ま いで も 安心 で す 。 ぎ 4 テー ブル Q 
窮 怖 だ っ た トイ レ 空 間 …・ 空間 に ゆとり が 生ま れ ま す 。 ON 設 
当社 従来 品 New アラ ウー ノ V 資料 編 
1990 年 代 の ネオ ボル ) 
テッ クス 便 如 (CH41) 





1200mm 








最低 水圧 0.05MPa( 流 動 時 )※ トラップ が 回 転 し 排水 する ター ント 
で も し っ か り 水 流 が 旋回 し ます 。 ラッ プ 方 式 で スッ キリ 流し 切り ます 。 


※3 アラ ウー ノ 専 用 手洗 い を 併設 する 場合 、 最 低 水圧 0.1MPa( 流 動 時 ) 以 上 が 必要 で す 。 
※ 写 真 の 便座 (V 専用 トワレ) は 、$ シ リーズ で す 。 ※4 条件 に よっ て は 、 設 置 で き な い 場合 が あり ます 。 























N ル ラウ ラー (UP 2 リラ と / リフ ォ ー ム に 役立つ 情報 を 
多く の お 客 様 に 喜ん で いた だ いて いま す 。 WEB で ご 覧 いた だ け ま す 。 












サッ と 拭く だ け だ か ら 、 少な い 水 量 で 流せ る か ら 、 
そう じ が と に かく ラク 。 節水 で き て 音 も 静か 。 ae 
っ 。 こ 2 リブ フォー ム 秦 社 の 導 び 方 な と 
コン シェ ル ジ ュ と 目 才 貼 ま が サ ポー ト 
1 は じゅ ょ う 。 症 還 
ーー。 リフ ォ ー ム ショ ッ ア 得 か サー ビス 
便器 側面 に 凸凹 が な く 、 3 
周囲 を ぐる り と 拭 け る の が すっ きり し た 移 た 目 で 、 
うれ し い 空間 が 広々 使え る 。 
4 wsow、 較 ぎ @ YSGM 
ーー 【 














※ 内 容 に つい て は 個人 の 感想 で す 。 す べ て の 人 に 効果 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 


印刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ま す 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 6J 
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[New アラ ウー ノ V] 


V 専用 トワ レ 





5 フルー ラバ 


New アラ ウー ノ V と 一 体感 


温水 洗浄 便座 で す 。 


な め ら か な 形状 で スキ マ が 目立た な い 、 
スッ キリ と し た フォ ルム 。“ 








※V 専 用 トワ レ S シ リー ズブ のみ 


継ぎ 目 や 凸 凹 が 少な い 形 状 で 、 
汚れ は サッ と ひと ふき 。 

汚れ が た まり に くい 「 ス ムー ス フ ォ ルム | で 、 
生日 の お 手入れ が カン タン に 。 








人 @ | V 専 用 トワ レ 」 は スム ー ス フォ ルム の た め 便 ふた カバ ー・ 便 座 カ バー は 使用 で きま せん 。 


[New アラ ウー ノ V| 専用 トワ レ S シ リー ズ な ら 、 便 座 と 便器 の 


スキ マ が 目立た な い デ ザイ ン 。 ト イレ 空間 の 調和 を 損ない ませ ん 。 


の ある 


座り 心地 の よい 座 面 で 、 


長 時 間 の 使用 も 快適 。 





お し り に フィ ッ ト す る 
丸み ある 形状 と 、 
広い 座 面 で 、 座 り 心 
を 追求 し まし た 。 


! ーー SA 
ノー 





SN ン リ 連 2 





New アラ ウー ノ V 


V 専用 トワ レ 主 な 特性 と 機能 





清掃 性 
母 日 の お 手入れ を も っ と し や すく 、 ラ ク に 。 
カン タン 着脱 機能 


ステ ン レ ス ノ ズ ル お まかせ ノブ ルク リー ニン グ 


※ 写 真 の 便座 (V 専 用 トワ レ ) は 、S シ リー ズ で す 。 
。 









使用 後に 自動 で ノズル を 
洗浄 し ます 。 


1 請 』 
前 





ワン タッ チ で 取り 外し 可能 。 手 の 届き に く か っ た スキ マ の 汚れ が 、 継ぎ 目 が な い の で 汚れ に くく 、 
ラク に お 掃除 で きま す 。 ふく だ け で キレ イ に 。 


快適 性 
セン サー が 検知 し て 、 だ れ も が 快適 に 、 安 全 に 。 















自動 開閉 (ss の み ) オー ト 脱 臭 (S3.S4.SN4 の み ) V 専 用 トワ レ 用 リモ コン (Ss シ リー ズ の み ) 
[ひと セン サー | 検 便座 に 座る と 着 座 トーーーーーーーーーー… 
知 で 入る と パッ と 開 を 検知 し 、 脱 臭 を 昌 相 7 貼 IF | 
き 、 退 出す る と 約 3 自動 で 開始 。 ト イレ TO 
分 後 ( 便 座 が 開い 、 空間 を 快適 に 保ち 同 較 朋 記 
て いる 場合 は 5 分 ます 。 Po ' 
後 ) に 閉まり ます 。 
お まかせ 節電 
妊娠 し て いる 方 、 ご 年 配 の 方 、 で 、 褒 っ たん 時 リュ  」 生活 パタ ー ン を 便座 が 学習 。 使 用 し な い 
腰 の 悪い 方 な ど に と て も うれ し い 機 能 - 軸 和 時 間 を 判断 し て 、 自 動 で 節電 し ます 。 
アン 』。 イッチ が 入り ます 。 
便座 の 開閉 は リモ コン 上 部 の スイ ッ チ で 。 ' 8 時 間切 タイ マー 
押す と 開き 、 再 度 押す と 閉じ ます 。 gr 1 
退室 し た 約 5 分 後に 便 ふ た 便座 が 自動 で 閉まり ます 。 の ” コパ / 暖房 便座 と 保温 町 湯 タ ンク の ヒー ター へ 
※ 写 真 の 便座 (V 専 用 トワ レ ) は 、S シ リー ズ で す 。 の 通電 を 8 時 間 停止 し ます 。 
ぶ ケ 
水流 の 多彩 性 
さま ざま な 水流 で 、 ど ん な と きも ここ ちよ く 。 
お し り ( パ ワー パル ス ) 洗 光 ムー ブ 洗 浄 リズ ム 洗 浄 ビデ 洗浄 ノズル 位置 調節 (5 段階 ) 
(S シ リー ズ の み ) (S シ リー ズ の み ) 「 (S シ リー ズ の み ) 









気泡 を 含ん だ 上 脈 動 流 で 、 し っ か り ノズル が 前 後に 動き 、 強 騙 を 繰り 返し 、 ッッ ド シル ウー 位置 を お 好み で 
と 洗い 流し ます 。 シ ャ ワー の 飛び 広範 囲 を 洗浄 し ます 。 排便 を 促進 し ます 。 や さ し く 洗い ます 。 前 後に 調節 で きま す 。 





敵 り を お さえ 、 使 用 水量 も 削減 。 


V 専 用 トワ レ [S シ リー ズ 」 と 「SN シ リー ズ 」 の デザ イン の 違い 
「S シ リー ズ 」 の み 、 便 座 と 便器 の ュ 


スキ マ が 目立た な い 一 体 成型 の 
完 イ リン Go 


S シ リー ズ の 場合 SN シリ ー ズ の 場合 


印刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ま す 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 


新 商品 





アラ ウー ノ 
L150 
シリ ー ズ 
アラ ウー ノ 
S160 
シリ ー ズ 





NM 
アラ リー ノ V 


アフ リー ノ 
専用 手洗 い 


2 ウーン 
カリ リッター 


アラ ウー ノ 
手洗 い 





トイ レ 
カワ ウン ター 
に 





アク セ サ リ ー 


スト ー ル 
小便 人 


温水 


洗浄 便座 





FUN レ スト 
テー ブル Q 





三 
ロ 又 量 


資料 編 
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New アラ ウー ノ V 


V 専用 トワ レ 商品 ライ 








新 商品 





| 還 mycSva 


へ N せ 区 器 


< ペー 周山 ミ 6 ヽ で コー 中 個 < 





特長 
P.58 





セッ ト 
プラ ン 例 
P.92 





仕様 ・ 
品番 価格 





Q&A・ 
ご 注意 


P.76・ 


183 


設 
資料 編 
P.155 
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New アラ ウー ノ V と 一 体感 の ある S ン シリーズ 


S3 快適 機能 を フル 半 備 


ーーーーーーーーー| = 
. 較 き 半 ) ーー 
\ ー = 
り 招 の セン サー 


CH323WS 希望 小売 価格 93.500 円 ( 税 抜 85.000 円 ) 
念 水道 直結 給水 式 人 普通 ・ 大 型 共用 サイ ズ 

寸法 : 高 さ 160x 幅 470x 奥 行 590mm 

( 幅 は 操作 部 を 含ん だ 寸法 で す ) 





人 r キ EE 
お まかせ 本 体 ・ 便 ふた ⑳ US 生 
節電 着脱 機能 ンー lg 
8 時 間切 [抗菌 加工 。 便 ふ た ※1 お し り 
タイ マー (便座 表 ) 自動 開 閑 ムー ブ 洗 浄 
ヌス デ シル 便 ふ た * 便 座 SE く 
お まかせ オー ト ※ ら KA 
ノズル クリ ー ニ ング 脱臭 ピン 清 
着座 避 デ 
セン サー ムー ブ 洗 浄 
暖房 便座 0 


位置 調整 


お 手頃 な 価格 帯 の SN シリ ー ズ 


SN4 脱臭 機 能 付 き モ デル 


注 )New アラ ウー ノ V と 一 体型 
デザ イン で は あり ませ ん 。 
注 ) リ モコ ン は 付属 し て いま せん 。 
回 手洗 いな し の 便器 に 取り 付 
SW ける 場合 は 、V 専 用 リモ コン 
(CH300S) が 必要 で す 。 
ーP.68 


CH328AWS 希望 小売 価格 64.900 円 ( 税 抜 59.000 円 ) 
念 水道 直結 給水 式 代 普 通 ・ 大 型 共 用 サイ ズ 

寸法 : 高 さ 160x 幅 470x 奥 行 520mm 

( 幅 は 操作 部 を 含ん だ 寸法 で す ) 





ws 有 :- 是 L. 
お まかせ 本 体 ・ 便 ふた Jr 生 
節電 汗 脱 欄 能 お し り 洗 浄 
8 時 間切 | 抗菌 」 加 工 
多 イ マー (便座 表 ) 
ジ < 計 レク く 
22 
お まかせ オー ト ※2 ee 
ノズル クリ ー ニ ング 脱臭 ビデ 洗浄 
着座 
セン サー 
暖房 便座 


※1 便座 は 自動 閉 。※2 着座 セン サー で 検知 し 脱臭 を 開始 し ます 。 








4 脱臭 機能 付き シン プル モデ ル 


本 ーー ーー 


\ 別 半 | 較 
リモ コン 


CH324WS 希望 小売 価格 82.500 円 ( 税 抜 75.000 円 ) 
人 水道 直結 給水 式 倫 普 通 ・ 大 型 共 用 サイ ズ 


寸法 : 高き 160X 幅 470X 奥 行 590m 
( 幅 は 操作 部 を 含ん だ 寸法 で す ) 





エネ EE: 

お まかせ 本 体 ・ 便 ふた 2 
節電 汗 脱 欄 能 お し り 洗 浄 
8 時 間切 「 抗 菌 ] 加 エ 7 お し り 
タイ マー (便座 表 ) ムー ブ 洗 浄 
ジ < 計 レラ く て 生 で 
ノズル リズ ム 洗 浄 

お まかせ オー ト ※2 0 
ノズル クリ ー ニ ング 脱臭 2 

着座 区 天 
セン サー ムー ブ 洗 浄 

ーー レレ 
暖房 便座 位置 調整 


SN5 基本 機能 の み の モ デル 


注 )New アラ ウー ノ V と 一 体型 
デザ イン で は あり ませ ん 。 
注 ) リ モコ ン は 付属 し て いま せん 。 
= 手洗 いな し の 便器 に 取り 付 
Ne ける 場合 は 、V 専 用 リモ コン 
ト (CH300S) が 必要 で す 。 
ーP.68 


CH329AWS 希望 小売 価格 53.900 円 ( 税 抜 49.000 円 ) 
念 水道 直結 給水 式 人 普通 ・ 大 型 共用 サイ ズ 

寸法 : 高 さ 160x 幅 470x 奥 行 520mm 

( 幅 は 操作 部 を 含ん だ 寸法 で す ) 





省エネ 上 上 計 提 
3 の お し り 洗 浄 


8 時 間切 「 抗菌 加工 


220c 王 (便座 表 ) 
ステ ン レ ス 
ノズル 
お まかせ EE 
ノズル クリ ー ニ ング デル 2 
芽 座 
屯 2 誠二 
暖房 便座 


人 @V 専 用 トワ レ の 給水 ホー ス が 短い 場合 は 別売 品 を 販売 店 で ご 購入 くだ さい 。 同 梱 品 は 、 長 さ 550mm で す 。 


[1300mm] AD-DQPGW13 3,300 円 ( 税 抜 3.000 円 ) 


※ 同 梱 品 に 延長 し て 使う も の で は あり ませ ん 。 


[2500mm] AD-DQPGW25 4.510 円 ( 税 抜 4.100 円 ) 





G5 標準 機能 の み の 基本 モデ ル 





リモ コン 
CH325WS 希望 小売 価格 71.500 円 ( 税 抜 65.000 円 ) 
念 水道 直結 給水 式 人 普通 ・ 大 型 共用 サイ ズ 
寸法 : 高 さ 160x 幅 470x 奥 行 590mm 
( 幅 は 操作 部 を 含ん だ 寸法 で す ) 





還 要 
お まかせ 本 体 ・ 便 ふた 本 
節電 汗 脱 機能 お し り 洗浄 
8 時 間切 [抗菌 」 加 エ 「 お ぉ し リ 
タイ マー (便座 表 ) ムー ブ 洗 兆 
< ラジ レク 天 */、 て 上 で 
グラ 8 上 リズ ム 洗 浄 
お まかせ | の 
ノズル クリ ー ニ ング ビデ 洗浄 
汗 座 ビデ 
条 ジ 本 ムー ブ 洗 兆 
ニー ノズル 
暖房 便座 位置 調整 





洗浄 機能 を 省 いた 
お 求め や すい タイ プ も ご 用 意 。 


ii 暖房 便座 
デム 、 CH320WS 
| 希望 小売 価格 
27.500 由 
( 税 抜 25.000 円 ) 
注 )New アラ ウー ノ V 
と 一 体型 デザ イン 
で は あり ませ ん 。 


仕様 寸法 図 単位 mm) 


定格 | 1oov.47w 









表面 温度 | 室温 一 38C 








質量 
結団 0.95m 





注 ) 便 器 に よっ て は 取り 付け で き な い 場合 が あり ます 。 
注 ) 手 洗い な し の 便器 に 取り 付け る 場合 は 、V 専 用 リモ コン 
(CH300S) が 必要 で す 。-P.70 








節水 キレ イ 洗 浄 


New アラ ウー ノ V・V 専 用 トワ レ 仕様 部材 








新 商品 






























































New アラ ウー ノ V 仕様 床 排水 タイ プ と 壁 排水 タイ プ の 仕様 は 共通 で す 。 き 材 に 
手洗 いな し 手洗 い 付き 逆 止 弁 ユ ニッ ト 
品番 CH3010WS※1 CH3010WST※1 に 
CH3010PWS CH3010PWST 0 0 旨 
= 注 ) 逆 止 介 ユニ ッ ト を 使用 する 際 の 使用 水道 圧 範囲 
電源 AC100V 50/60Hz は 0.1MPa (流動 時 ) こ 0.75MPa (静止 時 ) で す 。 
最大 消費 電力 9W (寒冷 地 は 、36W) 待機 時 消費 電力 0.7W 15W (寒冷 地 は 、42W) 待機 時 消費 電力 0.7W 注 ) 各 地域 で の 施工 条件 等 で タン クレ ス 便 器 の 
電源 コー ド 長 さ 1.0m( 電 源 プ ラグ は 差し 込み 口 付 き 、 容 量 1400W ま で ) 、 設置 時 に 必要 な 場合 に 使用 くだ さい 。 
の 5 ーー 注 ) 送 [ユニット 4 に 使用 の 場合 は 給水 位 置 の 変更 が 必要 ( す 。 
洗浄 方 式 ター ント ラッ プ 式 壁 給水 : 床 か らち 110mmー70mm 
洗浄 水量 大 :4.6L/ 回 、 小 :3.0L/ 回 (水圧 0.2MPa 流 動 時 ) 床 給水 : 壁 か ら 180mmー220mm 
人 暑 が - 作 凍結 | 流動 式 流動 水量 約 12L/h※2( 間 欠 流動 方 式 :10 分 に 1 回 、 約 2L/ 回 ) 便器 用 延長 給水 ホー ス ( 連 結 用 ニッ プル 付き ) 
AC 100V 50/60Hz 26.4W (電源 コー ド 有 効 長 約 1.0m) [寒冷 地 仕様 の み ] 
E 的 、 こ s=。。 ]m CH100R01 
置 / メタ ルス イ ぃ ゝ 、 温 度 ヒ ー ズ [ 夫 光 } 求 の み 。 、 
Sd バイ メタ ルス イッ チ 、 温 度 ヒ ュー ズ [寒冷 地 仕様 の み ] ビデ 5.720 円 
ーー 一 約 2L/ 分 の ( 税 抜 5,200 円 ) 
還 証 較 填 有 6 。 50 H100R02 
に _ ABS 構 脂 as 50cm C 5 20P 
当 コ 9 パニ ーー “ MS: 肖 給水 ホー は 必ず 専用 の も の を お 合い くだ SL 
り 牛 2( ン 本 メン レン) 赤外線 式 ワ イヤ レス リモ コン ( 単 4 形 マン ガン 乾電池 2 本 ) 注 ) 商 品 に 付い て いる 給水 ホー ス に 接続 し て お 使い くだ さい 。 
フ 中 3 0.05MP 時 ) と 0.75MP 止 BH ※3 注 ) く < 使 肛 H- ー ス 長 さ が 、 1Im 代 135m、 50cm で は 085m と がり ます 。 
財 人 0 人 注 ) 右 給水 の 場 合 は 長 さ 50cm の 延長 給水 ホー ス (品番 : 
給水 温度 範囲 SS CH100R02) は 長き が 足り な いた め お 使 いい た だ け ませ ん 。 
周囲 使用 温度 範囲 0<40C 3055: 07 
便器 スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) 2 
材質 外部 ケー ス ABS 樹 脂 1.3m _ AD-DQPGW13 
サイ ドカ バー HIPS( 耐 衝撃 性 ポリ スチ レン ) 3.300 円 ( 税 抜 3.000 円 ) 
還 のか 2.5m AD-DQPGW25 
ーーー ト ーー ニー 8 2 4.510 円 ( 税 抜 4.100 円 ) 
寸法 ( 幅 x 奥 行 x 高 さ ) 380X700xX535(mm) 380X700X1065(mm) ※V 専 用 トワ レ の 給水 ホー ス が 短い 場合 は 、 別 売 品 を 販 
8 品質 量 約 13kg 約 18kg 売店 で ご 購入 くだ さい 。 同 梱 品 は 長 さ 550mm で す 。 
- ※ 同 梱 品 に 延長 し て 使う も の で は あり ませ ん 。 
※1 寒冷 地 仕様 は 品番 末尾 に 7 が つき ます 。 寒冷 地 仕様 は 、「 床 排水 の み 。※2 設定 後 、12 時 間 ま た は 24 時 間 、 便 器 洗浄 の 吐 水 部 より 間欠 的 に 給水 


し ます 。 一 P.78 ※3 便器 洗浄 面 の み に 給 水 さ れ て いる 時 の 流動 時 圧力 で す 。 便器 洗 浄 面 へ の 給水 と 吐 水 が 同 時 に 行わ れ て いる 時 の 流動 時 圧力 で は 
あり ませ ん 。※4 0C 近 い 温 度 で は 、 洗 浄水 の 凍結 防止 の た め 、 特 に 屋外 赴 出 配管 は 断熱 材 を 巻く な どの 処理 を お 願い し ます 。 
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田 壁 排水 タイ プ 用 排水 ジョ イン ト 部 材 排水 ジョ イン ト S 排水 ジョ イン ト L 
(VU/VP75 塩 ビ 管 対応 )※ 便器 側 
@ 約 20mm ま で 排水 高 さ を 下 げ る こと が 可能 で す 。 ウン CHHP82S ツ ら の 管 韻 CHHP80L 
@ 拓 水 ジョ イン ト を 使用 する 場合 の 設置 推 半 y ぷ 1 d 0 
RI ( 税 抜 4.000 円 ) ( 税 抜 4.000 円 ) 
VI IS い @ 色 は ライ ト グ レ ー で す 。 > ン @ 色 は グレ ー で す 。 
※ 塩 ビ 管 VU/VP75 の 外 径 は ぁ 89mm で す 。 131 
V 専 用 トワ レ 仕様 
_- S シ リー ズ SN シリ ー ズ 
9 S3(CH323WS) S4(CH324WS) S5(CH325WS) SN4 (CH328AWS) SN5 (CH329AWS) 
給水 方 式 水道 直結 給水 式 水道 直結 給水 式 
同 当 カ 334W (本 体 :287W 暖房 便座 :47W) | 334W (本 体 :287W 暖房 便座 :47W) | 332W (本 体 :285W 暖房 便座 :47W) | 334W( 本 体 :287W 暖房 便座 :47W) | 332W (本 体 :285W 暖房 便座 :47W) 
定 栓 | ニー ャ レス リモ コン 直流 3V ( 単 3 形 マ ン ガ ン 乾 電池 2 本 ) ーー 
ひと セン サー | 直流 3V( 単 4 形 マン ガン 乾電池 2 本 ) 還 生計 
区 分 ※5 貯湯 式 貯湯 式 
年 間 消費 電力 量 ※6 156kWh/ 年 (216kWh/ 年 ) 156kWh/ 年 (216kWh/ 年 ) 
暖房 | 標準 表面 温度 ※/ [ 切 」 室 温 、3 段 切替 | 低 」 約 29C( 約 29 0 C)/「 高 ] 約 37C( 約 33 で ) 「 切 | 室温 、3 段 切替 「 低 ] 約 29C( 約 29C)/「 中 ] 約 33C( 約 30C)/| 高 ] 約 37C( 約 33C) 
便座 | 安全 装置 温度 ヒュ ー ズ 
脱 抽 | 脱臭 剤 触媒 脱 邊 触媒 脱 邊 ーー 
袋 下 風量 0.1m%/ 分 0.1m/ 分 ーー 
最大 流量 お し り 洗浄 0.65L/ 分 ビデ 洗浄 0.65L/ 分 お し り 洗 浄 0.65L/ 分 ビデ 洗浄 0.65L/ 分 
流量 調節 5 段階 3 段階 
が | 標準 温 水温 度 温 、3 自 切替 「 低 」 約 37C/「 中 」 約 38.5C/「 高 ] 約 40C 「 切 」 水 温 、3 段 切替 「 低 」 約 37C/「 中 」 約 38.5C/「 高 ] 約 40C 
貯湯 量 約 0.60L 約 0.60L 
安全 狼 置 温度 ヒュ ー ズ ・ 温 度 過 昇 防止 装置 ・ 逆 流 防止 装 置 温度 ヒュ ー ズ ・ 温 度 過 昇 防止 装置 ・ 逆 流 防止 装置 
その 他 の 安全 装置 漏電 検知 機能 ・ 着 座 セ ン サ ー 漏電 検知 機能 ・ 着 座 セ ン サ ー 
使用 温度 範囲 0-35 で (給水 温度) 0 一 40C( 周 囲 温度 ) 0<-35 で (給水 温度 ) 0 一 40C( 周 囲 温度 ) 
使用 水圧 範囲 0.05MPa( 流 動 時 )0.73MPa (静止 時 ) [0.5 こ 7.5kgf/cm*] 0.05MPa (流動 時 ) こ 0.73MPa( 静 止 時 ) |0.5 こ 7.5kgf/cm2| 
標準 寸法 高 さ 160x 幅 470x 奥 行 590mm( 幅 は 操作 部 を 含ん だ 寸法 で す ) 高 さ 160X 幅 470x 奥 行 520mm( 幅 は 操作 部 を 含ん だ 寸法 で す ) 
本 体質 量 4.3kg 4.0kg | 3.9kg 3.6kg 3.5kg 
電源 コー ド 長 さ 1m 1m 


※5 省エネ 法 (2012 年 度 基準 ) の 区 分 
エネ 法 (2012 年 度 基準 ) の 測定 方 法 に 準 
0.15MPa 以 下 で は 水 勢 調節 範囲 が 狭く な り ま す 。 


掲載 価格 は 希望 小売 


s 価 格 で す 。 取 付 


※6 年 間 消 費 電力 量 は 、4 人 家族 ( 男 
供 拠 し 、 標準 品 測定 し て 計算 し まし た 。 ( 
亀 同室 で 2 台 以 上 トワ レ を 並べ て 設置 され る 場合 


性 2 人 ・ 女 性 2 人 ) で 使用 の 場 
) 内 は 、8 時 間切 設定 に よる 盆 


を し な い 場 





合 の 年 間 消費 電力 量 で す 。 ※7 ( 


合 [ 室 温 :5C( 冬 季 )・15C( 春 秋季 )・28 で (夏季)、 水 温 :15C]。 お し り 洗 浄 の 使用 1 日 4 回 、 ビ デ 洗浄 使用 1 日 8 回 で 省 
) 内 は 着座 し て いな いと き の 温 度 で す 。 ※8 使用 水圧 範囲 が 
、 隣 の リモ コン 信号 を 受け て 作動 する 場合 が あり ます 。 リ モコ ン 信 号 を 変更 で きま す の で 、 お 買い 上 げ の 販売 店 まで お 問い 合わ せく だ さい 。 


婦 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 


三 ル 三 
昌 又 古 


供 料 編 


67 


節水 キレ イ 洗 浄 


New アラ ウー ノ V 品番 ・ 価 格 一 覧 











































































































































































































新 商品 亜 年 ント [> 企 問 消 費 区 公 ^ 息 標 宅 LX 年 間 消 費 _ | 区 分 ^ く 
|@ 仙人 2 117% Pt の 上 貯湯 式 (で | の 117% の 導 Me 0 貯湯 式 
注 )V 専 用 ト フ ワレ S シ リー ズ の リモ コン は 便座 に 同 梱 され て いま す 。 
注 ) 便 座 ・ 便 ふた の 開閉 が ソフ ト 閉止 構造 で な い 温水 洗浄 便座 、 普 通 便座 
は セッ ト で きま せん 。 
の 
ンジ 
ッ 便座 便器 本体 手洗 いな し の 便器 に SN シリ ー ズ を 取り 付け る 場合 
員 ! ン (別売 ) が 必要 で 
し Jshy じ 十 ES も は 、 便 器 専用 リモ コン (別売 ) が 必要 で す 。 
眼 SN4・SN5 2 EE 
こっ 人 = 価格 4400 円 ( 寺 4000 円 
。 手洗 いな し 手洗 い 付き ーー ※ 手 洗い 付き は 、 手 洗い 部 に 大 小 ボ タン が ある の で 
央 っ 還 語 2( は 2NEReGed 
@ 泡 洗 津 は つい て いま せん 。 
レ 
H ロ _ 臣 
洗 ロロ 守 価 格 晃 
浄 注 ) 寒 冷 地 用 は 便器 本 体 品 番 未 尾 に 「7」 を 付け て ご 注文 くだ さい 。 価 格 は 19.800 円 ( 税 抜 18.000 円 ) ア ッ プ 。 壁 排水 タイ プ に は 、 寒 冷 地 用 は 設定 し て お り ま せん 。 注 ) タ イル 床 用 は 便器 本 体 品 番 未 尾 に 「L」 を 付け て ご 
y 
用 床 排水 々 タイプ | 壁 排水 タイ プ 
は 
レ 
和 組み 合わ せ 
G タイ プ 
W 
ア 
の 
ワ 
| 写真 の 便座 (V 専 用 トワ レ ) は 、 
V S シ リー ズ で す 。 
アム ロ 
vV | ame | XCH3013WS 209.000 円 ( 税 抜 190.000 円 ) | XCH3013RWS 220.000 円 ( 税 抜 200.000 円 ) | XCH3013PWS 231,000 円 ( 税 抜 210.000 円 ) 
専 
コミ EE 
| 便器 本 体 | CH3010WS 104.500 円 ( 税 抜 95.000 円 ) | CH3010WS 104.500 円 ( 税 抜 95.000 円 ) | CH3010PWS 132.000 円 ( 税 抜 120.000 円 ) 
く | 配管 セッ ト | CH301F 11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) | CH301FR 22.000 円 ( 税 抜 20.000 円 ) | CH301FP 5.500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 
3 便座 CH323WS 93.500 円 ( 税 抜 85.000 円 ) | CH323WS 93.500 円 ( 税 抜 85.000 円 ) | CH323WS 93.500 円 ( 税 抜 85.000 円 ) 
へ 、 ロ 
vV as | XCH3014WS 198.000 円 税 抜 180.000 円 ) | XCH3014RWS 209.000 円 ( 税 抜 190.000 円 ) | XCH3014PWS 220.000 円 ( 税 抜 200.000 円 ) 
専 
ョ トー ER 
| 便器 本 体 | CH3010WS 104.500 円 ( 税 抜 95.000 円 ) | CH3010WS 104.500 円 ( 税 抜 95.000 円 ) | CH3010PWS 132.000 円 ( 税 抜 120.000 円 ) 
く | 配管 セッ ト | CH301F 11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) | CH301FR 22.000 円 ( 税 抜 20.000 円 ) | CH301FP 5.500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 
6 便座 CH324WS 82.500 円 ( 税 抜 75.000 円 ) | CH324WS 82.500 円 ( 税 抜 75.000 円 ) | CH324WS 82.500 円 ( 税 抜 75.000 円 ) 
へ 、 ロ 
則 み 合せ 品 午 」 CH3015WS 187,000 円 ( 税 抜 170.000 円 ) | XCH3015RWS 198.000 円 ( 税 抜 180.000 円 ) | XCH3015PWS 209.000 円 ( 税 抜 190.000 円 ) 
に 希望 小売 価格 
回 昌 間 ーー 
| 便器 本 体 | CH3010WS 104.500 円 ( 税 抜 95.000 円 ) | CH3010WS 104.500 円 ( 税 抜 95.000 円 ) | CH3010PWS 132.000 円 ( 税 抜 120.000 円 ) 
く | 配管 セッ ト | CH301F 11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) | CH301FR 22.000 円 ( 税 抜 20.000 円 ) | CH301FP 5.500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 
便座 CH325WS 71.500 円 ( 税 抜 65.000 円 ) | CH325WS 71.500 円 ( 税 抜 65.000 円 ) | CH325WS 71.500 円 ( 税 抜 65.000 円 ) 
ント ロ 
符 胡 、 | 絆 | XCH30ABWS 184.800 円 ( 抜 168.000 円 ) | XCH30ABRWS 195.800 円 ( 税 178.000 円 ) | XCH30ABPWS 206.800 円 ( 税 拓 188.000 円 
P.58 関 較 較 着 ーーーーーーー 
ト | 便 病 本 体 | CH3010WS 104.500 円 ( 税 抜 95.000 円 ) | CH3010WS 104.500 円 ( 税 抜 95.000 円 ) | CH3010PWS 132.000 円 ( 税 抜 120.000 円 ) 
セッ ト し | 配管 セッ ト | CH301F 11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) | CH301FR 22.000 円 ( 税 抜 20.000 円 ) | CH301FP 5.500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 
2 
1 N 便座 CH328AWS 64.900 円 ( 税 抜 59.000 円 ) | CH328AWS 64.900 円 ( 税 抜 59.000 円 ) | CH328AWS 64.900 円 ( 税 抜 59.000 円 ) 
リモ コン | CH300S 4.400 円 ( 税 抜 4.000 円 ) | CH300S 4.400 円 ( 税 抜 4.000 円 ) | CH300S 4.400 円 ( 税 抜 4.000 円 ) 
仕様 ・ 組み 合わ せ 品 番 
品番 価格 | 人 XCH30A9WS 173.800 円 ( 税 抜 158.000 円 ) | XCH30A9RWS 184.800 円 ( 税 抜 168.000 円 ) | XCH30A9PWS 195.800 円 ( 税 抜 178.000 円 ) 
了 ーー | 凍 各 間 間 
2 ト | 便 表 本 体 | CH3010WS 104.500 円 ( 税 抜 95.000 円 ) | CH3010WS 104.500 円 ( 税 抜 95.000 円 ) | CH3010PWS 132.000 円 ( 税 抜 120.000 由 ) 
>/ 土 思 、 
P 76・ し | 配管 セッ ト | CH301F 11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) | CH301FR 22.000 円 ( 税 抜 20.000 円 ) | CH301FP 5.500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 
183 R 便座 CH329AWS 53.900 円 ( 税 抜 49.000 円 ) | CH329AWS 53.900 円 ( 税 抜 49.000 円 ) | CH329AWS 53.900 円 ( 税 抜 49.000 円 ) 
設 リモ コン | CH300S 4.400 円 ( 税 抜 4.000 円 ) | CH300S 4.400 円 ( 税 抜 4.000 円 ) | CH300S 4.400 円 ( 税 抜 4.000 円 ) 
資料 編 
P.155 ※1 年 間 消費 電力 量 は 、4 人 家族 (男性 2 人 ・ 女 性 2 人 ) で 使用 の 場合 。 お し り 洗浄 の 使用 1 日 4 回 、 ビ 洗浄 使用 1 日 8 回 と し 、 便 座 部 は 季節 別 、 温 水 部 は 年 平均 で 算出 し た も の で す 。( ) 内 は 、 タ イマ ー 節 電機 能 を 使用 


し な い 場 合 の 年 間 消 費 電力 量 。 ※2 省エネ 法 (2012 年 度 基準 ) の 区 分 。 注 ) 省エネ 基準 に 関す る 表示 一 P.148 ※3 P.183 に 記載 の バケ ツ 測 定 方 法 を お 勧め し ます 。 ま た 、 ア ラウ ー ノ 専用 手洗 い を 併設 する 場合 、 最 
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水圧 確認 の お 願い 最低 水圧 0.05MPa( 流 動 時 ) *3 


排水 ピッ チ 155mm に 対応 可能 な 、 壁 排水 タイ プ 155 タ イプ も ご 用 意 し て お り ま す 。 


壁 排水 タイ プ 120 タ イプ の X 品 番 の P を Z に か えて ご 注文 くだ さい 。 台 輪 [CH301Z] ※4 が つき ます 。 座 面 が 35mm 高 く 
な り ま す 。 台 輪 は PP 製 で す 。 価 格 は 11,000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) ア ッ プ 。 一 P.73 


ご 注意 事項 は P.80 て 82、 Q&A は P.76~79 に 掲載 し て お り ま す の で 必ず お 読み くだ さい 。 





アラ ウー ノ 専 用 手洗 い は P.104 て 121 を ご 覧 くだ さい 。 





注 ) リ フォ ー ム で 排水 位置 が 不明 な 場合 は 、 標 準 タイ プ の 床 フ ラン ジ と リフ ォ ー ム タイ プ の 
排水 アジ ャ スタ ー が 同 梱 され た 配管 セッ トマ ル チ タ イプ (CH301FM) を ご 用 意 し て お り ま す 。 
リフ ォ ー ム タイ プ の X 品 番 、 配 管 セ ッ ト の 単品 番 の R を M に か えて ご 注文 くだ さい 。 価格 は 
5.500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) アップ 。 注 ) リ フォ ー ム で 排水 位置 が 471mm 以 上 の 場合 は 、 排 
水位 置 が 510mm ま で 対応 可能 な 配管 セッ トリ フォ ー ム ダイ レク ト タ イ プ (CH301FW) を 
ご 用 意 し て お り ま す 。 リ フォ ー ム タイ プ の X 品 番 の R を D、 配 管 セ ッ ト の 単品 番 の R を W に か え 
て ご 注文 くだ さい 。 価格 は 同じ 。 既設 の P シ ー ル 床 フ ラン ジ を 撤去 する 必要 が あり ます 。 
注 ) 便 器 固定 片 は 壁 排水 タイプ の み 便 器 本 体 に 同 梱 され て いま す 。 圏 取 り 付け 可 能 な 
便座 一 P.78 罰 配 管 セ ッ ト は 、P.70 を ご 覧 くだ さい 。 


注文 くだ さい 。 価格 は 5,500 円 ( 税 抜 5,000 円 ) アッ プ 。 壁 排水 タイ プ に は 、 タ イル 床 用 は 設定 し て お り ま せん 。 タ イル 床 用 に は 寒冷 地 用 は 設定 し て お り ま せん 。 タ イル 床 用 は 、 受 注 生産 品 で す 。 








新 商品 





アラ ウー ノ 
L150 
シリー ス 
アラ ウー ノ 
S160 
シリ ー ス 





アラ リー ノ 
正 用 手洗 い 


アラ ウー ノ 
カウ ンタ ー 


アラ リー ノ 
手洗 い 





トイ レ 
カウ シン ター 
TS 





アク セ サ リ ー 


スト ー ル 
小便 人 


温水 


洗浄 便座 





FUN レ スト 
テー ブル 0 














手洗 い 付き 
床 排水 タイ プ 壁 排水 タイ プ 
本 準 タ イブ 120 タ イブ 
を 
写真 の 便座 (V 専 用 トワ レ ) は 、 
ーー S シ リー ズ で す 。 

XCH3013WST 220,000 円 ( 税 抜 200.000 円 ) XCH3013RWST 231.000 円 ( 税 抜 210.000 円 ) XCH3013PWST 242.000 円 ( 税 抜 220.000 円 ) 
CH3010WST 115,500 円 ( 税 抜 105.000 円 ) CHS010WST 115,500 円 ( 税 抜 105.000 円 ) CHS010PWST 143,.000 円 ( 税 抜 130.000 円 ) 
CHS01F 11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) CHS301FR 22,.000 円 ( 税 抜 20.000 円 ) CH301FP 5,500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 
CH323WS 93,500 円 ( 税 抜 85.000 円 ) CH323WS 93,500 円 ( 税 抜 85.000 円 ) CH323WS 93,500 円 ( 税 抜 85.000 円 ) 
XCH3014WST 209,000 円 ( 税 抜 190.000 円 ) XCH3014RWST 220,000 円 ( 税 抜 200.000 円 ) XCH3014PWST 231.000 円 ( 税 抜 210.000 円 ) 
CH3010WST 115,500 円 ( 税 抜 105.000 円 ) CH3010WST 115,500 円 ( 税 抜 105.000 円 ) CHS010PWST 143,000 円 ( 税 抜 130.000 円 ) 
CHS01F 11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) CHS01FR 22,.000 円 ( 税 抜 20.000 円 ) CH301FP 5,500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 
CH324WS 82,500 円 ( 税 抜 75.000 円 ) CH324WS 82,500 円 ( 税 抜 75.000 円 ) CH324WS 82,500 円 ( 税 抜 75.000 円 ) 
XCH3015WST 198,000 円 ( 税 抜 180.000 円 ) XCH3015RWST 209,000 円 ( 税 抜 190.000 円 ) XCH3015PWST 220,000 円 ( 税 抜 200.000 円 ) 
CH3010WST 115,500 円 ( 税 抜 105.000 円 ) CHS010WST 115,500 円 ( 税 抜 105.000 円 ) CHS010PWST 143,000 円 ( 税 抜 130.000 円 ) 
CHS01F 11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) CHS301FR 22,.000 円 ( 税 抜 20.000 円 ) CHS301FP 5,500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 
CH325WS 71,500 円 ( 税 抜 65.000 円 ) CHS325WS 71,500 円 ( 税 抜 65.000 円 ) CHS325WS 71,500 円 ( 税 抜 65.000 円 ) 
XCH30A8WST 191.400 円 ( 税 抜 174.000 円 ) XCH30A8RWST 202,400 円 ( 税 抜 184.000 円 ) XCH30A8PWST 213.400 円 ( 税 抜 194.000 円 ) 
CH3010WST 115,500 円 ( 税 抜 105.000 円 ) CHS3010WST 115,500 円 ( 税 抜 105.000 円 ) CHS010PWST 143,000 円 ( 税 抜 130.000 円 ) 
CHS01F 11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) CHS301FR 22,.000 円 ( 税 抜 20.000 円 ) CHS301FP 5,500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 
CH32GAWS 64,900 円 ( 税 抜 59.000 円 ) CHS2GAWS 64,900 円 ( 税 抜 59.000 円 ) CHS2GAWS 64,900 円 ( 税 抜 59.000 円 ) 
XCH30A9WST 180,400 円 ( 税 抜 164,.000 円 ) XCH30A9RWST 191.400 円 ( 税 抜 174.000 円 ) XCH30A9PWST 202,400 円 ( 税 抜 184.000 円 ) 
CH3010WST 115,500 円 ( 税 抜 105.000 円 ) CHS3010WST 115,500 円 ( 税 抜 105.000 円 ) CHS010PWST 143,000 円 ( 税 抜 130.000 円 ) 
CHS01F 11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) CHS301FR 22.000 円 ( 税 抜 20.000 円 ) CH301FP 5,500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 
CH329AWS 53,.900 円 ( 税 抜 49.000 円 ) CHS29AWS 53,900 円 ( 税 抜 49.000 円 ) CHS29AWS 53,.900 円 ( 税 抜 49.000 円 ) 


低 水 圧 0.1MPa( 流 動 時 ) 以 上 必要 で す 。 ※4 壁 排水 タイ プ 155 タ イプ は 座 面 が 35mm 高 く な り ま す ( 約 470mm)。 注 ) 壁 排水 タイ プ 155 タ イプ を 床 給 水 で お 使い の 場合 は 、 長 さ 90 一 130mm の 給水 管 を 別途 手配 し 
て くだ さい 。※ 向 か っ て 右側 に 給水 位置 が ある 場合 、 オ プシ ョ ン の 延長 給水 ホー ス 〈 品 番 :CH100R01 (1m) 〉 が 必要 と な り ま す 。 品番 * 価 格 一 P.67 


掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 
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節水 キレ イ 洗 浄 


New アラ ウー ノ V 品番 ・ 価 格 一 覧 
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誤 圭 へ で せ ョ 呈 >2ANNYWV 


< ペー ミ 6 ヽ で コー 中 個 < 




































































記 標 年 度 
暖房 便座 | (で | 2012 年 度 





征 ま 1259 | 敵 遇 2ye | 32 眼 記 人 | 








注 ) 便 座 ・ 便 ふた の 開閉 が ソフ ト 閉止 構造 で な い 温水 洗浄 便座 、 普 通 便座 
は セッ ト で きま せん 。 


便座 本 幸吉 手洗 いな し の 便器 に V 専 用 トワ レ S シ リー ズ 以 外 を 取り 
暖房 便座 ・ 十 時 有 L ト 付け る 場合 は 、 便 器 専用 リモ コン (別売 ) が 必要 で す 。 
便座 な し ーー V 専 用 リモ コン 
還 ] CH300S 
Se Sa 3 希望 小売 価格 4.400 円 ( 税 抜 4.000 円 ) 
手洗 いな し 手洗 い 付 き eg ※ 手 洗い 付き は 、 手 洗い 部 に 大 小 ボ タン が ある の で 
っ な リモ コン は 不要 で す 。 
久 V 専 用 トワ レ と は 形状 が 異な り ま す 。 信 泡 洗浄 は つい て いま せん 。 


ロ _ 臣 モ 
品番 ・ 価 格 一 覧 
注 ) 寒 冷 地 用 は 便器 本 体 品 番 末尾 に 「7」 を 付け て ご 注文 くだ さい 。 価 格 は 19.800 円 ( 税 抜 18.000 円 ) ア ッ プ 。 壁 排水 タイ プ に は 、 寒 冷 地 用 は 設定 し て お り ま せん 。 注 ) タ イル 床 用 は 便器 本 体 品番 未 尾 に 「L」 を 付け て ご 




















特長 
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床 排水 タイ プ 壁 排水 タイ プ 
組み 合わ せ 
タイ プ 二 s 
暖房 便座 は 
V 専 用 トワ レ と は 
形状 が 異な り ま す 。 
へ 、 ロ 
sem | XCH3018WS 147.400 円 ( 税 抜 134.000 円 ) | XCH3018RWS 158.400 円 ( 税 抜 144.000 円 ) | XCH3018PWS 169.400 円 ( 税 抜 154.000 円 
還 便器 本 体 CH3010WS 104,500 円 ( 税 抜 95.000 円 ) | CH3010WS 104,500 円 ( 税 抜 95.000 円 ) | CH3010PWS 132,000 円 ( 税 抜 120.000 円 ) 
便 
座 | 配管 セッ ト CHSO01F 11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) | CH301FR 22,000 円 ( 税 抜 20.000 円 ) | CH301FP 5,500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 
便座 CHS320WS 27,500 円 ( 税 抜 25.000 円 ) | CH320WS 27,500 円 ( 税 抜 25.000 円 ) | CH320WS 27,500 円 ( 税 抜 25.000 円 ) 
ヨレ ン CH300S 4.400 円 ( 税 抜 4.000 円 ) | CH300S 4.400 円 ( 税 抜 4.000 円 ) | CH300S 4.400 円 ( 税 抜 4.000 円 ) 
へ 、 ロ 
sem | XCH301WS 119.900 円 ( 税 抜 109.000 円 ) | XCH301RWS 130.900 円 ( 税 抜 119.000 円 ) | XCH301PWS 141.900 円 ( 税 抜 129.000 円 
IS 
な | 便器 本 体 CH3010WS 104,500 円 ( 税 抜 95.000 円 ) | CH3010WS 104,500 円 ( 税 抜 95.000 円 ) | CH3010PWS 132,000 円 ( 税 抜 120.000 円 ) 
し 
配管 セッ ト CHSO01F 11,.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) | CH301FR 22,000 円 ( 税 抜 20.000 円 ) | CH301FP 5,500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 
リョ リン CHS300S 4.400 円 ( 税 抜 4.000 円 ) | CH300S 4.400 円 ( 税 抜 4.000 円 ) | CH300S 4.400 円 ( 税 抜 4.000 円 ) 
便座 な し を 選択 の 場合 、 便 座 を お 買い 求め くだ さい 。 
配管 セッ ト 
床 排水 標準 タイ プ 床 排水 リフ ォ ー ム タイ プ ※5 | 床 排水 リフ ォ ー ム ダイ レク ト タ イ プ ※6 床 排水 マル チタ イプ 壁 排水 タイ プ 
CHS301F CH301FR CHS301FW CH301FM CHS301FP 
配管 セッ ト ee H (Ga 2 還 還 了 ee 
※ 既 設 の 床 フ ラン ジ の 上 か ら 取 り 付 け ま す 。| ※ 既 設 の 床 フ ラン ジ を 取り 外す 必要 が あり ます 。 
対応 排水 ピッ チ 120mm・200mm 305 一 470mm 305~510mm 120・200・305 一 470mm 120mm・155mm 
希望 小売 価格 11,000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) 22,000 円 ( 税 抜 20.000 円 ) 22,.000 円 ( 税 抜 20.000 円 ) 27,500 円 ( 税 抜 25.000 円 ) 5,500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 











注 ) 止 水 栓 は 床 ・ 壁 兼用 で す 。 
注 ) 配 管 セ ッ ト は New アラ ウー ノ V 専 用 で す 。 壁 排水 タイ プ の 配管 セッ ト に は 便器 固定 片 が 同 梱 され て いま せん 。 





時 に R 加 語る 。 款 8 ロ 

天願 いい 訪 K =、 3 注 ) リ フォ ー ム で 排水 位置 が 不明 な 場合 は 、 標 準 タイ プ の 床 フ ラン ジ と リフ ォ ー ム タイ プ の 。 新 商品 

水圧 叶 の お 叉 し 最低 水圧 0.05MPa( 流 動 時 ) 排水 アジ ャ スタ ー が 同 梱 され た 配管 セッ トマ ル チ タ イプ (CH301FM) を ご 用 意 し て お り ま す 。 
リフ ォ ー ム タイ プ の X 品 番 、 配 管 セ ッ ト の 単品 番 の R を M に か えて ご 注文 くだ さい 。 価格 は 


























排水 ピッ チ 155mm に 対応 可能 な 、 壁 排水 タイ プ 155 タ イプ も ご 用 意 し て お り ま す 。 5.500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) アッ プ 。 注 ) リ フォ ー ム で 排水 位置 が 471mm 以 上 の 場合 は 、 排 "” アフ リー ノ 
壁 排水 タイ プ 120 タ イプ の X 品 番 の P を Z に か えて ご 注文 くだ さい 。 台 輪 [CH301Z]※4 が つき ます 。 座 面 が 35mm 高 く 水位 置 が 510m ま で 対応 可能 な 配管 セッ トリ フォ ー ム ダイ レク ト タ イプ (CH301FW) を 。 | 150 
な り ます 。 台 輪 は PP 製 で す 。 価 格 は 1 1.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) ア ッ プ 。 一 P.73 ご 用 意 し て お り ます 。 リフ ォ ー ム タイ プ の X 品 番 の R を D、 配 管 セ ッ ト の 単品 番 の R を W に が かえ 。 こさ 」」ー ズ 
て ご 注文 くだ さい 。 価格 は 同じ 。 既設 の P シ ー ル 床 フ ラン ジ を 撤去 する 必要 が あり ます 。 
ご 注意 事項 は P.8082、 Q&A は P.76…79 に 掲載 し て お り ま す の で 必ず お 読み くだ さい 。 本 ii プ の み 便 部 本 体 に 同 梱 さ れ て いま す 。 較 取 り 付け 可能 な 。 アラ ウー ノ 
アラ ウー ノ 専 用 手洗 い は P.104 て 121 を ご 覧 くだ さい 。 S160 
ン リ ー ズ 
アラ フウ ー ノ 
カウ ンタ ー 
注文 くだ さい 。 価 格 は 5.500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) アッ プ 。 壁 排水 タイ プ に は 、 タ イル 床 用 は 設定 し て お り ま せん 。 タ イル 床 用 に は 寒冷 地 用 は 設定 し て お り ま せん 。 タ イル 床 用 は 、 受 注 生産 品 で す 。 0 
* い 
手洗 い 付き 
床 排水 タイ プ 壁 排水 タイ プ トイ レ 
120 タ イフ カウ ンタ ー 
に 
アク ヤセ サ リー 
ン 暖房 便座 は 
s 十 台 ' V 専 用 トワ レ と は 
| ea ーー 形状 が 異な り ま す 。 スト ー ル 
m 小便 慢 
温水 
XCH3018WST 154,000 円 ( 税 抜 140.000 円 ) XCH3018RWST 165,000 円 ( 税 抜 150.000 円 ) XCH3018PWST 176,000 円 ( 税 抜 160.000 円 ) 当 便 座 
RNNNREERSR 旨 3 FUN レ スト 
CH3010WST 115,500 円 ( 税 抜 105,000 円 ) CH3010WST 115,500 円 ( 税 抜 105,.000 円 ) CH3010PWST 143,000 円 ( 税 抜 130,.000 円 ) テー ノル 0 
CH301F 11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) CH301FR 22.000 円 ( 税 抜 20.000 円 ) CH301FP 5,500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 5 
設計 
CH320WS 27,500 円 ( 税 抜 25.000 円 ) CH320WS 27,500 円 ( 税 抜 25.000 円 ) CH320WS 27,500 円 ( 税 抜 25.000 円 ) 資料 編 








XCH301WST 126,500 円 ( 税 抜 115.000 円 ) XCHS301RWST 137,500 円 ( 税 抜 125.000 円 ) XCH301PWST 148,500 円 ( 税 抜 135.000 円 ) 


CHS010WST 115,500 円 ( 税 抜 105.000 円 ) CHS3010WST 115,500 円 ( 税 抜 105.000 円 ) CH3010PWST 143,000 円 ( 税 抜 130.000 円 ) 
CH301F 11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) CHSO01FR 22.000 円 ( 税 抜 20.000 円 ) CHS01FP 5,500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 








※1 年 間 消費 電力 量 は 、4 人 家族 (男性 2 人 ・ 女 性 2 人 ) で 使用 の 場合 。 お し り 洗 浄 の 使用 1 日 4 回 、 ビ デ 洗浄 使用 1 日 8 回 と し 、 便 座 部 は 季節 別 、 温 水 部 は 年 平均 で 算出 し た も の で す 。( ) 内 は 、 タ イマ ー 節 電機 能 を 使用 
し な い 場 合 の 年 間 消 費 電力 量 。 ※2 省エネ 法 (2012 年 度 基準 ) の 区 分 。 注 ) 省エネ 基準 に 関す る 表示 一 P.148 ※3P.183 に 記載 の バケ ツ 測 定 方 法 を お 勧め し ます 。 ま た 、 ア ラウ ー ノ 専用 手洗 い を 併設 する 場合 、 最 
低 水 圧 0.1MPa( 流 動 時 ) 以 上 必要 で す 。 ※4 壁 排水 タイ プ 155 タ イプ は 座 面 が 35mm 高 く な り ま す ( 約 470mm) 。 注 ) 壁 排水 タイ プ 155 タ イプ を 床 給水 で お 使い の 場合 は 、 長 さ 90 一 130mm の 給水 管 を 別途 手配 し 
て くだ さい 。※ 向 か っ て 右側 に 給水 位置 が ある 場合 、 オ プシ ョ ン の 延長 給水 ホー ス 〈 品 番 :CH100R01 (1m) ) が 必要 と な り ま す 。 品番 ・ 価 格 一 P.67 ※5 リフ ォ ー ム タイ プ の 場合 は 、 既 設 の P シ ー ル 床 フ ラン ジ を 利用 し ます 
の で 床 フ ラン ジ は 同 梱 し て お り ま せん 。 新築 な ど 既 設 床 フ ラン ジ が な い 場 合 な ど は 、 列 途 ア ラウ ー ノ リフ ォ ー ム 用 既設 床 フ ラン ジ CH120FRO1 2,.310 円 ( 税 抜 2.100 円 ) を ご 手配 くだ さい 。 リ フォ ー ム ダイ レク ト タ イ プ は 床 フ 
ラン ジ の 手配 は 不要 で す 。 ※6 リフ ォ ー ム ダイ レク ト タ イ プ は 、 既 設 の P シ ー ル 床 フ ラン ジ を 撤去 する 必要 が あり ます 。 


掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 人 





マ 
ピン 
の 
レ 
スズ 
諾 
E 
が 
の 
1 
ノ 
リ 
| 
レレ 
り 
ジ 
「 
ム 
対 
応 


[ 全 自 動 お そう じ ト イレ 
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全 シ リー ズ 低 水圧 対応 。 


高台 や マン ショ ン に も お すす めで す 。* 


最低 水圧 0.05MPa( 流 動 時 )“2 を 実現 。 汚物 の 逆流 を 防ぎ 、 


トイ レッ トペ ー パ ー な ども 残す こと な くし っ か り と 流し ます 。 


アン 当 シン 





























2 階 の トイ レ 

























































0 「 施 工 上 の ご 注意 ]P184 を ご 確認 
最低 水圧 0.1MPa( 流 動 時 ) 以 上 が 必要 で す 。 


※1 2 
※2 アラ ウー ノ 専 用 手洗 い を 併設 す 


今 あ る トイ レ の 設 





軽く 、 現 場 加 工 が 少な いか ら 
ー 人 で も 撤 入 ・ 施 工 で きま す 。 


本 体重 量 は 従来 ま 3 の 陶器 製 便器 の 約 半 分 。 
階 上 へ も 運び や すく 狭い 場所 で の 施工 も ラク ラク 。 


アラ ウー ノ L150 シ リー ズ 
約 20kg* 


アラ ウー ノ S160 シ リー ズ 
約 18kg 


New アラ ウー ノ V 
手洗 い 付き 


約 13kg ノ 18kg 


※ 便 器 は 含み ませ ん 。 





※3 従来 便器 : 当 社 ネ オ ボ ル テッ クス 便 和 器 
※4 アラ ウー ノ L150 シ リー ズ 
タイ プ 0・1 は 約 20kg( ア ー 
タイ プ 2 の 場合 は 約 19kg (アー 


ムレ スト 付き 約 24kg) 。 
ムレ スト 付き 約 23kg) 


3 くだ さい 。 
画像 は アラ ウー ノ 





L150 シ リー ズ で す 。 
赴 状 況 に 合わ せ て 、 和 柔軟 に 対応 可 二 で す 。 < ルフ 電電 











床 排水 タイ プ 

標準 タイ プ ーー sgi 一 リフ ォ ー ム タイ プ リフ ォ ー ム ダイ レク ト タ イ プ 
壁 か ら の 排水 位置 寺 囲 ー 壁 か ら の 排水 位置 対応 範囲 壁 か ら の 排水 位置 対応 範囲 
120mm・200mm に 対応 。 305 一 470mm ま で 対応 。 305<510mm ま で 対応 。 








注 ) 既 設 の P シ ー ル 床 フ ラン ジ を 利用 し ます の で 床 フ ラン 


ン は 同 箇 し て お り ませ ん 。 新築 な ど 既 設 床 フラ ンジ が 


な い 場 合 や 交換 が 必要 な 場合 は 、 別 途 ア ラウ ー ノ リ 
フォ ー ム 用 既設 床 フ ラン ジ CH120FRO01 2.,310 円 
( 税 抜 2.100 円 ) を ご 手配 くだ さい 。 


、 = 還 半 症 


ペー 
ーー 
医 、 玉 ミミ = 拓 水 アジ ャ スタ ー 
で 


120mm・200mm を 


員 
120mm・200mm 7 替え られ ます 。 


画像 は アラ ウー ノ L150 シ リー ズ で す 。 
参考 ) LIXIL (INAX) カ スカ ディ ー ナ (120mm) に も 対応 可能 で す 。 


リフ ォ ー ム タイ プ 


画像 は アラ ウー ノ L150 シ リー ズ で す 。 








305 一 470mm ーー 


注 ) 既 設 の P シ ー ル 床 フ ラン ジ を 撤去 する 必要 が あり ます 。 
詳し く は ~P.153 


Pr 0mm 


りー ムイ レク トク タイア 





こし 一 臣 生 
排水 芯 120 200 255 285 305 310 325 330 340 345 355 370 380 405 470 490 510 530 540 580 610 
、 の リフ ォ ー ム ダイ レク ト タ イ プ で 対応 
団 準 タイ プ で 対応 ーー 
アラ ウー ノ リフ ォ ー ム タイ プ で 対応 
便器 を 前 に 出し て 施工 . 便器 を 前 に 出し て 施工 便器 を 前 に 出し て 施工 
(121-199) (201-304) (471) (511 一 ) ※6 
C760 New CS ・ C406  C850 C423 十 C423 十 C710R  ・ C14 C420  C730 
TOTO 品 ※5 : レス ティ カ C710 6 S523  :  S526B C710RS 8 > こ 
UN 
カス カ デ ィ ー ナ アメ ー ジ ュ : C44S(U) C-20S シャ ワー トイ レ : : サー ニタ リーナ:  C-4 C-44ST c-13 C-18S(P) : シャ ワー トイ レ 
LIXIL 品 ※5 5 DC-8812S : C54S(U) DIDI * 62.63  : 6 8 1 8 MI,MI 
DC-850S 5 NC99 5 
880S 
(C-89S) 











※5 2018 年 5 月 カタ ログ 表記 に よる も の で す 。 ※ 育 面 収納 キャ ビ ネ ッ ト GHA7FH2 





アラ ウー ノ 専 用 手洗 い 背 面 タ イプ と セッ ト で 設置 され る 場合 


(奥行 き 200mm) と セッ ト で 設置 され る 場合 


は 、P.120 の 表 を ご 確認 くだ さい 。 


は 、 上 記 の 数 字 に 200 を 足し た も の が 対応 可能 な 排水 記 で す 。 


※6 リフ ォ ー ム タイ プ は 壁 か ら の 排水 位置 が 471mm 以 上 の 場合 に 、 リ フォ ー ム ダイ レク ト タ イ プ は 壁 か ら の 排水 位置 が 51 1mm 以 上 の 場合 に 、 便 器 を 前 に 出し て 施工 する 必要 が あり ます 。 


は 2021 年 2 月 22 日 受注 開始 済 





トイ レ 本 体 と 専用 手洗 い の リ フォ ー ム な ら 、 約 1 日 "で 完了 し ます 。 


アラ ウー ノ と アラ ウー ノ 専 用 手洗 い の 施 工 の 流れ 


[A 様 邸 リ フォ ー ム の 場合 
従来 品 ア ラウ ー ノ 十 アラ ウー ノ 専 用 手洗 い カ ウン ター タイ プ 


1 





手洗 い カ ウン ター・ キ ャ ビ ネ ッ ト は / 
工場 組み 立て な の で 、 現 場 で の 対応 が スム ー ズ ! 






葵 生 ・ 既 存 便 維 床 フ ラン ジ 手洗 い ・ カ ウン ター アラ ウー ノ 本 体 給水 ・ 電 源 通 水 ・ 漏 水 検査 ・ 
撤去 取り 付け 設置 設置 接続 試運転 


注 ) 施 工 の 際 は 、 設 置 さ れる 壁面 の 裏側 に 補強 機 を 人 れる か 、 板 厚 12mm 以 上 の 合板 で 壁面 補強 し て くだ さい 。※7 工事 時 間 は 採用 設備 ・ 設 置 条 件 、 作 業 員 の 人 数 等 に よっ て 異な り ま す 。※ 写 真 は 当社 従来 品 で す 。 


壁 排 水 タ イプ 


床 か ら の 排水 高 さ 
120mm・155mm に 対応 。 
※ 床 排水 に は 使用 で きま せん 。 








ES ーー 
hn gl 還 台 輪 を 使用 する こと で 
155mm に も 対応 。 
画像 は アラ ウー ノ L150 シ リー ズ で す 。 床 排水 に は 使用 で きま せん 。 


田 一 般 的 な 便器 用 排水 管 (ベン ド 管 ) に 取り 付け 
が 可能 で す ( 接 続 パ ッ キ ン は 同 梱 し て いま す ) 。 


田 壁 排水 タイ プ 用 排水 ジョ イン ト 部 材 
(VU/VP75 塩 ビ 管 対応 )※ 
@ 約 20mm ま で 排水 高 さ を 下げ る こと が 可能 で す 。 


20221 アリ 155 タ イプ ※ 設 置 の 際 に は 必ず 高 さ を ご 確認 くだ さい 。 








し 120mm の 排水 高 さ に 35mm の 台 輪 を 
呈 還 取り 付け る こと で 、 
155mm の 排水 高 さ に 対応 で きま す 。 








う 5( 台 輸 高 さ ) 
塩ビ 管 (現場 手配 ) 便器 全体 が 35mm 上 が り ま す 。 
アラ ウー ノ L150 シ リー ズ 用 台 輪 "CH150Z 11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) 


アラ ウー ノ S160 シ リー ズ 用 台 輪 人 ぷ 5CH160Z 11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) 
New アラ ウー ノ V 用 台 輪 CH301Z 11,000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) 








塩ビ 管 ( 現 場 手配 ) 








田 便 座 の 高 さ ( 使 座 先端 部 の 高 さ ) 














アク セ サ リ ー 


スト ー ル 
小便 人 


温水 


洗浄 便座 





FUN レ スト 
テー ブル Q 

















台 輪 な し 台 輪 あり 
デア プ ウ ー ノ EL150 シ リー ズ 428mm 463mm 
が ラプ リーノ 8S160 シ リー ズ 428mm 463mm 
New アラ ウー ノ V (V 専 用 トワ レ 装 殴 時 ) 434mm 469mm 

* 排 水 ジ ョ イン ト S を 使え ば ー20mm ま で 排水 高 さ を 調整 で きま す 。 
* 台 輸 を 取り 付け た 場合 、35mm 高 く な り ま す 。 
注 ) 壁 排水 タイ プ 155 タ イプ を 床 給 水 で お 使い の 場合 は 、 長 さ 90~ 130mm の 給水 管 を 別途 手配 し て くだ さい 。 
排水 ジョ イン ト S 排水 ジョ イン ト L 
便器 側 


196 CHHP82S 塩ビ 管 側 CHHP80L 








の 89 エーーーー ダ 。  ] ゅ 102 0 肖 4.400 円 4.400 円 
( 外 径 ) 四 計 ] (内 径 ) ER ( 税 抜 4.000 円 ) ( 税 抜 4.000 円 ) 
※ 呼 径 75 INN ⑯ 色 は ライ ト グ レ ー で す 。 @ 色 は グレ ー で す 。 
※ 塩 ビ 管 VU/VP75 の 外 径 は ぁ 89mm で す 。 
部 材 
逆 止 弁 ユ ニッ ト 便器 用 延長 給水 ホー ス (連結 用 ニッ プル 付き ) 
1m CH100RO1 
CH7912 5,720 円 ( 税 抜 5,200 円 ) 
2.200 円 ( 税 抜 2.000 円 ) 50cm CH100R02 
5,280 円 ( 税 抜 4.800 円 ) 





注 ) 逆 止 弁 ユニ ッ ト を 使用 する 際 の 使用 水圧 範囲 は 0.1MPa (流動 時 ) 
0.75MPa (静止 時 ) で す 。 
注 ) 各 地域 で の 施工 条件 等 で タン クレ ス 便 器 の 設置 時 に 必要 な 場合 に ご 使用 くだ さい 。 
注 ) 逆 止 弁 ユニ ッ ト を ご 使用 の 場合 は 給水 位置 の 変更 が 必要 で す 。 
壁 給水 : 床 か ら 110mm 一 70mm 床 給水 : 壁 か ら 180mm 一 220mm 


掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 





注 ) 延長 給 水 ホ ー ス は 必ず 専用 の も の を お 使い くだ さい 。 

注 ) 商 品 に 付い て いる 給水 ホー ス に 接続 し て お 使い くだ さい 。 

注 ) ご 使用 時 は 給水 ホー ス 長 さ が 、1m で は 1.35m、50cm で は 0.85m と な り ま す 。 

注 ) 右 給水 の 場合 は 長 さ 50cm の 延長 給水 ホー ス (品番 : CH100R02) は 
長 さ が 足り な いた め お 使 いい た だ け ま せん 。 


三 ル 三 
ロ 双 是 
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|[ 全 自動 お そう じ ト イレ アラ ウー ノ 」 


小 規模 施設 用 トイ レ の ご 紹介 








ヾ ヘー 由 庄 語 秒 英 守 カー ニ マ ペー | 引 光 NN 


特長 





優れ た デザ イン 性 で 、 上 質 な イン テリ ア に 。 
お 客 様 が ' ま た 来 た く な る トイ レ 空 間 を つく れ ま す 。 





1 ieT で 山 Mi 1 Ml I 
1 | 大 | 1 | 膝 
則 川 l 


人 MM 上 昌 川 
川 
の 1 に 


1 





美しい 色 柄 と 素材 感 で 表情 豊か な カラ ー を ライ ン ア ッ プ 。 (L150 シ リー ズ の み ) 








沙 金 (サキ ン ) 銅 ( ア カ ガ ネ ) ウッ ド ボ ー ダ ー 銀 鶴 ( ギ ン レ イ ) フレ ンチ オリ ー ブ エボ ニー 
語 を 併記 し た 盗難 防止 仕様 の 1 クチ テリ 02 りお 
「 フ ラッ トリ モコ ン | 。 | スティック リモ コン 」 も ご 用 意 。 
記 『 E 
ホワ イト L150 シ リー ズ ブラ ッ ク L150 シ リー ズ 





EE50 ジ リーズ 


S160 シ リー ズ は 2021 年 2 月 22 日 受注 開始 済 























、 R ー ョ ララ ュ ド NR 新 商品 
汚れ が つき に くく 、 お そう じ の 手間 を 軽減 。 
ルル ニア / 
ー ヽ = ヽ ヽ に い / 上 aa 
ラン ニン グ コ スト の お 悩み に も お 応え し ます 。 シリ ー ズ 
アラ ウー ノ 
流す た びに 泡 で お そう じす る 水 ア カ を は じい て 汚れ が つき に くい Te 
| 激 落 ち バ ブル 」 。(L150 シ リー ズ - S160 シ リー ズ の み ) | スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) 」 。 
6eW 
ミリ バブ ル と マイ クロ バブ ル 、 ぬめり や 黒ずみ の 原因 に な アラ リー ノ V 
2 種類 の 泡 が 便器 内 を めぐ り 、 ーー デー る 水 ア カ が つき に くく 、 し か も ・ 
汚れ を し っ か り 落 と し ます 。 ーー 割れ や キズ に 強い 素材 で す 。 アラ ウー ノ 
Ne 再 用 手洗 い 
アラ ウー ノ 
カウ ンタ ー 
アラ ウー ノ 
手洗 い 
| トイ レ 
カウ ンタ ー 
TS 
少な い 水 で 、 し っ か り 流す 開閉 の 手間 を 省け る 
独自 技術 の | ター ント ラッ プ 方式] 。 | 便 ふ た な し 」 も ご 用 意 。 
排水 路 が 回 転 す る こと で 、 便 ふ た ヒン ジ 部 に キャ ッ プ スト ー ル 
少な い 水 量 で 勢い よく 流し ac 付き 。 便 ふた が な いか ら 、 お 小便 器 
切る 独自 方 式 。 洗 浄 音 も そう じ の 手間 を 減ら せま す 。 si / 上 に 語 
静か で す 。 { り 。/ 雪 
還 ペニー 一 ーー 洗浄 便座 
ニニ ーー 1 》 こ ーー ] ーー 
ーーー FUN レ スト 
人 2 A テー ブル 0 





三 ル 三 
N ST 
資料 編 


写真 は L150 シ リー ズ 


詳し く は パン フレ ッ ト や WEB を ご 覧 くだ さい 。 
アラ ウー ノ S160 シ リー ズ 、New アラ ウー ノ V の 小 規 模 施設 用 も 掲載 し て いま す 。 


ーー こ FE 


高い 機能 性 と デザ イン 性 で 、 
ご 好評 いた だ いて いま す 。 





すっ きり し た フォ ルム と 木目 調 の コー ディ ネイ ト で 、 
座り 心地 の 良さ に イメ ー ジ 通り の 
ひと め ぼ れ トイ レ 空 間 に 


ビジ ネス ホテ ル 





ャ ト に 画 析 坦 jm 車 理 中 = ニ r 画 証 デ 
肌 和 れ 右 コス ト の 側 み も すっ き ロ 衣 


省 ス ペー ス で も ゆっ くり と 過 ご 特に 女性 た ち が 気 持ち よく 使え る 
せる トイ レ 空 間 に 仕上 が り 、 よう に 、 機 能 や 見 た 目 に も こ だ 





満 赴 し て いま す 。 わり まし た 。 

と に が か く 気 持ち いい 、 「 気 分 が 上 が る ] 色 と ルク の ョ の ラクーン 

安定 感 と 清潔 感 の ある デザ イン に 、 ( 小 規 模 施設 用 トイ レ ) パ ン フ レッ ト ( 小 規模 施設 用 トイ レ ) Web 
トイ レ ほれ 込み まし た 


お 客 様 に ち ス タッ フ に も 気持 ち タフ な 使い 方 を し て も 、 汚 れ て 
いい こと を 重視 。 機 能 性 も いい いる と 感じ た こと が な いん で す 。 
と 評判 葉 々 で ぐす 。 





※ パ ン フ レッ ト 、WEB ペ ー ジ の デザ イン は 予告 な く 変更 する 場合 が あり ます 。 


印刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ま す 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 9 
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新 商品 





アイ コン に つい て 





それ ぞ れ の アイ コン が 3 
S ヾ ー ラ ヘー 、 ーー デリ 
指す シリ ー ズ は こち ら に な り ま す 。 竹 ア ラッ ー ノ L150 シ リー ズ / アラ ウー ノ S160 シ リー ズ 朋 New アラ ウー ノ ツ 





1. ス ゴビ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) に つい て 


( ) スゴ ピカ 素材 ( 機 み ラ * 和 は 水 ア カ が つき に くい と いう の は 本 当 ? 側 命 件 
汚れ を は じ く 、 ス ゴ ピ カ 素 材 (有機 ガラ ス 系 ) は 例え ば 水族 館 の 巨大 水槽 な ど に も 採用 され て いる 優れ た 素材 で す 。 
に より 汚れ の 原因 で ある 水 ア カ が 付 音 し に くい 特性 を 持っ て いま す 。 ま た 、 付 間 し て も ブラ シ 掃 除 で 簡単 に 除去 する こと が で きま す 。 


表面 の 水 アカ 測定 検査 
水 ア カ 付 着 試験 (鹿児島 市 ) に よる 水 アカ 堆積 高 さ を レー ザー 顕微 鏡 に て 計測 (当社 調べ ) 。 赤 い 部 分 が 多く 水 ア カ が 付着 し て いる 箇所 で す 。 
約 1 カ月 使用 相当 ※ 約 3 カ月 使用 相当 ※ ブラ シ 掃 除 後 





の ハー ニー ニ ペ ペー | 疲 光 NN 


当社 従来 陶器 
CH466 
(サッ と れる 加工 付 ) 


2 人 DNCGBGR 
水 ア カ は 残っ た まま 





水 ア カ の 厚み : 平均 55.8 ん m 水 ア カ の 厚み : 平均 76.4m 水 ア カ の 厚み : 平均 73.6m 


ブラ ン 掃 除 で 
上 2022 用 コル 


スゴ ピカ 素材 
(有機 ガラ ス 系 ) 





水 ア カ の 厚み : 平均 9.3m 水 ア カ の 厚み : 平均 16.9 尽 m 水 ア カ の 厚み : 測定 不能 








※ 当 社 基 準 に 基づき 水 アカ 付着 試験 を 実施 (試験 実施 地区 : 鹿 児島 県 鹿児島 市 ・ 水 道 水 を 使用 ) 


( ) 泡 れ を は じ く スゴ ピカ 素材 ( あ 栓 ガラス) は 生生 協 ( ) 傷 が つい た 場合 に 補修 は で きる の ? る る g 
変色 し な い の ? 細か な 傷 で あれ ば 歯磨き 粉 や 市 販 の アク リル 用 コン パウ ンド で の 補 
A 通常 使用 で は ほとん ど 変 色 し ませ ん 。 汚れ を は じ く スゴ ピカ 素材 (有機 修 が 可能 で す ( た だ し 深い 傷 の 場合 は 補修 で きま せん )。 
ガラ ス 系 ) は 非常 に 耐 変色 性 に 優れ 、 当 社 基準 に 基づく 20 年 相当 ョ 
の 変色 試験 で も ほとん ど 変色 し ませ ん で し た 。 ( ) 環境 へ の 配慮 は ? 帝 る 
() アラ ウー ノ は 全て スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) 。 重 開 器 と 異な リサ ー マ ル リサ イク ル ( 稀 料 化 ) が 可能 で あり 、 商 品 全体 と 
で で き て い \ る の 2 し て も 埋め 立て 処理 量 が 、 際 陶 右 坦 ( 当 社 従 来 品 で 約 30kg) の 10 分 の 
1 以下 の 約 2kg と 、 環 境 に 非常 に や さ し い 商品 で す 。 
人 便器 部 分 の み ス ゴ ピ カ 素 材 (有機 ガラ ス 系 ) で す 。 サ イド カバ ー は 
HIPS 製 、 便 ふた は ABS 製 、 便 座 は PP 製 、L150 シ リー ズ の 便 ふ た 内 


側 は PP 製 で す 。 
常 的 な お 手入れ に つい て 
( ) 日 常 的 な 掃除 は どう し た ら よ い の ? る る () トイ レブ ラ シ は 使っ て よい の ? る る 
@ 使 稚内 側 信 便 ふた ・ 便 座 な ど も ちろ ん 使え ます 。 一 般 的 な トイ レブ ラン (ポリ プロ ピレン (PP) 製 な ど ) 
トイ レ 用 中 性 洗剤 と スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) より 表面 硬度 が 高い た め 傷 が つき ませ ん 。 た だ し 、 一 部 の 研磨 剤 入 
トイ レ 用 ブラ シ を ご 使用 くだ さい 。 以外 の 部 分 は 柔らか い 布 で り ブ ラン を 使う と 表面 の 傷 の 原因 と な り ま す 。 ブ ラン 購入 時 に 商品 裏 
水 拭き を し て くだ さい 。 の ラベ ル で ご 確認 くだ さい 。 
下記 の 洗剤 や 薬品 は 使用 し な いで くだ さい 。 
久 製 品 が 割れ て けが を し た り 、 製 品 内 部 が 露 、 倫 傷 の 原因 と な り ま す 。 
出し 、 感 電 の 原因 に な り ま す 。 ・ 研 座 剤 入り の も の 
・ 酸性 、 ア ルカ リ 性 洗剤 (洗剤 ・ 薬 品 の ラベ ル 表 示 に て ご 確認 くだ さい 。) 
・ ア ルコ ー ル 、 重 曹 、 オ レン ジオ イル を 含む 洗剤 ※ 花 王 製 ト イレ クイ ッ ク ル は 当社 試験 に より 
・ 相 橘 系 の 香り を 有する 洗剤 確認 し て お り ます の で ご 使用 いた だ け ま す 。 
・ 消 臭 剤 、 滴 下す る タイ プ の 消 臭 液 
・ 昔 性 ソー ダ や 強 塩 酸 な どの 薬品 
・ シ ン ナ ー、 ベ ンジ ン 、 消 毒液 、 そ の 他 薬 品 
・ ト イレ 掃除 用 ペー パー※ 
3. 使 い 方 に つい て 
Q&A・ KK さ の ニン 肖 田 」 マーー ー く ぺ 止 く ゝ 2 ンク / ニシ 
ご 注意 便座 に カバ ー を 付け て も 大 丈夫 ? 導 名 男性 が 立っ た まま の 小 用 で も 自動 洗浄 し ます が か? 導 部 
便 ふ た カバ ー、 便 座 カ バー は 使用 で きま せん ( 便 ふ た 、 便 座 の 電動 開 八 座ら な いと 自動 洗浄 し ませ ん 。 着 座 で の 小 用 の 場合 は 10 秒 以上 50 
閉 機能 お よび 節電 効果 が 十分 発揮 で き な く な り ま す ) 。 秒 以 内 の 交 座 時 間 で あれ ば 小 洗浄 を 行い ます 。 
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作 吉久 


( ) 子供 用 便座 は 取り 付け で きま すか ? よき っ 
開口 寸法 は 一 般 的 な 便座 と 同等 で す の で 、 取 り 付 け 可 能 で す 。 
※ 子 供用 便座 の 形状 に よっ て は 傷 の 原因 に な る 場合 が あり ます (便座 メー カー に ご 確認 くだ さい ) 。 


便座 開口 寸法 : 

L150 シ リー …tittGt ド ドド ーー ドー 縦 302mm x 横 204mm 
S160 シ リー …t(t… ド ドド ドー ドー ドー 縦 302mm x 横 204mm 
New V 専 用 トワ レー …1 じ t@uiuomCt ド ドド 縦 304mm x 横 203mm 

一 般 的 な 便座 PEEKEIRRRRRERRRRERRERREER 縦 約 300mm 横 約 200mm 


New アラ ウー ノ V 手 洗い 付き で ハン ド ソ ー プ 上 
な ど は 使え ます か ? 


八 直接 、 排 水 し ま す の で お 使い いた だ け ます 。 


Me アラ ウー ノ V 手 洗い 付き で 市 販 の トイ レ 衣 
芳香 洗浄 剤 は 使え ます か ? 
PA 


※ 手 洗 器 の 排水 は 便器 内 に 排水 され な いた め 、 市 販 の トイ レ 用 芳香 洗浄 剤 を お 使い いた だ い 
て も 洗浄 効果 は 得 ら れ ま せん 。 


4. 泡 洗浄 に つい て 


(.) 入れ る 洗剤 は 、 何 を 使う の ? 仙 
市 販 の 台所 用 合成 洗剤 (中 性 ) な ら ほ と ん どの メー カー の も の を お 使 
いい た だ け ま す 。 約 3 万 倍 に 薄め て 使用 する の で 、 環 境 に も 配慮 し て 
お 使い いた だ け ま す 。 た だ し 中 性 洗剤 以外 を 使わ れ ま す と 故障 の 原 
因 と な る 場合 が あり ます の で 、 十 分 ご 注意 くだ さい 。 
※ 使 用 で き な い 洗 剤 と し て は ヤシ の 実 洗剤 な ど 天 然 系 洗剤 (泡立ち が 少な い ) や オレ ンジ オイ ル を 
含む 洗剤 、 相 橋 系 の 香り を 有する 洗剤 、 中 性 と 表示 し て あっ て も アル コー ル を 含む 洗剤 、 ト イレ 
用 洗剤 (強酸 、 強 塩基 の 業務 用 洗剤 な ど は 故障 の 原因 に な る 場合 が ある ) 、 ジ ェ ル 状 洗剤 
(林原 因 ど な る 上 店 まり ) が あり ます また 、 異 な る 種類 の 洗剤 を 混ぜ て 使用 し な いで くだ さい 。 
廊 ラ イオ ン 幌 製 Magica 酵 素 十 フレ ッシュ グリ ー ン アッ プル の 香り プ フ レ ッシュ ピン クベ リー 
の 香り は 問題 な く ご 使用 いた だ ける こと を 当社 に て 確認 し て お り ま す 。 (2021 年 1 月 現在 ) 
( ) 洗剤 の 泡 を 出さ ず に 流す こと は で きま すか ? 全音 
可能 で す 。 トッ プ カ / \ー 内 の スイ ッ チ で オフ 0 きま 9 
※ 洗 剤 な し 洗浄 に お いて 、 使 用 環境 ・ 条 件 に より 少量 の 泡 が 発生 する 場合 が あり ます (洗剤 
洗浄 直後 の 洗剤 な し 洗浄 時 な ど ) 。 
いつ 泡 泡 は どの くら い 残 る の ? 才 
(水温 ) や 水質 に も より ます が お よる そ 23 時 間 残 り ま す 。 


0 双 定 に し て いて も 泡 が 出 な いこ と 
は あり ます か ? 


人 沈 剤 設定 が 「 切 ] で あっ た り 、 小 洗浄 、L150 シ リー ズ の オゾン ウォ ー 
運転 時 、 採 便 モ ー ド 使用 時 に 泡 が 出 な いこ と が あり ます 。 


5. 商 品 の 選定 に つい て 


(.) アー ムレ スト の 取り 付け は で きま すか ? 
A L150 シ リー ズ の み 対 応 し て いま す 。 
S160 シ リー ズ 、New V、S141 は 対応 し て いま せん 。 


量 
LU 
0 


( J) 停電 や 断水 に な っ て も 水 は 流せ ます か ? 章 電 暫 


流せ ます 。 


で 150 シ リー ズ 
トッ プ カ バ ー 内 に 9V の 乾電池 を 入れ て スイ ッ チ 操作 で 流せ ます 。 
(断水 時 は 、 流 し た 後に バケ ツ に よる 水 の 補充 は 必要 で す 。 停電 時 
で 断水 し て いな い 場 合 は 、 バ ケツ に よる 水 の 補 充 は 不要 で す 。) 


@S160 シ リー ズ 
トッ プ カ バ ー 内 に 9V の 乾電池 を 入れ て スイ ッ チ 操作 で 流せ ます 。 
(給水 は し ませ ん 。 バケ ツ で の 水 の 補充 が 必要 で す 。) 


@⑯L150 シ リー ズ (手動 時 )、S160 シ リー ズ ( 手 動 時 )、New V、S141 
サイ ドカ バー を 開け る と 非常 用 の 手動 ハン ドル が 付い て いま す の 
で 、 そ れ を 使っ て 簡単 に 流す こと が で きま す 。 

(流し た 後 は バケ ツ に よる 水 の 補 充 は 必要 で す 。) 





詳し く は こち ら か ら 操 作 方 法 を ご 確認 いた だ け ま す 回 ia 回 








還 





洗剤 で 洗浄 する こと で 環境 に 悪い こと は あり ます か ? 剖 意 
1 回 の 洗剤 使用 量 が た っ た の 1 滴 程 度 な の で 、 洗 剤 使用 量 は 従来 
の ブラ シ 掃 除 ( 週 2 回 行う 場合 ) に 比べ 約 半 分 で す 。 

⑱ ブ ラシン 掃除:25mLX12 週 (3 カ月 ) ニ 3 カ月 で 600mL 

人 @ 激 落ち バブ ル :3 カ 月 で 300mL( 大 洗浄 時 の み 洗 剤 を 入れ た 場合 ) 


( ) 兆 化 槽 は 問題 な い の ? る る 
A 


と の 


単独 浄化 槽 の 場合 、 彼 生物 が 洗剤 処理 に 慣れ る まで の 使用 初期 な 
ど で 発 泡 ( に より マン ホー ル 部 か ら 泡 が 漏れ る 場合 が あり ます の で 、 洗 
剤 投入 量 の 設定 を | 少なめ | へ 調整 し て くだ さい 。 ま た 、 泡 が 著しく 多 
い 場 合 な ど は 一 時 的 に 洗剤 設定 を | 切 ] に する 、 消 泡 剤 に より 泡 を 
消す な ど で 対 応 し て くだ さい 。 


スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) は 
すい の で は ? 

人 油 汚 れ に 強い 洗剤 も 含ん だ 激 落 ち バ ブル や スパ イラ ル 水 流 に より 、 
当社 従来 品 に 比べ 洗浄 性 は 大 幅 に 向上 し て いま す 。 


油 汚 れ が 付き や 。 


思 
重 


() 


() New アラ ウー ノ V は 設置 後に 手洗 いな し ・ 手 婦 
洗い 付き へ の 変更 は で きま すか ? 
変更 は で きま せん 。 


印刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 


新 商品 





アラ リー ノ 
再 用 手洗 い 


ポラ リー ソ 
リック ー 


アラ リーノ 
手洗 い 





トイ レ 
カウ シン ター 
TS 





アク セ サ リ ー 


スト ー ル 
小便 装 


温水 


洗浄 便座 





FUN レ スト 
テー ブル 0 





設計 


資料 編 


人 


タン クレ ス 便 器 


アラ ウー ノン リー ズ Q&A 








新 商品 





mAANNWVY 


や の メー ニー ニ パ ペー 


Q&A・ 


本 ヒー 
ー/ 工 忌 
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= シン 


_ 肖 
部 壱 狗 


( ) 凍結 を 予防 する 機能 は あり ます か ? 


| ヒー ター 式 」 と | 流動 式 ] が あり ます 。 (凍結 に よる 便器 の 破損 を 予防 する 機能 で す 。) 
| ヒー ター 式 」 は 、 便 器 の た め 水 を 裏側 か ら ヒ ー タ ー で 温め る 方 式 で 、 春 冷 地 仕様 の み 搭載 され て いま す 。 
| 流動 式 」 は 、 数 分 に 1 回 自動 で 水 また は 温水 を 流す 方 式 で 、 全 て の 仕様 に 捨 載 され て いま す 。 


















































※1 電気 料金 単価 :27 円 /KWh、 上 下水 道 料 金 単価 :265 円 /m* 24 


時 間 作 動 さ せ た 場 合 で 計算 


田 算 出 基 準 料金 (税込 ): 電 力 料 金目 安 単価 27 円 /kWh(2019 年 9 月 時 
点 )(( 社 ) 全 国家 庭 電 気 製 品 公正 取引 協議 会 
田 算 出 基 準 料金 (税込 ): 上 水道 下水 道 料 金目 安 単価 265 円 /m ヤ (東京 


都 ) (2019 年 9 月 時 点 ) 


@ ト イレ 宝 内 の 止 水 杜 か ら 便 和 器 内 部 の 、 凍 結 に よる 破損 を 予防 し ます 。 
@0C 以 下 で の 動作 を 保証 する も の で は あり ませ ん 。 使 用 温度 範囲 は 0 一 


40C で す 。 
@⑯ ヒ ー タ ー 式 は 水 抜き と 併用 し て くだ さい 。 
人 @ 閑 結 の 発生 条件 は 環境 に より 異な る 場合 が あり ます 。 


(、) New アラ ウー ノ V で 取り 付け 可能 な 便座 は ? 押 
A 次 の 機種 が 取り 付け 可能 で す 。 
(子供 用 便座 の 取り 付け に つい て は 、P.77 を ご 参照 くだ さい 。 ) 





凍結 に よる 電気 水道 料金 の 目安 (1 日 あたり ) ※1 
便器 の 破損 を 予防 する 
周囲 温度 の 目安 L150 New V S141 
ピ | タ ー 式 o ヽ 約 1 5 円 
(寒冷 地 仕様 の み ) "15C 以 上 (室温 0C で ヒー ター が 常時 ON の 場合 
流動 式 ョ OCG 上 約 58 円 約 76 円 | 約 134 円 


@ 「 流動 式 」 は シリ ー ズ に よっ て 仕様 が 異な り ます 。 


L150 
品番 CH150|_IK の み ※2 





S160、New V、S141 














10 分 ご と に 自動 で 
便器 に 水 を 流し ます 。 
S160… 約 2.5L/ 回 
New V… 約 2L/ 回 
S141… 約 3.5L/ 回 


※2 L150 シ リー ズ で 、 品 番 に 「K] が 入っ て いな い 機 種 に は 
[流動 式 ] は 搭載 し て いま せん 。 
| K」] あ り 機 種 :2020 年 12 月 2 日 受注 開始 品 
「K」 な し 機種 :2021 年 4 月 末 受 注 終了 予定 品 


動作 仕様 4 分 ご と に 目 動 で 
お し り 洗 浄 ノ ズル 部 か ら 
お 湯 を 出し ます 。 
( 約 0.1L/ 回 ) 

















DL-AC 系 、DL-ARM 系 、DL-AWK 系 、DL-EG 系 、DL-EGX 系 、DL-EJX 系 、DL-EK 系 、DL-EM 系 、DL-EMX 系 、DL-EN 和 糸 、DL-ENX 系 、 


り 人 信 荘 【 呈 尺 ※ 
取り 付け 部 品 必 要 ※ DL-RG 系 、DL-RJ 系 、DL-RL 系 、DL-RN 和 糸 、DL-RP 系 、DL-SAW 系 、DL-WH 系 、DL-WM 系 、DL-WP 系 、DL-WL 系 





DL-AWM 系 、DL-EAX 系 、DL-ED 系 、DL-EDX 系 、DL-EF 系 、DL-EFX 系 、 


0 ク 製 DL-GM 系 、DL-GV 系 、DL-GW 系 、DL-GWN 系 、DL-GZ 系 、 
活 休 : 7 学 P ロ 本 ンド ヽ 基 ンド ヽ 志 ンド ヽ ー ンド ヽ 
温水 洗浄 便座 取り 付け 部 品 不要 |PLMA 系 、DL-MD 系 、DL-MF 系 、DL-PPTK 系 


取り 付け 部 品 必要 | な し 


DL-RE 系 、DL-RF 系 、DL-SA 系 、DL-SAM 系 、DL-SGX 系 、DL-SJX 系 、DL-SW 系 、DL-SX 系 、DL-SZ 系 、 
DL-UB 系 、DL-UD 糸 、DL-UE 系 、DL-UF 糸 、 
DL-WA 系 、DL-WB 系 、DL-WD 系 、DL-WE 系 、DL-WEN 系 、DL-WF 系 





旧 パ ナ ソ ニッ ク 電 工 製 
温水 洗浄 便座 





※ 取 り 付 け 部 品 は 下記 の も の を 使用 し て くだ さい 。 
部 品名 : New アラ ウー ノ V 用 パッ キン セッ ト 
部 品 品番 : DL502S-S6CSO 希望 小売 価格 : 440 円 ( 税 抜 400 円 ) 
人 @V 専 用 トワ レ 以 外 の 便座 を 取り 付け る 時 は 、 便 座 に 同 梱 され て いる 取付 ボル ト を 使用 し て くだ さい 。 
人 @ 上 記 の 便座 を 取り 付け る 時 は 、 便 座 の 説明 書 を 参照 し て くだ さい 。 
人 @ 便 座 の 先端 が 便器 の 先端 か の ら 10mm 前 に 出る 位置 が 標準 取り 付け 位置 で す 。 便 座 が 標準 取 
り 付け 位置 より 後ろ に 取り 付い て いる 場合 、 便 ふた 開 時 に 手洗 い に あ た る 場合 が あり ます 。 


52 ク 回 還 026 に Ne 
( ) 「 ク ロー ズ 洗 浄 モー ド 」 と は ? る る 


目 動 で 使 ふた が 閉じ た 後に 、 便 避 洗 浄 す る こと が で きる 設定 で す 。 
設定 中 は 洗浄 ボタ ン を 押す と 便座 、 便 ふた が 目 動 で 閉じ た 後に 便 妖 


洗浄 を し ます 。 
立っ て 用 を 足し て いる と き 、 便 器 の お 手入れ を し て いる と き な ど は ご 注 
意 く だ さい 。 


彰 座 中 は 、 便 ふた は 開い た 状態 で 便器 洗浄 を し ます 。 


出荷 時 の 設定 は | 切 ] で す 。 


() 「 ク ロー ズ 洗 浄 モー ド 」 が 使用 で きる 商品 は ? 仙 意 
AA L150 シ リー の クロ ー ズ 洗浄 モー ド 搭載 機種 (品番 CH150LJK) と 
S160 シ リー の タイ プ 1 で ご 使用 いた だ け ま す 。 


※L150 シ リー ズ で 、 品 番 に 「K] が 入っ て いな い 機 種 に は 「 ク ロー ズ 洗 
浄 モ ー ド 」 は 搭載 し て いま せん 。 
|K」 あ り 機 種 :2020 年 12 月 2 日 受注 開始 品 
| K」 な し 機種 :2021 年 4 月 末 受 注 終了 予定 品 


CH67 系 、CH69 系 、CH7 1 系 、CH74 系 、CH75 系 、CH76 系 、CH79 系 、CH80 系 、CH81 系 、CH82 系 、 
取り 付け 部 品 不要 |CH83 系 、CH88 系 、CH91 系 、CH92 系 、CH93 系 、CH94 系 、CH631 系 、 
CH6500、CH7000、CH7715、CH7720、CH8500 


信 取 付 ボ ルト の 長 さ が 10cm 以 上 ある 場合 は 、10cm 以 下 に 切断 し て くだ さい (便器 ター ント ラッ プ と 干渉 
する お それ が あり ます )。 

借 品 番 に よっ て は 、 便 ふた を 開い た 際 に ふた が 手洗 い ボ ー ル に 大 きく 被る も の が あり ます 。 

人 品番 に よっ て は 便 ふ た 、 便 座 開 時 (電動 開閉 手動 開閉) に 手洗 い ボ ー ル に 接触 する こと が あり ま 
す の で 、 そ の 時 は 温水 洗浄 便座 付属 の 緩衝 材 や ホー ムセン ター で 販売 され て いる 終 衝 材 を 手洗 い 
ボー ル に 貼り 付け て くだ さい 。 

@ オ ー ト 便器 洗浄 、 リ モコ ン 便 器 洗浄 機能 の つい て いる 便座 は 、 そ の 機能 が 使え な く な り ま す 。 


() [クロ ー ズ 洗浄 モー ド ] は どう や っ て 設定 で きる の ? 憲章 
@L150 シ リー ズ の クロ ー ズ 洗浄 モー ド 搭 載 機種 (品番 CH150[]K) 
本 体 ボ タン の | 自動 便器 洗浄 」 ボ タン を 5 秒間 長押 し する と | ピピ ッ 」 
と 音 が し て クロ ー ズ 洗浄 モー ド が 設定 いた だ け ま す 。 


で SS160 シ リー で の タイ プ 1 
本 体 ボ タン の | 自動 便 ふ た 開 」 ボタ ン を 5 秒間 長押 し する と | ピピッ] 
と 音 が し て クロ ー ズ 洗浄 モー ド が 設定 いた だ け ま す 。 


また 、 ア プリ 対応 機種 に お いて は アプ リ か ら も 設定 いた だ け ま す 。 
(2021 年 2 月 下旬 対応 予定 ) 


※ 商 品 に よっ て 設定 方 法 が 異な り ま す の で ご 注意 くだ さい 。 
詳細 は 各 商品 の 取扱 説明 書 を ご 確認 くだ さい 。 
(、)「 ク ロー ズ 洗 浄 モー ド ] で 便 ふ た が 閉まる タイ ぁ 
ミン グ が 合わ な い 。 変 更 で きる ? 
便器 側 で 、 目 動 便器 洗浄 の 時 間 設 定 を 変更 する こと で 合わ せる こと 
が 可能 で す 。 
初期 設定 は 10 秒 で 、5 秒 、15 秒 に 変更 で きま す 。 
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() 「 ナ ノイ ーX」 と は ? る 
|「 ナノ イーX」 は 「 ナ ノイ ー」 の 10 倍 の OH ラジ カル 


含む 次 世代 健康 イオ ン で す 。 回避 回 
水 か ら 生ま れ た 次 世代 健康 イオ ン | 


[ナノ イーX」 に つい て 詳し く は こち ら 


8.| オゾン ウォ ー タ ー」 に つい て 


(.) 「 オ ゾン ウォ ー タ ー」 と は ? 
「 オ ゾン ウォ ー タ ー」 は 水 を 電気 分 解 し て つく られ る 、 殺 菌 作用 を 信 
水 で す 。 オ ゾン 自身 は 殺菌 剤 で あり 、| オゾン ウォ ー タ ー」 を 散布 する こ 
と で 便 避 内 の 菌 を 除 菌 し ます 。 
オゾン は 薬品 や 洗剤 を 使わ ず 、 水 か ら 作 られ ます 。 時間 が た つま と 、 も 
と の 水 に 戻る の で 、 食 品 工場 で の 衛生 対策 や 農薬 分 解除 去 に 使わ 
れる な ど 、 環 境 に や さ し い の が 特長 で す 。 

※2 分 未満 


は 勲 


2420 の ニン 4 の 2 ラリ (DI 

() アラ ウー ノア プリ が 使え る アラ ウー ノシ リー ズ は ? 介 富 

人 AA L150 シ リー ズ ( ア プリ 対応 あり ) 、S160 シ リー ズ タイ プ 1 で ご 使用 い 
た だ け ま す 。 
アプ ブリ 対応 な し か ら ア 
で きま すか ? 

/ 変更 は で きま せん 。 


ブリ 対応 あり の 変更 は 。 


思 


10. そ の 他 
() リモ コン が 反応 し な い が 故 障 か ? 人 旬 る 
合 (L150 シ リー ズ ( ア プリ 対応 な し )・S160 


A 1 赤外線 式 の リモ コン の 場 
シリ ー ズ ・New V・S141)、 黒 色 や 濃い 色 の 壁紙 や 天井 の 場合 、 リ 
モコ ン の 信号 が 吸収 され て し まい 反応 し ませ ん 。 ま た 、 リ モコ ン 取 り 付 
け 箇 所 の 反対 側 の 壁 が な か っ た り 、 遠 い 場合 も 壁面 反射 が 利 か ず 、 
リモ コン が 反応 し な いこ と が あり ます 。 リ モコ ン の すぐ 上 に 棚 を 設け る 
こと も 同様 に 動作 不良 の 原因 と な り ま す 。 採 用 前 に 必ず 現場 を ご 確 
認 く だ さい 。 
電波 式 の リモ コン の 場合 (L150 シ リー ズ ( ア プリ 対応 あり ) ) 、 リ モコ ン 
と 本 体 は Bluetooth" で 接続 され て いま す が 、 環 境 条 件 に よっ て 接続 
が 外れ る こと が あり ます 。 リ モコ ン の いずれ か の ボタ ン を 押す と 再 接続 
で きま す 。 


( ) 瞬間 給湯 式 は お し り 洗浄 が 弱い の で は ? 者 
お し り 洗 浄 の 強 さ の 感じ 方 は 体格 や 好み に よっ て 異な り ま す 。 有 瞬間 
給湯 式 は 貯湯 式 に 比べ 湯量 が 少な く 弱 く 感じ る 場合 が あり ます が 、 
L150 シ リー ズ で は 洗浄 強 さ に 加え て 洗浄 の 太 さ も 調節 可能 に な り ま 
居 。 
購入 前 に は 当社 ショ ウル ー ム な ど で 商 品 を ご 使用 され て 確認 され る こ 
と を お すす めし ます 。 


M 


() 「 ナ ノイ ーX」 は いつ 出る の ? ( 
トイ レ か ら 出 る と 約 4 分 以降 に | ナノ イーX」 吹 出口 か ら 送 風 と 共に 約 
60 分 間 運 転 し ます 。 運 転 中 に トイ レ に 人 が 入る と 一 旦 停 止 し ます 。 
(L150 シ リー ズ タイ プ 0/ 最 大 作動 時 間 : 約 4 時 間 / 日 ) 


(.) 「 オ ゾン ウォ ー タ ー」 は 何 か お 手入れ が 必要 ? 
オゾン ウォ ー タ ー ノ ズル は に 定期 的 に 確認 し て 、 汚 れ や カル キ 成 分 を 除 
去 し て くだ さい 。 汚れ が 付 席 す る と オゾン 水 が 便 座 や 便 ふ た を 濡らす 
こと が あり ます 。 
| オゾン ウォ ー タ ー」 を 発生 させ る 部 品 は 使用 ・ 環 境 条件 (水質 や 温 
浅 度 な ど ) に よっ て 交換 が 必要 と な る 場合 が あり ます 。 確 認 方 法 な ど 
は 取扱 説明 書 を ご 確認 くだ さい 。 


アラ ウー ノア プリ を 使う の に 必要 な こと は ? 但 意 
以下 の こと を ご 確認 くだ さい 。 
① ご 自宅 に IEEE802.11b、IEEE802.1 1g、IEEE802.1 1n 
(2.4GHz 帯 ) の 無線 LAN ル ー タ ー が ある こと 。 
〈② ア ラウ ー ノ アプ リ の 対応 OS で ある こと 
対応 OS:Android'W OS 5.1.0 以 降 の スマ ー ト フォ ン 、iOS 10.0 以 
降 (2021 年 1 月 現在 、 機 種 に よっ て は 動作 し な い 場 合 が あり ます ) 。 
P.81 の ご 注意 事項 も ご 確認 くだ さい 。 


と の 


トーイ 


() た め 水面 部 が 汚れ る こと は な い の ? に 
A 水温 ・ 水 質 な ど に よっ て は た め 水 面 の 輪 じみ 汚れ (ピン ク 色 な ど 色 の 
つい た 汚れ ) が 発生 する 場合 が あり ます 。 
これ は 特に 夏場 に お いて 繁殖 する バク テリ ア で 、 陶 器 の 場合 も 同様 
に 発生 し ます 。 こ の バク テリ ア は 、 空 気 中 に 存在 する 一 般 的 な 細菌 
で 、 人 体 に は 毒性 は な いと 言わ れ て いま す 。 
また 、 便 器 水 位 ボ タン な ど を 利用 すれ ば お 掃除 が 可能 で す の で 、 お 
早め に お 掃除 を お 願い し ます 。 
L150 シ リー ズ 搭 載 の 「 オゾン ウォ ー タ ー」 は 、 便 器 内 の 菌 や バク テリ 
ア を 抑制 する 効果 が あり ます (タイ プ 0・1 の み )。 
| オゾン ウォ ー タ ー」 は 、 清 掃 を 不要 に し た り 汚 れ を 除去 する も の で は 
あり ませ ん 。 


掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 
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ご 購入 前 に 


還 池 朋 的 な ご 注 大 
@% 凍結 の お それ が ある 地域 や 商品 を 及 直 する 室内 が 0C 以 下 に な る 可 
能 性 が ある 場合 は 寒冷 地 仕様 を ご 使用 くだ さい 。 
寒冷 地 仕様 の 凍結 予防 効果 の ある 室温 は 一 15C 以 

@ 非 水洗 地区 で の ご 使用 は で きま せん 。 た だ し 、 光 化 槽 へ の ご 使用 は 


可能 で す 。 

@ 兆 化 槽 を 使用 する 場合 、 水 量 ・ 水 質 の 規定 が あり ます 。 建築 用 途 や 
処理 対象 な ど 個 別に 検討 する 必要 が あり ます の で 、 浄化 槽 メー カー ま 
た は 販売 業者 に ご 確認 し て いた だ き 、 そ の 指示 に 従っ て くだ さい 。 

@ 着座 時 の 耐荷 重 ( 静 和 荷重 ) は 980N{1 00kgfi で す 。 

@ 1150 シ リー ズ ・S160 シ リー ズ ・S141 は 温水 洗浄 便座 一 体型 便器 で す 。 
2 、 便 右 部 分 と 分 離し て の ご 使用 は で き 


② 市 販 の 温水 洗浄 便座 と 組み 合わ せる こと は で きま せん 。 

@ 温水 洗浄 便座 や 便器 の 各 接 合 部 で 、 部 材 の 擦れ に 伴う キシン ミ 音 が 
発生 する 場合 が あり ます 。 _ 

@ 二 明 邊 、 成 形 に 伴う 、 接 合 段 差 ・ 接 合 跡 ・ 外 観 上 均一 で な い 部 分 が 

@ 商品 か ら 発 する に お い に 関 し て は 、 お 客 様 に よっ て 感じ 方 が 異な り ま す 。 
電子 部 品 、 制 御 基板 な どか ら 僅 か な 臭気 を 感じ る こと が あり ます が 異 
常 で は あり ませ ん 。 

@ New V は 、| 便 ふた ・ 便 座 ソ フト 閉止 機 の 付い て いな い 便座 は 便 
器 が 割れ る 可能 性 が ある た め 取り 付け で きま 

@ New V 手 洗い 付き に 便座 外 の 人 を 計 する 場 人 一 部 の 
機種 で は 、 便 ふた が 開い た 状態 で は 手 が 洗い ! こく く な る 可能 性 が あり 


下す 。 

e 化学 療法 を 受け て いる 方 、 免 疫 不 全 症 の 方 な ど 、 極 度 に 免疫 力 が 低 
下 し て 医師 の 冶 療 を 受け て いる 方 は 、 ご 使用 に 隊 し 医師 に ご 相談 くだ 
さい 。 身体 へ の 著しい 障がい を まね く お そ れ が あり ます 。 

@ 直射 日 光 や 殺菌 灯 投 光 機 や ダウ ン ラ イト の 光 が あ た る 場所 で の ご 使 
用 は 避け て くだ さい 。 褐色 や そり 、 暖 房 便 座 の 温度 ムラ が 生じ た り 、 栓 
益 の 誤 作 動 の 原因 に な り ま す 。 、 

@ 使用 用 途 や 場所 な ど が 限定 され て いま す 。 ま た 、 専 門 施工 を 必要 と す 
る も の 、 定 期 点 検 を 必要 と する も の が あり ます 。 ご 購入 に あたっ て は 、 
販売 店 また は 専門 施工 店 に ご 相談 くだ さい 。 店 舗 や 業務 用 の 用 途 で 
の ご 使用 は 保証 対象 外 と な り ます の で と 注意 く だ さい 。 

@ ン リ コー ン 配 合 の ヘア ケア 製 品 な ど を 多く ご 使用 に な る 周囲 環境 な ど 
le 画 洗浄 不良 (便器 洗浄 し な い ) な ど が 起こ りう る 可能 性 が あり ます 。 

@ 洗浄 の 際 に 、 便 問 き お よび 排水 管内 に 水 の 流 れる 音 や 水 と 空気 が 混 
さる 音 が 発生 する こ と が あり 、 洗浄 後 ( こ は 封 水 を 確保 する た め 排水 
管内 で 水 浦 が 浴 ち る 音 が 発生 する 場合 が あり ます が 、 異常 で は あり ま 
呈 / も be まだ 水流 や 水圧 な ど ( こよ り 便 笑 に 細か な 振動 が 発生 し ます 。 補 
室 、 音 や 振動 が 気 に な る 部 屋 に 近い 場所 、 階 上 に 設置 する 場合 は 、 
事前 に 防音 、 防 振 の 措 昌 N 
@ 浴室 な ど 温 気 の 多 い 場 所 に は 設置 で きま せん 。 


較 ノ ズル 洗浄 に つい て 

@ 洗浄 感 は お 客 様 に より 感じ 方 が 異な り ます 。 購 入 前 に は 当社 ショ ウ 
ルー ム な ど で 商 品 を ご 使用 され て ご 確認 され る こと を お すす めし ます 。 

@ L150 シ リー ズ の お し り 洗 浄 ・ ビ デ 洗 浄 は 、 瞬 間 給 湯 方 式 を 採用 し て お 
り 、 貯 湯 式 商品 と 比較 する と 、 洗 浄水 量 が 少な く な り ま す 。 ま た 使用 
中 は 温水 温度 の 変化 が あり ます 。 

@ 冬場 な ど 給水 温度 が 低い 場合 、 お し り 、 で (温水 ) が 出る 
まで 時 間 を 要する 場合 が あり ます (L150 シ リー 

@ 虹 湯 式 の 場合 、 お し り 洗 浄 ・ ビデ 洗浄 の 独 さ が 「 中 の と き 、 約 50> 
60 秒 使用 する と 洗浄 温度 が 低下 し ます 。 (S160 シ リー ズ ・New V 専 
用 トワ レ ・S141) 

@ S160 シ リー ズ ・New V 専 用 トワ レ SN シ リー ズ ・S141 は お し り 洗 浄 、 ビ 
デ 洗 浄 の 位置 は 変更 する こと は で きま せん (L150 シ リー ズ ・New V 専 用 
トワ レ S シ リー ズ は 前 後に 5 段階 調整 )。 


田 便 ふた ・ 便 座 に つい て 


@ 便座 の 座り 心地 は 、 お 客 様 に より 感じ 方 が 異な り ま す 。 購 入 前 に 
同和 ム な ど で 商 品 を ご 使用 され て ご 確認 れる と と を も すす 


@ 着座 時 の 便座 まで の 高 さ は P.73 を ご 確認 くだ さい 。 

@⑥ 1150 シ リー は 、 あ っ た か 速 暖 便座 仕様 で す が 、 冬 場 な ど 外 気温 度 
が 低い 場合 、 便座 が 暖まる の に 時 間 を 要する 場合 が あり ます (室温 
が 24C 以 下 の 場 合 、 便 座 表面 温度 が 24C と な る よう に 保温 し ます ) 。 

便座 側面 と 便座 表面 は 場所 に より 温度 差 が あり ます 。 

便 ふ た カバ ー、 便 座 カ バー を 取り 付け な いで くだ さい (L150 シ リー ズ 専 

用 の 色 つ き 便 ふた (別売 ) は 使用 で きま す ) 。 

@ 便 ふ た ・ 便 座 の 開閉 は 、 室温 条件 や 使用 頻度 な ど に より 開閉 スピ ー 
8329 ズ タイ プ 2・New V 専 用 トワ 
レ S4、S5、SN4、SN5) 。 

@ 便 ふ た 、 便 座 の 開閉 に 電 動機 構 を 採用 し て いる 機種 で は 、 開閉 時 に 
は 動作 音 が 発生 し ます (L150 シ リー ズ ・S160 シ リー ズ タイ プ 1・New 
V 専 用 トワ レ S3) 。 


@ 1 還 IE 際 、 お よび 便座 が 便器 に 当 
た る 際 に 音 が 発生 する こと が あり ます 。 

e 便 ふ た 自動 開閉 は 、 リモ コン や で | 開 」 折 作 後 は 0 し 
せん (L150 シ リー ズ ・S160 シ リー ズ タイ プ 専用 トワ レ S3) 。 

の 上 0 6 こめ 便 ふ た を 自動 で 閉 動 作 し ます (L150 シ 

@ 幼 リ RS 合 な ど 、 便 ふた 開閉 セン サー が 検知 し に くい こと が 

⑲ 

@ 


便座 の 肖 数 秒間 照明 の 明る さ が 変 化す る こと が あり ます 。 
6 ふた カラ ー の 品 揃え 変更 な ど に より 生産 終了 し た 場合 、 便 ふた を 新 
に 手配 や 交換 の 際 は 、 ホ ワイ ト 色 また は その 時 点 で 販売 され て いる 
本 か ら お 異 び くだ さい 。 
@ トイ レル ー ム に セン サー 付き 照明 を 使用 し て いる 場合 、 セ ン サ ー 付 き 
回 点 衝 ・ 消灯 【 2 ふた が * 説 作動 し た り 、 便 ふた の 開閉 動作 


付き 上 明 の 占 条 保 侍 時 間 を 6 分 以上 に 設定 する 必 要 が あり ます 。 


画 便 器 に つい て 

@ 停電 時 の 排水 は 、 商 品 右側 に 内 蔵 し て いる ハン ドル 操作 で 手動 排 
SA : 便 和 問 内 へ の 給水 は バケ ツ な ど で 行 う 必要 が あ 
L150 シ リー ズ は 乾電池 (9V)( こよ る 給排水 動作 が 可能 な 設計 と な っ 
0 ます の で 、 断水 し て いな い 場 合 合 は 、 バ ケツ な ど で の 給水 は 不要 で 
す 。S160 シ リー ズ は 乾電池 (9V)( に よる 排水 動作 が 可能 な 設計 と な っ 
て いま す の ' で 、 韻 0 E220 和 0083 

NO ます 。 

@ 便 右 洗浄 後に 便器 の 封 水 を 確保 する た め に 、 少 量 の 水 が あ ふれ る 
オー バー フロ ー す る ) 仕組 み ( こ な っ て お り 、 そ の 際 に 排水 管内 で 水 
滴 が 落ち る 音 が 発生 する 場合 が あり ます (水圧 が 低い 場合 、 あ ふれ 
な いこ と も あり ます ) 。 

3) 便器 洗浄 時 に 少量 の 水 ハ ネ が 発生 する こと が あり ます 。 便 各 洗 浄 時 
の 水 と 水 が ぶ つか る な ど し て 発生 する 現象 で す 。 

@ 水質 、 室 温 、 水 道 圧 の 変動 に より 泡立ち や 泡 残り が 変わ る 場合 が あり 
ます (洗浄 性 能 に は 影響 し ませ ん ) (L150 シ リー ズ ・S160 シ リー ズ ) 。 

@ 洗剤 の 補 ? 充 後 の 洗 剤 補給 動作 ! こよ り 、 そ の 次 の 便器 洗浄 時 に は 泡 
の 量 が 増加 する 場 公 が あり ます (故障 で は あり ませ ん ) (L150 シ リー 
ス ・ S160 ン リー スズ ) 。 

@ 使 舌 m 内 部 の た め 水 が 減り 、 封 水 が 切れ て いな いか ご 確認 くだ さい 。 
水切 れ に 伴い 下水 より 腐食 性 ガス が 室内 に 浸入 し 、 製品 並び に 周 
辺 機器 等 に 損害 を 及ぼ す お それ が あり ます 。 

@ 長期 不在 時 は 止 水 栓 を 閉 栓 し 、 便 器 の た め 水 を 抜い た の ち 、 下 水 か 
ら の 腐食 性 ガス が 浸入 し な いよ う 対 策 が 必要 で す 。 取扱 説明 書 を ご 
参考 の うえ 、 便 器 内 の 排水 部 へ の 封 止 を 実施 くだ さい 。 

@ 車椅子 ご 利用 の 方 が 使用 する こと を 想定 し た 商品 強度 の 確認 寺 し て 
則 還 N E6E 定 の 施工 、 周 辺 手 すり と 合わ せ た 環 境 下 で ご 

ご さい 。 
上 記 以 外 の 環境 で 使用 され ます と 転倒 や 機器 の 故障 の お それ が あり 
ます 。 ま た 、 車 椅子 に よる 衝突 な どの 強い 衝撃 を 受け た 場合 、 傷 が つ 
いた り 、 破 損する お それ が あり ます 。 


國 リ モコ ン (電流 式 ) に つい て 


(L150 シリ ー ズ (アブ プリ 対 応 あ り )) 
@ 2 台 以 上 並べ て 設置 する 場合 で も 、 リ モコ ン と 便器 を ペア リン グ す る た 
め 、 赤 外線 式 リモ コン の よう に 天井 まで の 間仕切 りな ど は 不要 で す 。 


田 リ モコ ン (赤外線 式 ) に つい て 

(L150 シリ ー ズ (アプ リ 対 応 な し )、S160 シリ ー ズ 、 
New V、New V 専用 トワ レ ) 

@ 必ず リモ コン 操作 が 可能 な 位置 で ある こと を 確認 し た 後に 壁 に 固定 し 
て くだ さい 。 リモ コン の 位置 に よっ て は 、 天 井 や 壁 で 反射 し た リモ コン の 
信号 が 本 体 に 届か な いこ と が あり ます 。 壁 や 天井 の 色 が 黒 や 濃い 色 
の 場合 、 リ モコ ン の 信号 が 吸収 され て し まい 反応 し ませ ん 。 建築 側 で 
の こ 対 応 が 必要 と な り ま す 。 建 築 側 で の ご 対応 が 難し い 場合 は 、 電 
波 式 リ モコ ン の L150 シ リー ズ (アプ リ 対 応 あり ) を お すす めし ます 。 

e 2 台 以 上 、 並 べ て 設置 され る 場合 は 、 リ モコ ン 操 作 時 に 相互 干渉 の 
EPS 
天井 まで の 間仕切 り が で き な い 場合 は 、 リ モコ ン の 信号 を 変更 で きま 
す の で 、 ト イレ お 客 様 サ ポー トペ ー ジ (ht //sumai.panasonic.jp/ 
SUDDOrt/toilet/ ) を ご 確認 く 
New V・New V 専 用 トワ レ 生生 料 で の 対応 と な り ます の で お 買い 上 
げ の 販売 店 まで お 問合せ くだ さい 。 

@ ー 部 特殊 な 照明 器具 が リモ コン 信号 の 送信 こ 影 響 し て 、 リ モコ ン 操 
4 ご 購入 前 に これ に 該当 する 照明 の ご 使 
用 の 有無 を ご 確認 くだ 

@ 木 体 の リモ コン 受 光孝 に 較 射 日 が 当たる と 、 リモ コン 信号 が 受信 で 
2 。 受光 部 に 直射 日 光 が あ た ら な いよ うに 
2 こ で い 





ー ム レス トカ ラー の 品 拉 え 変更 な ど に より 生産 終了 し た 場合 、 ア ー 
ムレ スト を 新た に 手配 や 交換 の 際 は 、 ホ ワイ ト 色 また は その 時 点 で 販 
2 の 2 異 び くだ さい 。 

ー ム レス ト の 耐荷 重 は 片側 約 392N 140kgfi の す 

ー ム レス ト は 便器 設置 床 面 の 不 陸 や 、 製 品 290 計 2 
上 っ て た 右 で 多少 の 段差 が 生じ る ご と が あり ま 
車椅子 を ご 利用 の 方 や 介護 の 必要 な 方 用 の 商品 で は あり ませ ん 。 
横 方 向 の 強い 引っ 張り や 、 2 科 ら ク 
L150 シ リー ズ 用 ア ー ム レス ト (CH 150ML」]) は 新型 アラ ウー 
(CH130)( こ 取 り 付 け 可 邊 E で す 。 従 来 品 ア ラウ ー CH120、 
CH100) に は 取り 付け で きま せん 。 


田 New アラ ウー ノ V 専用 トワ レ に つい て 
@ New V 専 用 トワ レ は New V(CH3010) と 従来 品 の V(CH3000) の 
み 取 り 付 け 可 能 で す 。 
@ 酸性 ・ ア ルカ リ 性 の トイ レ 用 洗剤 を お 使い の 際 は 温水 洗浄 便座 の 機 
能 部 に か か ら な いよ う ご 注 意 く だ さい 。 温水 洗浄 ユニ ッ ト な ど を 傷め る 
原因 と な り ま す 。 


田 [ナノ イー X| に つい て (L150 タイ プ 0) 
o 有 邊 多 果 の 感じ 方 は 個人 差 、 体調 、 環 境 条 件 に よっ て 異な る こと が あ 


側 の 革 放 0 、 脱 臭 効果 が 低下 し た り 異 

人 @ 8 ニオ イ 成 分 (建材 臭 な と ) は 、 す べ て 除去 で きる わ 

@ 二 気 を 低減 する 機能 で す 。 ニ オイ が 完全 に な く な る 機能 
で は あり ませ ん 


田 [オゾン ウォ ー タ ー」 に つい て (L150 タイ プ 0・ タ イプ 1 ) 
人 @ の の 計量 |「「「 
れ を 除去 する も の で は あり ませ 
和 肝 拉 楽 件 (水質 や 温 混 度 な お こよ り 効 果 が 異な り ます 。 

@ | オゾン ウォ ー ター」 を 発生 する 部 品 は 使用 ・ 環 境 条 件 (水質 や 温 湿 
度 な ど ) に よっ て 交 に が あり ます ( 交 換 は 有料 で す 。 
お 買い 上 げ の 販売 店 へ ご 連絡 くだ さ し ーー 

@ オゾン 氷 散 布 後 は 所 気 を 感じ る 場合 が あり ます が 、 オ ゾン 水 か 5 発生 
され る 臭気 で あり 故障 で は あり ませ ん 。 


較 ア ラウ ー ノ アプ リ に つい て 
@ アラ ウー ノア プリ は L150 シ リー ズ ( ア プリ 対応 あり )・S160 シ リー ズ タ 
イプ 1 の み ご 利 用 いた だ け ま す 。 
の | アラ リー ノア ブリ | の リー ビス の ご 利用 に は 、 ス マー ト フ ォ ン と 専用 
の アプ リケーション 、Wi-Fi 環 境 が 必要 で す 。 
※Android'M OS バー ジョ ン 5.1.0 以 降 、iOS バ ー ジ ョ ン 10.0 以 降 の 
スマ ー ト フォ ン で ご 利用 で きま す (2021 年 1 月 現在 )。 た だ し 、 す べ て 
の スズ スマートフォン で 、 ア フ リ の 動作 に 保証 を 与え る も の で は あり ませ 
ん 。 ま た 、 | アラ ウー ノア プリ | は タブ レッ ト 端 末 や PC に は 対応 し て い 


ませ ん 。 

@ | アラ ウー ノア プリ | は 、Android ス マー ト フ ォ ン は Google Play、 
iPhone は App Store か ら ダ ウン ロー ド で きま す 。 - 

@ サー ビス の ご 利用 に は ログ イン ID が 必要 で す 。 |「 アラ ウー ノア プリ ]」 を 
ダウ ン ロ ー ド で き な い 機種 で は 、 ご 利用 いた だ け ま せ ルル 。 

人 ッ ク の 会 員 サ イト [CLUB Panasonic」 

@ | アラ ウー ノア プリ | は 無料 で す 。 ダ ウン ロー ド お よび サー ビス の ご 利 
用 に は 通信 費 が か か り ま す 。 ' 

@ 通信 環境 や 使用 状況 に よっ て は 、 ご 利用 で き な い 場合 が あり ます 。 

@ 常時 イン ター ネッ ト 接 続 が 可能 な 環境 が 必要 で す 。 

@ 無線 LAN ブ ロー ドバンド ルー ター (EEE802.1 1b、 IEEE802.1 1g、 
IEEE802.1 1n(2.4GHz 帯 ) の いずれ か に 対応 し た 無線 LAN ル ー 
ター) が 必要 で す 。 

@ モバ イル ルー ター に は 対応 し て いま せん 。 

@ 使用 場所 で は あら か じ め 動 作 確 認 を 行っ て くだ さい 。 設置 後 、 使 用 環 
境 ( 電 波 環 境 ) が 変わ る こと が あり ます の で 定期 的 ( ご 電波 到達 確認 を 
行っ て くだ さい 。 

@ セキ ュ リ ティ ー 対 策 の た め 、 必 すず 暗 AO 

ずれ も TKIP ま た は AES) の 設定 が で きる 無線 LAN ル ー タ ー を ご 使用 

だ さい 。 暗号 化 方 式 は 、 WPA2 (AES) を わす すめ し ます (WVEP で は 使 

用 で きま せん )。 設定 方 法 は ルー ター の 取扱 説明 書 を ご 覧 くだ さい 。 

"Wi-FiW は "Wi-Fi Alliance『 の 登録 商 球 で す 

Wi-Fi Protected 5 "WPATW、 *WPA2TW" は “Wi-Fi 

Alligance『 の 商標 で す 

Wi-Fi CERTIFIED'W" ロゴ は 、 Wi-Fi Alliance" の 認証 マー ク で す 。 

"Wi-Fi Protected Setup '" ロ ゴ は 、“Wi-Fi Alliance“" の 認証 マー ク 


O 





@ Android お よび Google Play は Google inc. の 商標 また は 登録 商標 


@ iPhone は 、 米 国 お よび 他 の 国々 で 登録 され た Apple inc. の 商標 で 
す 。iPhone の 商標 は 、 ア イ ホ ン 株 式 会 社 の ライ セン ス に 基づき 使用 
され て いま す 。 

@ ADD Store は Apple inc. の サー ビス マー ク で す 。 

@ スマ ー ト フォ ン を トイ レ に 落と さ な い よう に ご 注意 くだ さい 。 

@ | アラ ウー ノア ブリ 」 に は 最大 6 台 ま で 本 体 の 登録 が 可能 で す 。 

G 同一 の 無線 LAN ル ー タ ー で 使用 する アラ ウー ノ は 2 台 ま で と し て くだ さ 
い 。 使 用 する アラ ウー ノ が 増え る と 通信 が 途切れ た り 、 速 度 が 遅く な っ 
た りす る こと が あり ます 。 

@ み ま も り モ ニタ は 安否 を お 知ら せ すす る も の で は あり ませ ん 。 ま た 異常 や 
緊急 時 等 へ の 対応 サー ビス は 行っ て お り ま せん 。 

@ わた し 好み 登録 (L150 シ リー ズ (アプ リ 対応 あり ) の み )、 共 通 設 定 は 
宅内 で の み 設 定 変更 可能 で 

@ お 通じ 確認 モー ド は 、 ユ 利便 内 の た め 水 を 排出 する 場合 が あり ま 
す 。 そ の た め 節 水 効果 が 低減 する こと が あり ます 。 

@ 採 便 モー ド は 、 一 旦 便器 内 の た め 水 を 排出 し 、 通 常 より も 低い 水位 で 
人 

戻り 
便器 内 に 直接 便 が 付 音 する と 、 汚 れ が 取れ に くく な る 場合 が あり ます 
0 少量 の トイ レッ トペ ー パ ー を 敷い て か ら お 使い くだ さい 。 

@ お 通じ 記録 は 大 洗浄 を お こ な っ た と き 記 録 マ ー 人 の に 
で す (L150 シ リー ズ ( ア プリ 対応 あり ) の み ) 。 便 の 状態 に つい て は ご 
自身 で 登録 くだ さい 。 

@ お 手入れ モニ タ は 使用 回 数 か ら お 手入れ 時 期 を お 知ら せ す る 機能 で す 。 
使用 環境 に よっ て お 手入れ 時 期 は 異な り ま す の で 、 使 用 上 で 気 に な 
る 点 が あれ ば 取扱 説明 書 に し た が っ て お 手入れ くだ さい 。 

@ エネ ルギー モニ タ は 、 ア ラウ ー ノ の 使用 状況 デー タ に 基づき 、 使 用 電 
人 の 水量 目安 料 金 を 表示 し ます (L150 シ リー ズ ( ア プリ 対応 あ 


使用 上 の ご 注意 


画 全 股 的 な ご 注意 
@ 樹脂 成形 品 は 、 製 品 に 直射 日 光 や 強い ライ ト が 当たる な どの 使用 環 
NO 変色 する 場合 が あり ます 。 
@ 室温 が 30 人 二 2 0 語 MS 0 の MEIRS22 計 5 ズ ・ 
S160 シ リー ズ タイ プ 1・New V 専 用 トワ レ S3) 。 
の 室温 や 温度 な どの 条件 で 便器 や 便 ふ た 内 が 結 寺 有する 場合 が あり ま 
す 。 そ の 場合 、 ト イレ ルー ム の 換気 が 必要 と な り ま す 。 
@ 寒冷 地 仕様 で 凍結 防止 ヒー ター を 使用 する 場合 は 、| 切 タ イマ ー」 や 
ます 
な り 
@ 措 冷 地 地区 で の ご 使用 の 場 合 、 凍 結 に は 十分 ご 注意 くだ さい 。 
@ ER 施工 試運転 後 、 凍 結 に よる 破 捉 防止 の た め 、 必 
す 水 抜き 作業 を 行っ て くだ さい 
@ 便器 の 止 水 栓 開 度 に よっ て は 、 止 水 栓 内 の 残 水 が 凍結 し 、 再 通 水 に 
時 間 が か か る 場合 が あり ます 。 8 、 
償 EN ヒー ター 式 を ご 使用 の 場合 一 15C、 流 動 式 
を ご 使用 の 場合 一 10C で 
@ 室内 換気 を する 場合 は 、 吸気 を 確保 し て くだ さい 。 排水 管内 と 大 き な 
気圧 差 が 生じ る と 、 排 水 能 力 低 下 や 、 便 器 洗 浄 時 に 排水 管 か ら 異 
NII 
ハロ ゲン ヒー ター な どの 暖房 器具 は 便器 より 1m 以 上 離し て 使用 くだ さい 。 
手洗 器 で 手 を 洗う 際 ! こ は 、 周 囲 こ 水 が 飛 \ び 散ら な いよ う ( こ 注 意 し て くだ 


いい 。 
結 赴 が 発生 し た 場合 は 、 乾 いた 布 な ど で ふ き 取 っ て くだ さい 。 結 露 は 、 
床 に シミ が 発生 し た り 、 腐 っ た りす る 原因 に な る こと が あり ます 。 
小便 が 床 に こぼれ た 場合 は 、 ふ き 取 っ て くだ さい 。 床 に シミ が 発生 し た 
り 、 腐 っ た りす る 原因 に な る こと が あり ます 。 


画 便 / ふ た ・ 便 座 に つい て 
@ 便 ふ た カバ ー、 便 座 カ バー は 使用 で きま せん ( 便 ふ た 、 便 座 の 電動 開 
閉 機能 お よび 節電 効果 が 十分 発揮 で き な く な り ま す ) 。 
⑨⑮ 1 間隔 き に 、 低 温 や けど の お それ が あり ます 。 使 
『 ご 注意 Ne い 


田 New アラ ウー ノ V 手洗 い 付き に つい て 

@ 手洗 器 の ボー ル 内 に 造花 な どの 飾り 物 を 置か な いで くだ さい 。 手 洗 
准 か ら 水 が あ ふれ た り し て 、 家 財 に 損害 を 与え る お それ が あり ます 。 

@ 市 販 の トイ レ 用 芳香 洗浄 剤 (タン ク の 上 に 置く タイ プ ) は ご 使用 いた 
EMI 
得 ら 


印刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 
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較 便 器 に つい て 

@ 便器 を 使っ た あと は 必ず 水 を 流し て くだ さい 。 ト イレ 内 の ニオ イ や 、 便 問 
の 汚れ の 原因 と な り ま す 。 ま た 便 如 ( こ 尿 石 が 付 交 し 、 便 慢 の 洗浄 機能 
に 無 影響 を ケ え 、 水 が あ ふれ た り 、 悪 臭 が 発生 する お それ が あり ます 。 

@ クロ ー ズ 洗 浄 モ ー ド 設定 中 は 、 便 牧 洗浄 の 前 に 自動 で 使 ぶ ふた が 閉じ 
ます の で ご 注意 くだ さい 。(L150 シ リー ズ ・S160 シ リー ズ タイ プ 1) 

@ 洗面 所 や 浴室 な ど 他 の 水 廻 り 商品 と 同時 に 使用 され た 場合 、 水 流 
が 弱く な り 、 汚 物 残 り の 原因 と な る こと が あり ます 。 

人 の 大 便 、 小 便 時 の ご 使用 条件 に よっ て は 水 が 跳 ね る 場合 が あり ます 。 
水 の 跳 ね 返り が 気 に な る 場合 、 ト イレ ッ ト ペ ー パ ー を 水面 に 浮か べ て 、 
跳ね 返り を 緩和 する な どの ご 対応 を お 願い し ます 。 

@ 立 小便 を する 場合 、 小 便 が 跳ね て 、 便 器 外 に 飛び 出す こと が あり ま 
す 。 使 器 面 や 便 凌 内 の た め 水 に 小便 が 当たる こと に より 発生 し ます 。 
L150 シ リー ズ 、S160 シ リー ズ に は 、 小 便 ハ ネ を 軽減 する 機能 が 付い 
て お り ま す 。 泡 面 を 狙っ て いた だ く と ハネ の 抑制 効果 が 得 ら れ ま す 。 

@ 水質 ・ 水 温 な ど ( こよ っ て 、 便器 内 に 微生物 に よる 汚れ (ピン ク 色 な どの 


汚れ ) が 発生 する 場合 が あり ます 。 ま た 、 微生物 に よる 汚れ を 放 赴 する 
Ni こよ る 汚れ が 発生 する 場合 が あり ます 。 早め の お 掃除 を 
い 


@ 汚物 の 性 質 に よっ て は 、 便 問 洗浄 面 に 汚物 が 付着 する こと が あり 、 
は RUN こ 洗 い 流せ な い 場 合 が あり ます 。 便 徐 に 発生 し た 微生物 
カビ も 洗い 流す こと が で きま せん 。 汚れ 発生 時 に は 都度 の お 手 


ん れ が 必要 で す 。 ' 
合 が あり ます 。 そ の 場合 


水質 に よっ て は 、 水 アカ が 付着 し や すく な る 場 

は 、 お 手入れ の 頻度 を 増やし て くだ さい 。 

大 便 時 に 小便 用 洗浄 を し な いで くだ さい 。 水 量 が 少な く 便器 が 詰 

る こと が あり ます 。 

大 量 の トイ レッ トペ ー パ ー を 一 度 に 流さ な いで くだ さい 。 便 器 が 詰 

り 、 汚 水 が あ ふれ て 損害 を 与え る お それ が あり ます 。 

バリ ウム な どの よう に 水 に 不溶 で 比重 の 大 きい も の の 排出 に つき まし 
て も 岐 。 に 半 の 計 和 は 汗 し まれ あい 含 が あり ます 。 あら か じ め ト イレ ッ 

トペ ーー を 敷い て いた だ く と 若干 排 田 が よく な り ま す が 、 完 全 に 流 世 

な い 場 合 は 、 便 器 内 に 残っ た バリ ウム お よび 汚物 を トイ レブ ラ シ な ど で 

Pe め 水 と 混合 し た あと に 数 回 洗浄 し て くだ さい 。 

@ 便器 に タバ コ の 吸い が ら を 捨て た り 、 熱 湯 を 入れ た り し な いで くだ さい 。 

@ 便 箕 の 排水 路 が 詰まっ た 場合 に 、 そ の まま で 水 を 流さ な いで くだ さい 。 
便器 か ら 汚水 が あふ れ て 家財 を 汚す こと が あり ます 。 除去 で き な い 場 
合 は 、 販 売店 また は 専門 施工 店 に 修理 を 依頼 し て くだ さい 。 

@ 使 舌 に 熱い お 湯 を か けた り 、 衝 撃 を 与え た り し な いで くだ さい 、。 漏水 し 、 
家財 を 汚す 原因 に な る こと が あり ます 。 

@ 便 各 に ヒビ が 入っ た り 、 割 れ た り し た 場合 、 破 損 部 に は 素手 で 触ら な 

いで くだ さい 。 破損 韻 部 で けが を する お それ が あり ま 3 


田 ア ラウ ー ノ L150 シリ ー ズ (アプ リ 対 応 あり ) ・ 
S160 シリ ー ズ タイ プ 1 に つい て 
@ L150 シ リー ズ ( ア プリ 対応 あり )・S160 シ リー ズ タイ プ 1 の 使用 周波 
数 帯域 (2.4GHz) で は 、 電 子 レ ンジ な どの 産業 ・ 科 学 ・ 医 療 機器 の ほ 
か 、 工 場 の 製造 ライ ン な ど で 使 用 され る 移動 体 識別 用 の 構内 無線 局 
(免許 を 要する 無線 局 ) お よび 特定 省 電力 無線 局 ( 免 許 を 要 し な い 
還 還 2 こ ア マチ ュ ア 無線 局 ( 葛 許 を 要する 無線 局 ) が 運用 
い \ 
人 の 記 50 シ リー ズ ( ア プリ 対応 あり )・ 直下 4 タイ プ 1 を 使用 する 前 
、 近 く で 移動 体 識別 用 の 構内 無線 局 お よび 特定 省 電 力 無線 局 な 
5 が に アマ チュ ア 無 線 局 が 軍用 され て いな いこ と を 容認 し て くだ さい 。 
@ 万 一 、L150 シ リー ズ ( ア プリ 対応 あり )・S160 シ リー ズ タイ プ 1 か ら 移 
OBN こ 対 し て 有害 な 電波 十 渉 の 事例 が 発生 
し た 場合 に は 、 す みや か に 場所 を 変更 する か 、 ま た は 電波 の 使用 を 停 
止 し た うえ 、 下 記 連 絡 先 に ご 連絡 いた だ き 、 混 信 回 避 の た め の 処 置 な 
ど ( た と えば 、 パ ー テ ィ ー シ ョ ン の 設置 な ど ) に つい て ご 相談 くだ さい 。 


@ その 他 、L150 シ リー ィ ズ ( ア ブリ 対応 あり )・ S160 シ リー ズ タイ プ 1 か ら 
移動 人 識別 用 の 特定 省 電力 無線 局 あ る い は アマ チュ ア 無 線 局 に 対 


し て 有 家 な 電流 千沙 の 事例 が 発生 し た 場合 な ど 何 か お 困り の こと が 
起き た 時 は 、 次 の 連絡 先 へ お 問い 合わ せく だ さ し 

アラ ワー ニノ アカ アリ ネッ トワ ー ク 接続 な ど ! は 「 水 人 り 8 婦 備 アプ リ ・ ネ ッ ト 
ワー ク 機 能 ご 相談 窓口 (0120-878-104)」 に ご 相談 くだ さい 。 
L150 シ リー ズ ( ア プリ 対応 あり )・S160 シ リー ズ タイ プ 1 は 、 電 波 法 に 
基づく 工事 設計 認証 を 受け た 無線 設備 を 内 蔵 し て いま す の で 、 無 線 
局 の 免許 は 不要 で す 。 た だ し 、 以 下 の 行 為 を する こと は 、 電 波 法 で 禁 


止 さ れ て いま す 。 
*・ 内 蔵 無線 設備 を 分 解 / 改 造 する 。 








無線 LAN 機 能 

半 EOAGH6 
< DS/OF 4 全域 を 使用 し 、 移 動体 の 
| 目 。。 目 。 地域 を 回 避 可 能 で す 。 B 


電波 式 リモ コン 通信 機能 (L150 シ リー ズ ( ア プリ 対応 あり ) の み ) 


FHHDD 方 式 で す 。 。 
4「FH 1 10mt 動体 議 別 装置 の 
| 較 較 っ 「 地域 を 回 避 可 能 で す 。 H 





較 ゲ ー ム レス ト に つい て 

@ アー ムレ スト に 乗っ た り 、 ぶ ら 下 が っ た り し な いで くだ さい 。 アー ムレ スト 
が 破損 し た り 、 け が を する お それ が あり ます 。 

@ ア ニム レス ト に は 下方 向 の 荷重 以外 の 次 重 ( 横 方 向 の 引っ張 り 人 荷重 
な ど ) が 作用 し な いよ う ご 注 意 く だ さい 。 


シン gn の バ 


画 お 手入れ 方 法 に つい て 

@ 商品 の 機能 や 性 上 2 6 清掃 や 消 部 品 交 換 な ど 日 ころ か 
ら 敵 切な 維持 管理 を 行っ て く た 

便 だ 水面 の ら 人 内 部 に 高 洗 梁 器 具 な どの か た いも の を 挿入 し な いで くだ 


@ 水管 清 を する 場合 は 必ず 便器 を 外す こと を メン テ ナ ン ス ( 滑 
掃 ) 業 者 に お 伝え くだ さい 

@ トイ レブ ラ シ は ポリ プロ ピレン (PP) 製 を ご 使用 < くだ さい 。 研 磨 剤 入り 
ブラ ン 、 ナ イロ ン 製 ブラ ン は ご 使用 で きま せん ( 傷 の 原因 と な り ま す ) 。 


画 お 掃除 用 洗剤 に つい て 

@ 便器 の 清掃 に は 、 ト イレ 用 洗剤 (中 性 ) を ご 使用 くだ さい 。 下記 の 洗剤 
等 は ご 使用 で きま せん 。 洗剤 が 商品 に 付着 し た り 、 温 水洗 浄 便座 の 
機能 部 に か か る と 変色 や 故障 、 破 損する と けが の 原因 と な り ます 。 
(① 酸 ・ ア ルカ リ 性 の 洗剤 、 フ ッ 素 系 洗剤 、 重 曹 を 含む 洗剤 
② ア ルコ ー ル (エタ ノー ル 、 イ ソ プ ロ ピル アル コー ル な ど ) を 含む 洗剤 ・ 
消 臭 剤 ・ 滴下 する タイ プ の 消 臭 液 
0 ル を 含む 洗剤 ・ 相 村 系 の 香り を 有する : 洗剤 
④ 重 曹 ・ シ ン ナ ー・ ベ ンジ ン ・ ア ルコ ー ル ・ そ の 他 薬 品 な ど 

@ 使 共 ほや 便 。 ふた 、 便 座 の お 手入れ に は 、 ア ルコ ー ル を 含む お 掃除 シー ト 
は ご 使用 で きま せん (花王 製 ト イレ クイ ッ ク ル は 問題 な く ご 使用 いた だ 
ける こと を 確認 し て いま す ) 。 


画 泡 洗浄 用 (洗剤 タン ク 用 ) 洗剤 に つい て 
@ 市 販 の 台所 用 合成 洗剤 (中 性 ) を ご 使用 くだ さい 。 下記 の 洗剤 は ご 
使用 で きま せん 。 効果 が 得 ら れ な か っ た り 、 故 障 の 原因 と な り ま す 。 
(① ト イレ 用 洗剤 
の 委 性 ・ アル カリ 性 塩素 系 洗 剤 
労 め 
(④ ヤ シ の 実 剤 な どの 上 自然 材 料 洗剤 
⑤ 相 橘 系 の 香り を 有する 洗剤 
(⑥) ア ルコ ー ル を 含む 洗剤 
⑦ ジ ェ ル 状 洗剤 
@ 種類 の 異な る 洗剤 は 混ぜ な いで くだ さい 。 故障 の 原因 と な り ま す 。 
文 ライ オン 析 製 Magica 酵 素 士 フレ ッシュ グリ ー ン アッ プル の 香り プ フ 
レッ シュ ピン クベ リー の 香り は 問題 な く ご 使用 いた だ ける こと を 当社 に 
て 確認 し て お り ま す 。 (2021 年 1 月 現在 ) 





トイ レ 内 の 手 洗 いで 
キレ イ に な っ て お 部 屋 へ 。 


限ら れ た スペ ー ス で も 、 ゆ っ た り 手 が え る 様々 が デザ イン を ライ ン ア ッ プ 。 
イン テリ ア 性 や お を そうじ の し や する 、 収 納 力 で 選べ る 手 い で より お 好み の 空間 に 。 
トイ レ 以 外 の 場所 に 設置 する こと も で きま す 。 





 「 二 間 ミミ 
必要 な も の が 収納 で きる トイ レイ ン テ リ ア を 楽し む 使い や すい 設計 お そう し ラク ラク 
トイ レ 空 間 が すっ きり 片付く カウ ンタ ー に 小物 な ども 飾れ る コン パク ト さ と 洗い や すさ を 十 立 水 ア カ が 固着 し に くい 素材 


印刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ま す 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 6J 


サイ スズ や デザ イン で 選べ る トイ レ 手 洗い を ライ 


アラ ウー ノ 専 用 手 洗い ラウ フー 


新た な 給排水 工事 が 不要 の 省 施工 タイ プ 優れ た デザ イン 性 。 








キャ ビ ネ ッ ト タ イ プ 育 面 タ イプ の 243 5231022 ョ (2ー ン たら / 一 体型 カウ ンタ ー タ イプ 
147,400 円 - 119.900 円 - 84,700 円 一 46,400 円 一 SM202UII 


( 税 抜 134.000 円 ) ( 税 抜 109.000 円 ~) ( 税 抜 77.000 円 一) ( 税 抜 44.000 円 一 ) ( 税 抜 180.900 円 ) 

















お 0.75 坪 サイ ズ ーー ーー ー 一 ーー 一 ⑮ 
す 
de 
め KN 
空 。 0.5 坪 サイ ズ () 全 ⑤ 人 倫 
間 
ny 
TL 
べ 0.38 坪 サイ ズ 3 ⑥ の 〇 ら 6 を 
1200 
1650 
商品 幅 600 開 300 
(単位 :mm) 1720 前 出し タイ プ [MM オー ダー 
1250 一 1300 750mm1830mm 
(1mm 単 位 で 対応 ) 
※ 現 場 カッ ト は で きま せん 。 
| : 福 | 症 玉 本 3 福 畑 症 玉 析 還 3 種 畑 | 開 答 記 3 種類 ※ 
主 な 仕様 ' 
カウ ンタ ー: 肩 9 柄 ゲー ト 7 柄 カウ ンタ ー 1 柄 
スゴ ピカ 素材 
給 (】 人 ( ) 旨 り 
(有機 ガラ ス 系 ) 
スキ マレ ス 
排水 ⑤ ⑤ ( ) ( ) ⑤ 
主 
7 5 - 
機 連動 水 栓 ※ () () ( ) 倫 ーー 
朋 
手動 / 自 動 
の 替 8 ⑧ ) 
水 栓 
収納 @ @ ※ 小 物 収納 の 取り 付け が 5 @ 
可能 で す 。 


※ プ ラン に よっ て 、 対 応 内 容 が 異な る 場合 が あり ます 。 
※ 各 プラ ン ペ ー ジ の 床 に つい て 詳し く は 、 木 質 床 材 ・ 玄 関 竹 カタ ログ を ご 覧 くだ さい 。 


ン ア バッ フ 


収納 力 を 選べ る 





ベッ セル ボー ル タ イ プ 


186,120 円 - 
( 税 抜 169.200 円 ) 


1200 
1650 
1840 











【 切 オー ダー 
750mm…1839mm 
(1mm 単 位 で 対応 ) 
※ 現 場 カ ッ ト も 可能 。 


水 桂 3 種類 


時 目 5 本 


扉 6 柄 


安全 に 関す る こ 注 意 


省 ス ペー ス 設 計 で トイ レ 空 間 を 有効 に 使え る 


据置 き タ イプ 


79,200 円 - 
( 税 抜 72.000 円 ) 


埋め 込み タイ プ 


84,700 円 - 
( 税 抜 77.000 円 ) 


@ 、) 
ーー 
370 370 
水 栓 2 種類 水 栓 。 2 種類 
棚 ・ 扉 9 柄 扉 9 柄 
、) 、/ 
@ 人 6 
、) 1 
5 給 


※ 1 連動 水 栓 は 、 ア ラウ ー ノ L150 シ リー ズ 、S160 シ リー ズ の み の 対 応 で す 。 
※[U] オ ー ダ ー は お 取り 扱い し て お り ま せん 。 


薄型 で 
収納 た っ ぷり 


ーー ェ ュ ンー デー ラン 
ンー 





ラウ ンド タイ プ 
48,400 円 - 
( 税 抜 44.000 円 て ) 


2202 ド 2454 


48,400 円 ~ 
( 税 抜 44.000 円 ~) 


159.940 円 - 
( 税 抜 145.400 円 一 ) 











ーー ーー @ 
(7 ⑤ ーー 
(7 ⑤ ーー 
1200 
1650 
1800 
300 300 
] オ ー ダ ー 
600mm 一 1800mm 
(1mm 単 位 で 対応 ) 
※ 現 場 カ ッ ト も 可能 。 
水 栓 。 2 種類 水 栓 。 2 種類 、 水 栓 2 種類 
扉 。 1 柄 。 扉 。 1 柄 
⑤ し ) ーー 
(7 @ ーー 
@ 人 @ ⑤ 
ー 〇 
2 ルン トド タイ クン ョ 三 ド は 
収納 は あり ませ ん 。 





人 @ 設 定 条件 、 使 用 条件 を 確認 の 上 、 器 具 を ご 選定 くだ さい 。 


電気 工事 ・ 水 道 工事 は 各々 の 工事 資格 者 が 「 施 工 説明 書 ] を よく 読ん だ 上 、 実 施し て くだ さい 。 





掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 
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手洗 い タ イプ 別 ブ ラン 一 覧 





0.5 埋 て ー ラ サラヤ サヤ サヤ キヤ キヤ キヤ ヤヤ サヤ ササ サラ B サ サモ キ リサ bB?? キ 《#]† の いる 66(1 パパ 1 


AST31 一 P.88 
392,260 円 ( 税 抜 356,600 円 ) 
アラ ウー ノ S160 ン リー ズ 
ーP.40 








AST21 一 P.92 
275,220 円 ( 税 抜 250,200 円 ) 
New アラ ウー ノ V 

ーP.57 





AST28 一 P.92 
305,250 円 ( 税 抜 277.500 円 ) 
アラ ウー ノ S160 ン リー ズ 
ーP.40 





AST32 一 P.89 

652,300 円 ( 税 抜 593,.000 円 ) 
アラ ウー ノ L150 シ リー ズ 
ーP.12 





AST30 一 P.89 


467,.390 円 ( 税 抜 424,.900 円 ) 
アラ ウー ノ S160 シ リー ズ 
ーP.40 











AMIG3S BI96 
764,280 円 ( 税 抜 694.800 円 ) 
ァ ル ルー ニン SS0 シ リリ ーッ 、 

ーP.40 








AUC34 一 P.96 
633,380 円 ( 税 抜 575,800 円 ) 
44ー ン SU シリ ーッ 
ーP.40 


0 ME 


上 - 





AUT39 一 P.99 
397,100 円 ( 税 抜 361.000 円 ) 
アメ ラッ ー ン SIG0 シ リー ダバ 
ーP.40 


TTS17 一 P.102 
593,560 円 ( 税 抜 539.600 円 ) 
アラ ウー ノ L150 シ リー ズ 
ーP.12 





886,380 円 ( 税 抜 805,.800 円 ) 
アラ ウー ノ L150 シ リー ズ 
ーP.12 


kg NR 門 









正宏 
AUT40 一 P.99 
364,430 円 ( 税 抜 331.300 円 ) 
アラ ウー ノ S160 シ リー ズ 
ーP.40 





NSIMBE SEN0G8 
575,960 円 ( 税 抜 523,.600 円 ) 
アラ ウー ノ 1150 シ リー ズ 
ーP.12 





AUC32 一 P.97 
635,250 円 ( 税 抜 577.500 円 ) 
4 プリ ウー ニン 上 150 シン リョ ニス 
ーP.12 






AUT33 一 P.100 
648,560 円 ( 税 抜 589,.600 円 ) 
アラ ウー ノ L150 シ リー ズ 
ーP.12 


NSH9 PiI08 
609,.620 円 ( 税 抜 554,200 円 ) 
アラ ウー ノ 1150 ン リー ス 
ーP.12 





AST24 一 P.90 
618,090 円 ( 税 抜 561,.900 円 ) 
アラ ウー ノ L150 シ リー ズ 

ーP.12 









bal 


ASH06 一 P.90 ASH07 一 P.91 
376,750 円 ( 税 抜 342.500 円 ) 649,440 円 ( 税 抜 590,400 円 ) 
2 の k5 二 SAlI610 2 雪 く ルン / ワ ウーン IS0 有 と り 辻 る く 
っ P.40 ーP.12 








AST33 一 P.91 
669,680 円 ( 税 抜 608,800 円 ) 
アラ ウー ノ L150 シ リー ズ 
ーP.12 





0 導 450 






AUIGEGO 志 才 S5 
684,750 円 ( 税 抜 622.500 円 ) 
り 2 の 0 ジン 150 シ リョ スズ 
ーP.12 


0 5 





AUC37 一 P.95 
553,410 円 ( 税 抜 503,100 円 ) 
ァァァ ニノ SO0 ジ リー ズバ 
ーP.40 


AUC36 一 P.94 
825,660 円 ( 税 抜 750.600 円 ) 
アア ウー ノ L150 ン シン リーズ 
ーP.12 








AUC31 一 P.98 
726,660 円 ( 税 抜 660,.600 円 ) 
アラ ウー ノ 150 ン リー ズン 
ーP.12 





AUT34 一 P.100 
656,700 円 ( 税 抜 597.000 円 ) 
アラ ウー ノ L150 シ リー ズ 
ーP.12 


寝室 や 玄関 に 
手洗 い だ け を 
設置 で きま す 。 


AUC07 一 P.125 


399,410 円 
( 税 抜 363,.100 円 ) 


ラウ ー ノ カッ ウシ ター 
Pi129 





_ 較 


AUC15 一 P.98 ' 


464,750 円 ( 税 抜 422,.500 円 ) 
New アラ ウー ノ V 
ーP.57 











AUMIG23 95 
1.009,910 円 ( 税 抜 918,100 円 ) 
バウ ウー ン 150 ン リー スズ 
ーP.12 





 』 邊 
間 


AUT28 一 P.101 
243,320 円 ( 税 抜 221.200 円 ) 
New アラ ウー ノ V 

ーP.57 


AIN9S は POI 
558,800 円 ( 税 抜 508,.000 円 ) 
アラ ウー ノ L150 シ リー ズ 
ーP.12 


クレ ン 
一 覧 の 見 方 


2 アン NO で 議 凍 計 
合計 価格 一 一 一 
トイ レツ リー ズ ーー 一 


詳細 ペー ジ ーー 一 








AUT31 一 P.102 
243,320 円 ( 税 抜 221.200 円 ) 
New アラ ウー ノ V 

ーP.57 





AST32 一 P.89 
652,300 円 ( 税 抜 593,.000 円 ) 
アラ ウー ノ L150 シ リー ズ 
ーP.12 
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トイ レ 手 洗い ・ 収 納 
アラ ウー ノ 専 用 手 涯 い セッ ト プ ラ ン 例 


は 受注 生産 品 。 納 期 の 目安 / 当 社 受 注 後 、 物 流 セ ンタ ー 出 荷 ま で 約 6 日 (土日 祝日 は 除く ) (詳細 納期 は 当社 営業 所 に ご 確認 くだ さい ) 。 








ト 
イ 
レ 
二 
洗 


。 で 
ン 


茎 党 


眉 語 個 ヘー 


ご 
ン 








特長 
P.105 
PLAN No. (単位 :mm) 


まな 部 本 AGOT3 ] 05 生 坊 ンタ ー タ イフ 


P.110 
































の 組み 合わ せ 希 望 小売 価格 うつ 7 ノ , ノ 6U 貼 ( 科 皮 356.eoo) 


2 ⑩ ト イレ : アラ ウー ノ S160 シ リー ズ タイ プ 1 ( 床 排水 タイ プ ) プス ティ ッ ク リモ コン (ホワ イト ) 
プラ ン 例 ぷ XCH1601WSS 295.900 円 ( 税 抜 269.000 円 ) 
@ 手 洗い : カウ ンタ ー タ イプ 
部 材 一 覧 ・ 左 設置 ・ ペ ー パ ー ホ ル ダ ー・ 小 物 収 納 ・ 連 動 水 栓 
仕様 XCH1EMHL 96.360 円 ( 税 抜 87.600 円 ) 
300 
P.112 1150 一 1200 
較 オプ ショ ン 
床 : アー キス ペッ ク フ ロ アーS ワイ ドウ ッ ド A ラス ティ ッ ク パ イン 柄 



































375 以 上 
488 


750 一 1000 











998 











510 












































注 ) ミ ラー は 当社 製 で は あり ませ ん 。 


88 注 ) 木質 床 材 の 選定 に あたっ て は 、 耐 水面 アン モニ ア 性 等 に 十分 ご 配慮 を お 願い し ます 。 シ ミ 防 止 の た め 、 床 材 ジョ イン ト 部 に は シリ コン で シー リン グ 処 理 が 必要 で す 。 各 プラ ン ペ ー ジ の 床 に つい て 詳し く は 「 木 質 床 材 ・ 玄 関 竹 」 カ タロ グ を ご 覧 くだ さい 。 注 ) 施 工 写真 に は 便器 - 便 座 
の 電源 コー ド : ア ー ス 線 が 写っ て いま せん 。 取 り 付け 位置 に つき まし て は 設計 資料 編 で ご 確認 < だ さい 。 注 ) 窓 を 設け る 場合 リモ コン 受信 部 に 直接 日 光 が 当たら な いよ うに し て くだ さい 。 直 接 日 光 が 当 た る と 、 誤 作動 する お それ が あり ます 。 注 ) 設置 上 の ご 注意 を よく ご 覧 くだ さい 。 


キャ ビ ネ ッ ト タ イ プ 扉 ・ カ ウン ター 色 柄 






























































KKI KNI WI LW Tl VI UI 
チェ リー 柄 オー ク 柄 6 ホワ イト ビ ピュー ティ ソノ ト ソフ ト ホワ イト 
オー ク 柄 ホワ イト ウォ ー ル ナッ ト 柄 オー ク 柄 アッ シュ 柄 


タイ プ A( ベ リティ ス 木 目 柄 ) タイ プ A (全面 タイ プ B (木目 柄 ) 
裏面 は ホワ イト 色 (無地 ) 


は 2020 年 12 月 2 日 受注 開始 済 は 2021 年 2 月 22 日 受注 開始 済 










































































200 











1052 


750 一 1000 
7 な 用 

















1260 一 1 720 











PLAN No. 
AGT32 [nsrrrc2 ア 


1! の:@ 組 み 合 わせ 希望 小売 価格 OOD ノ ,3UU 申 ( 琉 sgs.ooo 四 ) 
トイ レ : アラ ウー ノ L150 シ リー ズ タイ プ 0( 床 排水 タイ プ ) 銅 プス ティ ッ ク リ モコ ン ( ブ ラック) 
純 XCH1500AGBK 451.000 円 ( 税 抜 410.000 円 ) 
@ 手 洗い : キャ ビ ネ ッ ト タ イ プ / オ ー ク 柄 
左 設置 連動 水 栓 
アク セ サ リ ー : 
ペー パー ホル ダー (プレ ミア ムシ リー ズ ) CHDA61B 

















XGH7EXKLNN 176,.220 円 ( 税 抜 160.200 円 ) 


25,080 円 ( 税 抜 22.800 円 ) 


較 オプ ショ ン 
床 : アー キス ペッ ク フ ロ ー リ ング S ラス ティ ッ ク A オー ク 柄 





注 ) ミ ラー は 当社 製 で は あり ませ ん 。 注 ) ペ ー パ ー ホ ル ダ ー の 取り 付け 位置 は 現場 で ご 確認 くだ さい 。 
注 ) キャビ ネッ ト に は 背 板 は あり ませ ん 。 
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PLAN No. 
AGT300 [creyz 


1! の:@ 和 組み合わ せ 項 望 小売 価格 40 / ,37U 貼 ( 科 玉 424.90o 円 ) 
トイ レ : アラ ウー ノ S160 シ リー ズ タイ プ 2 ( 床 排水 タイプ) プス ティ ッ ク リ モコ ン (ホワ イト ) 
赤 印 XCH1602WSS 253.000 円 ( 税 抜 230.000 円 ) 
@ 手 洗い : キャ ビ ネ ッ ト タ イ プ / ソ フト オー ク 柄 
左 設置 ・ ペ ー パ ー ホ ル ダ ー・ 小 物 収納 ・ 連 動 水 栓 
XGH7ETVLWM 167,090 円 ( 税 抜 151.900 円 ) 


⑥ アク セ サ リ ー : 埋め 込み 収納 ミラ ー 扉 GHA7FU13MR 47.300 円 ( 税 抜 43.000 円 ) 

















較 オプ ショ ン 
床 : アー キス ペッ ク フ ロ アーS 石 目 A ホワ イト ロー ザ 柄 





注 ) キャビネット に は 背 板 は あり ませ ん 。 


掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 97 
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P.110 














トイ レ 手 洗い ・ 収 納 


アラ ウー ノ 専 用 手 涯 い セッ ト プ ラ ン 例 


は 受注 生産 品 。 納 期 の 目安 / 当 社 受 注 後 、 物 流 セ ンタ ー 出 荷 まで 約 6 日 (土日 祝日 は 除く ) (詳細 納期 は 当社 営業 所 に ご 確認 くだ さい ) 。 
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PLAN No. 
AGT24 rrresztz セ 


の }@ 組 み 合わ 希望 小売 価格 O10.U90 牛 ( 城 5e1.9oo) 

















トイ レ : アラ ウー ノ L150 シ リー ズ タイ プ 0( 床 排水 タイ プ ) 銀 鶴 プ ステ ィ ッ クリ モコ ン (ホワイト) 
ぷ 全 XCH1500GNSK 451.000 円 ( 税 抜 410.000 円 ) 
@ 手 洗い : キャ ビ ネ ッ ト タ イ プ / ホ ワイ ト ア ッシュ 柄 
左 設置 ・ ペ ー パ ー ホ ル ダ ー・ 小 物 収納 ・ 連 動 水 栓 


XGH7ETULWM 167,090 円 ( 税 抜 151.900 円 ) 


圏 オ プシ ョ ン 
床 : 1.5mm リフ ォ ー ム フロ ー リ ング USUI-TA [ウス イー タ ] ウォ ッシュ ド オ ー ク 柄 





注 ) ミ ラー は 当社 製 で は あり ませ ん 。 注 ) キ ャ ビ ネ ッ ト に は 背 板 は あり ませ ん 。 

























































































(単位 :mm) 
600 
165 
800 500 以 上 
7 ョ 
| ー 
PLAN No. 
ASH 1 タイ amp 
の:@ 組 み 合 わせ 項 望 小売 価格 3 / O, / DU 貼 ( 地 天 42.5o 円 ) 
トイ レ : アラ ウー ノ S160 シ リー ズ タイ プ 2( 床 排水 タイ プ ) 
地 XCH1602WS 242.000 円 ( 税 抜 220.000 円 ) 
@ 手 洗い : 背面 タイ プ 据置 き 型 / ホ ワイ ト ア ッシュ 柄 
右 設置 ・ 連 動 水 栓 XGH8HGETUR 119.900 円 ( 税 抜 109.000 円 ) 
⑥ アク セ サ リ ー : 
樹脂 製 棚 付き 2 連 ペ ー パ ー ホ ル ダ ー XGHA780WS 11.330 円 ( 税 抜 10.300 円 ) 
タオ ルリ ング (スタン ダー ド シ リ ー ズ ) CHA22WS 3.520 円 ( 税 抜 3200 円 ) 


圏 オ プション 
床 : アー キス ペッ ク フ ロ アーS 石 目 A ホワ イト オニ ックス 柄 





注 ) ペー パー ホル ダー の 取り 付け 位置 は 現場 で ご 確認 くだ さい 。 注 ) キ ャ ビ ネ ッ ト に は 背 板 は あり ませ ん 。 


注 ) 木質 床 材 の 選定 に あたっ て は 、 耐 水 ・ 耐 アン モニ ア 性 等 に 十分 ご 配慮 を お 願い し ます 。 シ ミ 防 止 の た め 、 床 材 ジョ イン ト 部 に は シリ コン で シー リン グ 処 理 が 必要 で す 。 各 プラ ン ペ ー ジ の 床 に つい て 詳し く は 「 木質 床 材 ・ 玄 関 和 プ ] カ タロ グ を ご 覧 くだ さい 。 注 ) 施工 写真 に は 便 妖 * 便 座 
の 電源 コー ド : ア ー ス 線 が 写っ て いま せん 。 取 り 付け 位置 に つき まし て は 設計 資料 編 で ご 確認 くだ さい 。 注 ) 窓 を 設け る 場合 、 リ モコ ン 受 信 部 に 直接 日 光 が 当 た ら な いよ うに し て くだ さい 。 直 接 日 光 が 当たる と 、 誤 作動 する お それ が あり ます 。 注 ) 設 置 上 の ご 注意 を よく ご 覧 くだ さい 。 


キャ ビ ネ ッ ト タ イ プ 扉 ・ カ ウン ター 色 柄 育 面 タイ プ ゲ ー ト 部 べく カウ ンタ ー( 上 面 )・ エ ンド パネル (側面 )> 色 柄 

















































































IXP IXK LW ITTI TVI TUI IXP IXK XN KW LW TUI 
ウォ ー ル チェ リー 柄 オーク 柄 ビュ ー テ ィ 。 ソト ソフ ト ホワ イト チェ リー 柄 "オー ク 柄 ホ ビュ ー テ ィ 。 ホワ イト 
ナッ ト 柄 ホワ イト ウォ ー ル ナッ ト 柄 オー ク 柄 ” アッ シュ 柄 オ ホワ イト アッ シュ 柄 
タイ プ A (ベリ ティス 木目 柄 ) タイ プ A ( 氏 面 タイ プ B( 木 目 柄 ) タイ プ A (ベリ ティ ス 木 目 柄 ) タイ プ A (鏡面 ) タイ 7B( 林 靖 
裏面 は ホワ イト 色 (無地 ) 裏面 は ホワ イト 色 (無地 ) 


は 2020 年 12 月 2 日 受注 開始 済 は 2021 年 2 月 22 日 受注 開始 済 
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アラ ワー ノ 
手洗 い 
トイ レ 
カウ ンタ ー 
TS 
アク セ ヤ サ リ ー 
スト ー ル 
小便 問 
(単位 :mm) 3 温水 
= 洗浄 便座 
500 以 上 865-895 了 FUN レス ト 
テー ブル 0 
〇 〇 1650_ : 昌 耳 3 
層 記 o 如 |〉 ァ =| 設計 
( to| 0 「 | 6 8 同 ーー |。 QN 資料 編 
の | き | | や | 則 SIB| |8 
L) | で の ロ の 措 370 9 【 |P 且 Q 
に | ? トー QN M ら 
oO 2 ーー- Sp) 国 2 | 間 に 
| | | 還 還 ー 間 因 。。)。 昌 ee 
PLAN No. PLAN No. 
作ら H [) / 0.5 坪 背面 タイ プ フロ ー ト 型 作ら 3 3 0.5 坪 キャ ビ ネ ッ ト タイ プ 
O+ の.@ 組 み 合わ せ 希 望 小売 価格 〇 47,44U 牛 ( 科 六 590.400 四 1@」@ 組 み 合 わせ 希望 小売 価格 OO 7 ,O00U 牛 ( 科 城 60.) 
W ト イレ : アラ ウー ノ L150 シ リー ズ タイ プ f1 ( 壁 排水 タダ イプ) ホワ イト トイ レ : アラ ウー ノ L150 シ リー ズ タイ プ 0( 床 排水 タダ イプ) ホワ イト スティック リモ コン (ホワ イト ) 
WXCH1501PWSK 407,000 円 ( 税 抜 370.000 円 ) 負 他 XCH1500WSSK 434,500 円 ( 税 抜 395.000 円 ) 
アラ リー ノ [150 シ リー ズ 用 アー ムレ スト / パ ミディ アム 。 CH150MMD 60,500 円 ( 税 抜 55.000 円 ) @ 手 洗い : キャ ビ ネ ッ ト タ イ プ / ウ ォ ー ル ナッ ト 柄 
排水 ジョ イン ト L CHHP80L 4.400 円 ( 税 抜 4000 円 ) 左 設置 ・ ペ パー パー ホルダー・ 連 動 水 栓 "XGH7EXTLVN 187,.880 円 ( 税 抜 170.800 円 ) 
め @ 手 洗い : 背面 タイ プ フロ ー ト 型 / オ ー ク 柄 ⑯ アク セ サ リ ー : 埋め 込み 収納 ミラ ー 扉 GHA7FU13MR 47,300 円 ( 税 抜 43.000 円 ) 
右 設置 ・ 連 動 水 栓 XGH8YGEXKR 158,400 円 ( 税 抜 144.000 円 ) 
⑥ アク セ サ リ ー : 圏 オプ ショ ン 
ペー パー ホル ダー( モ ダン シリ ー ズ )  ⑳CHA51 10.890 円 ( 税 抜 9.900 円 ) 床 : アー キス ペッ ク フ ロ ー リ ング S ラス ティ ッ ク A ウォ ー ル ナッ ト 柄 
タオ ルリ ング (モダン シリ ー ズ ) ⑳CHA52 8.250 円 ( 税 抜 7.500 円 ) 
較 オプ ショ ン 
床 : アー キス ペッ ク フ ロ アーS 石 目 A ホワ イト オニ ックス 柄 
注 ) ペー パー ホル ダー の 取り 付け 位置 は 現場 で ご 確認 くだ さい 。 注 ) キャビネ ッ ト に は 背 板 は あり ませ ん 。 注 ) キャ ビ ネ ッ ト に は 背 板 は あり ませ ん 。 


掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 7 1 


トイ レ 手 洗い ・ 収 納 
アラ ウー ノ 専 用 手洗 い セッ ト プ ラ ン 例 


は 2021 年 2 月 22 日 受注 開始 済 





















































































































































ト 
イ 
レ 
手 
洗 
い \ 
収 
納 
ア 
フ プ 
6 
ノ 
再 
用 
手 
洗 
い 
と 
ア 
5 
? 
ノ 
カ 
ワ 
ンジ 
タ 
| 
MM 1150-1200 
300 900 
較 月 332 
四 8|| _ 8 
ペ CO o| 8 
gl 8 - ド 
さき 720 
LO 
ト - 
特長 
P.105・ 
12 
9 PLAN No. PLAN No. 
主 な 部 材 Me ノ SW Me アオ 5 
0.38 坪 カウ ンタ ー タ イプ 0.38 坪 コー ナー タイ ブ 
AO12 ノ 1 AST 
124 
1! の:@ 組 み 合 わせ 希望 小売 価格 の / D, ノ ノ U 牛 ( 玉 250.20o 円 ) O+ の.@ 組 み 合わ せ 希 望 小売 価格 ③UD, DU 牛 ( 科 六 277.50o 四 ) 
セッ ト トイ レ : New アラ ウー ノ V( 床 排水 タイ プ ) 填 V 専 用 トワ レ S5 トイ レ : アラ ウー ノ S160 シ リー ズ タイ プ 2( 床 排水 タイ プ ) 
プラ ン 例 XCH3015WS 187,000 円 ( 税 抜 170.000 円 ) あ XCH1602WS 242.000 円 ( 税 抜 220.000 円 ) 
ーー @ 手 洗い : カウ ンタ ー タ イプ ② 手 洗い : コー ナー タイ プ 
証明 左 設 置 ・ ペ ー パ ー ホ ル ダ ー・ 手 動 水 栓 XCH1SNHL 84.700 円 ( 税 抜 77.000 円 ) 連動 水 栓 XCH10EH 48.400 円 ( 税 抜 44000 円 ) 
P 112 。 アクセサリー : タオ ルリ ング (スタ ンダ ー ド シリ ー ス ズ ) ⑥ アク セ サ リ ー : 
129 CHA22WS 3.520 円 ( 税 抜 3200 円 ) 樹脂 製 棚 付 き 2 連 ペ ー パ ー ホ ル ダ ー  XGHA780WS 11.330 円 ( 税 抜 10.300 円 ) 
タオ ルリ ング (スタン ダー ド シ リ ー ズ ) CHA22WS 3.520 円 ( 税 抜 3.200 円 ) 


[U] オ ー ダ ー 田 オ プシ ョ ン 
P.130 床 : アー キス ペッ ク フ ロ アーS 石 目 A ホワ イト オニ ックス 柄 圏 オ プシ ョ ン 
床 : アー キス ペッ ク フ ロ アーS 和 石 目 A 下 期 石 柄 











162 注 ) New アラ ウー ノ V は 泡 洗浄 は つ い て いま せん 。 注 ) ペー パー ホル ダー の 取り 付け 位置 は 現場 で ご 確認 くだ さい 。 


注 / ア ラウ ー ノ カウ ンタ ー の セ 小 プラ ン 明 細 の 場合 カウ ンタ ー 品 番 未 尾 の L[ ま た は H は ボー ル の 位置 を 示し て いま す 。 水 栓 品番 に は アン グル 引水 栓 ( 壁 給水 ) が 含ま れ て いま す 。 ス トレ ー ト 止 水 栓 ( 床 給水 ) 仕 様 の 場合 は 、 品 番 未 尾 A を S に し て ご 注文 くだ さい 。 自 動 単 水 栓 の 場合 は 別途 コン セン ト が 必要 
92 で す 。 注 ) 木 質 床 材 の 選定 に あたっ て は 、 耐 水 ・ 耐 アン モニ ア 性 等 に 十分 ご 配慮 を お 願い し ます 。 シ ミ 防 止 の た め 、 床 材 ジョ イン ト 部 に は シリ コン で シー リン グ 処 理 が 必要 で す 。 各 プラ ン ペ ー ジ の 床 に つい て 詳し く は 「 木 質 床 材 . 玄 関 怪 カタログ を ご 覧 く < だ さい 。 注 ) 施 工 写真 に は 便器 便座 の 電源 コー ド * 
アー ス 線 が 写っ て いま せん 。 取 り 付け 位置 に つき まし て は 設計 資料 編 で ご 確認 くだ さい 。 注 ) 窓 を 設け る 場合 リモ コン 受信 部 に 直接 日 光 が 当たら な いよ うに し て くだ さい 。 直 接 日 光 が 当 た る と 、 誤 作動 する お それ が あり ます 。 注 ) 設 置 上 の ご 注意 を よく ご 覧 くだ さい (アラ ウー ノ カウ ンタ ー 一 P.124)。 


トイ レ 手 洗い ・ 収 納 


アラ ウー ノ カ ウン ター セッ ト プ ラ ン 例 


水 欄 ・ カ ウン ター 柄 ・ 扉 柄 ・ エ ンド パネ ル 柄 一 P.95 
納期 の 目安 / 当 社 受 注 後 、 物 流 セン ター 出荷 まで 約 6 日 。 集 合 住宅 等 で 特に 教 量 が 多い 場合 は 納期 に ご 注意 くだ さい (詳細 納期 は 当社 営業 所 に ご 確認 くだ さい ) 。 
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PLAN No. (単位 :mm) 
八 軸 し 3 り 0.75 坪 / 幅 1650mm ベッ セル ボー ル タ イ プ 


1 の 組み 合わ 希望 小売 価格 OO4, / DU 牛 ( 衝 皮 eez.soo 円 ) 


トイ レ : アラ ウー ノ L150 シ リー ズ タイ プ 0( 床 排水 タ 々 イプ) フレ ンチ オリ ー ブ プス ティ ッ ク リ モコ ン (ブラ ッ ク ) 
XCH1500FEBK 451.000 円 ( 税 抜 410.000 円 ) 
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@ 手 洗い : ベッ セル ボー ル タ イ プ / ウ ォ ー ル ナッ ト 柄 
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ベッ セル カウ ンタ ー1650(L) CHDA16CBHXTL 78,100 円 ( 税 抜 71.000 円 ) 
ベッ セル ボー ル CHDA7BB1H 50.600 円 ( 税 抜 46.000 円 ) ーー ー 
シン グル レバ ー 手 動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) ア ング ル CHDA9T16A 38.500 円 ( 税 抜 35.000 円 ) ーー 
金属 製 ボトル トラ ッ プ ( 壁 排水 ) CHDA910B 23.320 円 ( 税 抜 21.200 円 ) 
カウ ンタ ー 固 定 金具 CHDA2TL1 14,410 円 ( 税 抜 13.100 円 )x3 
圏 オ プシ ョ ン 


床 : ラピス タイ ルフ ロア ー モル タル グレ ー 


ステ ィ ッ クリ モコ ン (ブラ ッ ク ) 


ミラ ー は 当社 製 で は あり ませ ん 。 便器 手前 の 壁面 リモコン: ペー パー ホル ダー は 写真 に 写っ て お り ま せん 。 





掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ま す 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 7 


トイ レ 手 洗い ・ 収 納 


アラ ウー ノ カ ウン ター セッ ト プ ラ ン 例 


納期 の 目安 / 当 社 受 注 後 、 物 流 セ ンタ ー 出 荷 まで 約 6 日 。 集 合 住宅 等 で 特に 数 量 が 多い 場合 は 納期 に ご 注意 くだ さい (詳細 納期 は 当社 営業 所 に ご 確認 くだ さい ) 。 
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| 
特長 
P.123 
PLAN No. (単位 :mm) 
ss 。 AUO | 2 人 egomm 一 人 カウ ンタ ー タ イブ 
P.124 
1680 
1 の 組み 合わ 希望 小売 価格 9 ノ 0,60U 牛 ( 牧 皮 750.6oo 円 ) 
セッ ト ⑩ ト イレ : アラ ウー ノ L150 シ リー ズ タイ プ 0( 床 排水 タイ プ ) 銅 プス ティ ッ ク リモ コン (ブラック) 
フラ ン 例 XCH1500AGBK 451.000 円 ( 税 抜 410.000 円 ) 
め 手 洗い : 一 体型 カウ ンタ ー タ イプ / カ ウン ター : ホワ イト 扉 : チェ リー 柄 
部 材 一 覧 ・ ーー 体型 カウ ンタ ー1650(L) CHDA16CSHWL 110.000 円 ( 税 抜 100.000 円 ) 
仕様 シン グル レバ ー 手 動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) アン グル CHDA9T16A 38,500 円 ( 税 抜 35.000 円 ) 
P.129 フロ ー ト 用 フレ キ 給 水管 300 CHDA300FH 3.080 円 ( 税 抜 2.800 円 ) 
フロ ー ト 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト 750 CHDA7FHJXP 59,400 円 ( 税 抜 54.000 円 ) 
【J オ ー タ ダー フロ ー ト ペー パー キャ ビ ネ ッ ト 450(L) ブラ ッ ク XCHDA4FRJXPBL 82.280 円 ( 税 抜 74800 円 ) 
P.130 フロ ー ト 引出 し 450 CHDA4FCJXP 57,.200 円 ( 税 抜 52.000 円 ) 
フロ ー ト 外側 用 エン ド パ ネ ル CHDA1FEUXP 12.100 円 ( 税 抜 11.000 円 )x2 
Q&A 
の う 皇 放 一 オプ ブ ション 
P.143 床 : ラビ スタ イル フロ アー スレ ー ト ブラ ッ ク 
資料 編 
P.162 


ミラ ー は 当社 製 で は あり ませ ん 。 赤外線 式 の リモ コン の 場合 、 暗 い 空 間 で は 信号 が 届か な い 可 能 性 が あり ます 。 


カウ ンタ ー 品 番 末尾 の L[ ま た は RH は ボー ル の 位置 を 示し て いま す 。 水 栓 品番 に は アン グル 引水 栓 ( 壁 給水 ) が 含ま れ て いま す 。 ス トレ ー ト 止 水 栓 ( 床 給 水 ) 仕 様 の 場合 は 、 品 番 末尾 A を SG に し て ご 注文 くだ さい 。 自動 単 水 栓 の 場合 は 別途 コン セン ト が 必要 で す 。 注 ) 木質 
9 床 材 の 選定 に あたっ て は 、 耐 水 ・ 耐 アン モニ ア 性 等 に 十分 ご 配慮 を お 願い し ます 。 シ ミ 防 止 の た め 、 床 材 ジョ イン ト 部 に は シリ コン で シー リン グ 処 理 が 必要 で す 。 各 プラ ン ペ ー ジ の 床 に つい て 詳し く は 「 木 質 床 材 ・ 玄 関 和 ]」 カ タロ グ を ご 覧 くだ さい 。 注 ) 施工 写真 に は 便器 * 便 座 の 電源 
コー ド ・ ア ー ス 線 が 写っ て いま せん 。 取 り 付け 位置 に つき まし て は 設計 資料 編 で ご 確認 くだ さい 。 窓 を 設け る 場合 、 リ モコ ン 受 信 部 に 直接 日 光 が 当 た ら な いよ うに し て くだ さい 。 直 接 日 光 が 当 た る と 、 誤 作動 する お それ が あり ます 。 注 ) 設置 上 の ご 注意 を よく ご 覧 くだ さい (…P.124)。 


の ※( ゆ は チャ コー ル グ レ ー の 側板 、(① は スー パー ホワ イト の 側板 で 
カウ ンタ ー 柄 扉 柄 ・ エ ンド パネ ル 柄 AA 











^ 4 硬 





シン グル レバ ー ハン ドル 式 自動 単 水 栓 スワ ン ネ ッ ク ホワ イト [XTI ①[TI ①IPI Ob ILWI 

手動 単 水 栓 手動 単 水 栓 混合 水 栓 ウォ ー ル 性 柄 8 ホ ウォ ー ル チェ リー 柄 ー ク 柄 0 人 9 ビュ ー テ ィ 

(スワ ン 型 ) (スワ ン 型 ) ナッ ト 柄 オ ナッ ト 柄 オー ク 柄 ホワ イト (鏡面 ) 
一 体型 ・ ベ ッ セ ル 用 一 体型 用 一 体型 ベッ セル 動 樽 含 ) が 認 7- ル - 扉 以外 の 木 部 (側板 、 ケ コミ な ど ): スー パー ホワ イト 


は 2020 年 12 月 2 日 受注 開始 済 は 2021 年 2 月 22 日 受注 開始 済 ※[U]」 オ ー ダ ー は お 取り 扱い し て お り ま せん 。 
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PLAN No. PLAN No. 
八 軸 し う / 1 坪 / 幅 780mm ベッ セル ボー ル タ イ プ 人 軸 し ノ 3 0.75 坪 / 幅 1680mm ベッ セル ボー ル タ イ プ 
1! の:@ 組 み 合 わせ 希望 小売 価格 DJ,4 1 0U 申 ( 琉 sos.1oo 四 ) の 1! の:@ 組 み 合わ せ 項 望 小売 価格 1,UU09.91 0 申 科 訪 518.1oo) 
⑯ ト イレ : アラ ウー ノ S160 シ リー ズ タイ プ 2( 床 排水 タダ イプ) プス ティ ッ ク リ モコ ン (ブラ ッ ク ) トイ レ : アラ ウー ノ L150 シ リー ズ タイ プ 0( 床 排水 タ 々 タイプ) エボニー ステ ィ ッ クリ モコ ン (ブラ ッ ク ) 
⑳WXCH1602WSB 253.000 円 ( 税 抜 230.000 円 ) ぷ 全 XCH1500EYBK 451.000 円 ( 税 抜 410.000 円 ) 
@ 手 洗い : ベッ セル ボー ル タ イ プ / カ ウン ター・ 扉 : ホワ イト オー ク 柄 @ 手 洗い : ベッ セル ボー ル タ イ プ / カ ウン ター・ 扉 : チェ リー 柄 
ベッ セル カウ ンタ ー750(M) 人 オー ダー CHDA99CM15X 79,090 円 ( 税 抜 71.900 円 ) ベッ セル カウ ンタ ー1650(L) CHDA16CBHXPL 78,100 円 ( 税 抜 71.000 円 ) 
元 品 番 CHDA12CBHXWL 長 さ カッ ト 、 ボ ー ル 位置 変更 ベッ セル ボー ル CHDA7BB1H 50,600 円 ( 税 抜 46.000 円 ) 
ベッ セル ボー ル CHDA7BB1H 50,600 円 ( 税 抜 46.000 円 ) シン グル レバ ー 手 動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) ア ング ル CHDA9T16A 38,500 円 ( 税 抜 35.000 円 ) 
シン グル レバ ー 手 動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) ア ング ル CHDA9T16A 38,500 円 ( 税 抜 35.000 円 ) フロ ー ト 用 フレ キ 給 水管 300 CHDA300FH 3.080 円 ( 税 抜 2.800 円 ) 
フロ ー ト 用 フレ キ 給 水管 300 CHDA300FH 3,080 円 ( 税 抜 2.800 円 ) フロ ー ト 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト 750 錠 CHDA7FHJXP 59,400 円 ( 税 抜 54.000 円 ) 
フロ ー ト 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト 750 更 CHDA7FHNXW 59.400 円 ( 税 抜 54.000 円 ) フロ ー ト ペー パー キャ ビ ネ ッ ト 450(L) ブラ ッ ク  WXCHDA4FRJXPBL 82.280 円 ( 税 抜 74.800 円 ) 
フロ ー ト 外側 用 エン ド パ ネ ル CHDA1FEUXW 12,.100 円 ( 税 抜 11.000 円 )x2 フロ ー ト 引出 し 450 CHDA4FCJXP 57,200 円 ( 税 抜 52.000 円 ) 
⑥ アク セ サ リ ー : フロ ー ト 外側 用 エン ド パ ネ ル WCHDA1FEUXP 12,.100 円 ( 税 抜 11.000 円 )x2 
ペー パー ホル ダー( プ レミ アム シリ ー ズ ) CHDA61B 25,.080 円 ( 税 抜 22.800 円 ) @⑥ アク セ サ リ ー : 1 面 鏡 オー ダー W1650mmxH828mm 
タオ ルリ ング (プレ ミア ムシ リー ズ ) CHDA62B 20,460 円 ( 税 抜 18.600 円 ) GQC99M20X 165,550 円 ( 税 抜 150.500 円 ) 
圏 オプ ショ ン 
圏 オ プシ ョ ン 壁 : キッ チン ボー ド 瑠 期 石 柄 ホリ ワリ イ トス トー ン ( 詳 し く は 、L ク ラス キッ チン カタ ログ を ご 覧 くだ さい 。 ) 
床 : ラピス タイ ルフ ロア ー ライ ム ホ ワイ ト 床 : アー キス ペッ ク フ ロ アーS 石 目 A 下 期 石 柄 








注 ) ミ ラー は 当社 製 で は あり ませ ん 。 注 ) ペー パー ホル ダー の 取り 付け 位置 は 現場 で ご 確認 くだ さい 。 


掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ま す 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 75 
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P.124 














トイ レ 手 洗い ・ 収 納 


アラ ウー ノ カ ウン ター セッ ト プ ラ ン 例 


納期 の 目安 / 当 社 受注 後 、 物 流 セン ター 出荷 まで 約 6 日 (土日 祝日 は 除く ) 。 集 合 住宅 等 で 特に 数 量 が 多い 場合 は 納期 に ご 注意 くだ さい (詳細 納期 は 当社 営業 所 に ご 確認 くだ さい ) 。 







































































(単位 :mm) 
1665 
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CO ーー 一 = 
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PLAN No. 





八 軸 し 3 3 0.75 坪 / 幅 1665mm 一 体型 カウ ンタ ー タ イプ 


1 の @ 組 み 合 わせ 希望 小売 価格 /O4. ノ 0U 貼 ( 矯 寺 694soo 円 ) 














トイ レ : アラ ウー ノ S160 シ リー ズ タイ プ 2( 床 排水 タイ プ ) プス ティ ッ ク リ モコ ン (ホワイト) 
⑳WXCH1602WSS 253,.000 円 ( 税 抜 230.000 円 ) 
@ 手 洗い : 一 体型 カウ ンタ ー タ イプ / カ ウン ター : ホワ イト 扉 : メー プル 柄 
一 体型 カウ ンタ ー1650(L) CHDA16CSHWL 110.000 円 ( 税 抜 100.000 円 ) 
シン グル レバ ー 手 動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) ア ング ル CHDA9T16A 38,500 円 ( 税 抜 35.000 円 ) 
ベー ス 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト 750 錠 CHDA7BHNXN 80,300 円 ( 税 抜 73.000 円 ) 
ベー スペ ー パ ー キ ャ ビ ネ ッ ト 450(L) シル バー  WXCHDA4BRNXNSL 116.380 円 ( 税 抜 105.800 円 ) 
ベー ス 引 出し 300 WCHDA3BCNXN 85,800 円 ( 税 抜 78.000 円 ) 
ベー ス 開 き 150(R) 更 CHDA1BCNXNR 63.800 円 ( 税 抜 58.000 円 ) 
ベー ス 外 側 用 エ ンド パネ ル 錠 CHDA1BEUXN 16,500 円 ( 税 抜 15.000 円 ) 


較 オプ ショ ン 
壁 : キッ チン ボー ド モザ イク 柄 ベー ジュ (詳し く は 、L ク ラス キッ チン カタ ログ を ご 覧 くだ さい 。 ) 
床 : アー キス ペッ ク フ ロ アーS 石 目 A 下 期 石 柄 





注 ) ミ ラー は 当社 製 で は あり ませ ん 。 
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PLAN No. 
4 し 3 4 0.75 坪 / 幅 1665mm 一 体型 カウ ンタ ー タ イプ 


1@ 組 み 合 わせ 希望 小 売価 格 O う う , う OU 円 ( 牧 皮 575.8oo 円 ) 


トイ レ : アラ ウー ノ S160 シ リー ズ タイ プ 2( 床 排水 タイ プ ) プス ティ ッ ク リ モコ ン ( ブ ラッ ク ) 
あぷ の XCH1602WSB 253.000 円 ( 税 抜 230.000 円 ) 

@ 手 洗い : 一 体型 カウ ンタ ー タ イプ / カ ウン ター : ホワ イト 扉 ビュ ー テ ィ ホ ワイ ト ( 鏡 面 ) 
一 体型 カウ ンタ ー1650(R) 沈 CHDA16CSHWR 110.000 円 ( 税 抜 100.000 円 ) 
シン グル レバ ー 手 動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) ア ング ル CHDA9T16A 38,500 円 ( 税 抜 35.000 円 ) 
ベー ス 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト 750 WCHDA7BHNLW 80,300 円 ( 税 抜 73.000 円 ) 
フロ ー ト ペー パー キャ ビ ネ ッ ト 450(R) ブラ ッ ク ざ XCHDA4FRNLWBR 82.280 円 ( 税 抜 74.800 円 ) 
( ) 
( ) 

















フロ ー ト 引出 し 450 琶 CHDA4FCNLW 57,200 円 ( 税 抜 52.000 円 
フロ ー ト 外側 用 エン ド パ ネ ル 錠 CHDA1FEULW 12.100 円 ( 税 抜 11.000 円 


較 オプ ショ ン 
床 : アー キス ペッ ク フ ロ ー リ ング S ラス ティ ッ ク A ウォ ー ル ナッ ト 柄 





注 ) ミ ラー は 当社 製 で は あり ませ ん 。 


注 ) カ ウン ター 品番 末尾 の L[ ま た は R は ボー ル の 位置 を 示し て いま す 。 注 ) 水 栓 品番 に は アン グル 止 水 栓 ( 壁 給水 ) が 含ま むれ て いま す 。 ス トレ ー ト 止 水 栓 ( 床 給水 ) 仕 様 の 場合 は 、 品 番 末 尾 A を S に し て ご 注文 くだ さい 。 注 ) 自 動 単 水 栓 の 場合 は 別途 コン セン ト が 必要 で す 。 注 ) 木質 
床 材 の 選定 に あたっ て は 、 耐 水 ・ 耐 アン モニ ア 性 等 に 十分 ご 配慮 を お 願い し ます 。 シ ミ 防 止 の た め 、 床 材 ジ ョ イン ト 部 に は シリ コン で シー リン グ 処 理 が 必要 で す 。 各 プラ ン ペ ー ジ の 床 に つい て 詳し く は 「 木 質 床 材 ・ 玄 関 栓 ] カ タロ グ を ご 覧 くだ さい 。 注 ) 施工 写真 に は 便器 * 便 座 の 電源 
コー ド ・ ア ー ス 線 が 写っ て いま せん 。 取 り 付 け 位 置 に つき まし て は 設計 資料 編 で ご 確認 くだ さい 。 注 ) 窓 を 設け る 場合 、 リ モコ ン 受 信 部 に 直接 日 光 が 当 た ら な いよ うに し て くだ さい 。 直接 日 光 が 当たる と 、 誤 作動 する お それ が あり ます 。 注 ) 設置 上 の ご 注意 を よく ご 覧 くだ さい (…P.124)。 


カウ ンタ ー 柄 


| 」 四 








1 

デ 等 。 
シン グル レバ ー ハン ドル 式 自動 単 水 栓 スワ ン ネ ッ ク ホワ イト 
手動 単 水 栓 手動 単 水 栓 混合 水 栓 ウォ ー ル チェ リー 柄 _ オー ク 柄 
(スワ ン 型 ) (スワン 型 ) ナッ ト 柄 


一 体型 ・ ベ ッ セ ル 用 一 体型 用 一 体型 





ん の ルル 


※( ず は チャ コー ル グ レ ー の 側板 、(① は スー パー ホワ イト の 側板 で 
扉 柄 ・ エ ンド パネ ル 柄 あぁ る こと を 示し ます 。 〇 と [の 組み 合わ せ は 変更 で きま せん 。 


_ | | 還 叶 





RT ゆ ME| Ob 
メー プル 柄 "ホワ イト ウォ ー ル チェ リー 柄 オー ク 柄 過 ラル 柄 間 0 ー テ ィ 
オー ク 柄 ナッ ト 柄 オー ク 柄 ” ホワ イト (鏡面) 


王 0 樽 凡 応 紹 - ル 外 - 扉 以外 の 木 部 (側板 、 ケ コミ な ど ): スー パー ホワ イト 
は 2020 年 12 月 2 日 受注 開始 済 は 2021 年 2 月 22 日 受注 開始 済 








375 1465 
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1 の 組み 合わ せ 希 望 小売 価格 OO0, う OU 貼 ( 牧 皮 eo5.aoo 円 ) 
トイ レ : 





0.75 坪 / 幅 1840mm ベッ セル ボー ル タ イ プ 














アラ ウー ノ L150 シ リー ズ タイ プ 0( 床 排水 タイ プ ) ホワ イト 
XXCH1500WSK 423.500 円 ( 税 抜 385.000 円 ) 

@ 手 洗い : ベッ セル ボー ル タ イ プ / カ ウン ター・ 扉 : ホワ イト オー ク 柄 
ベッ セル カウ ンタ ー1840(L) CHDA18CBHXWL 89,100 円 ( 税 抜 81.000 円 
ベッ セル ボー ル CHDA7BB1H 50,600 円 ( 税 抜 46.000 円 
シン グル レバ ー 手 動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) アン グル CHDA9T16A 38,500 円 ( 税 抜 35.000 円 
ベー ス 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト 750 WCHDA7BHNXW 80,300 円 ( 税 抜 73.000 円 
ベー スペ ー パ ー キ ャ ビ ネ ッ ト 450(R) シル バー  WXCHDA4BRNXWSR 116.380 円 ( 税 抜 105,800 円 
ベー ス 間 口調 整 オ ー プ ン 棚 640 ぺ CHDA6BSNXW ( 


ュー ン - ~ トン テン ーー ンー ヘン 


88,.000 円 ( 税 抜 80.000 円 


圏 オ プシ ョ ン 
壁 : キッ チン ボー ド モザ イク 柄 ホワ イト (詳し く は 、L ク ラス キッ チン カタ ログ を ご 覧 くだ さい 。 ) 
床 : アー キス ペッ ク フ ロ ー リ ング S ラス ティ ッ ク A ホワ イト オー ク 柄 





注 ) ミ ラー は 当社 製 で は あり ませ ん 。 





(単位 :mm) 
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AUC32 


}@ 組 み 合 わせ 希望 小売 価格 O う 0, ノ DU 貼 ( 牧 皮 577.5o 円 ) 
トイ レ : 





0.75 坪 / 幅 1650mm ベッ セル ボー ル タ イ プ 














アラ ウー ノ L150 シ リー ズ タイ プ 1 ( 床 排水 タイ プ ) ウッ ド ボ ー ダ ー 
DXCH1501WBK 401.500 円 ( 税 抜 365.000 円 ) 
@②@ 手 洗い : ベッ セル ボー ル タ イ プ / ウ ォ ー ル ナッ ト 柄 
ベッ セル カウ ンタ ー1650(L) CHDA16CBHXTL 78,100 円 ( 税 抜 71.000 円 ) 
ベッ セル ボー ル CHDA7BB1H 50,.600 円 ( 税 抜 46.000 円 ) 
シン グル レバ ー 手 動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) ア ング ル CHDA9T16A 38,500 円 ( 税 抜 35.000 円 ) 
金属 製 ボ トル トラ ッ プ ( 壁 排水 ) CHDA910B 23.320 円 ( 税 抜 21.200 円 ) 
カウ ンタ ー 固 定 金具 CHDA2TL1 14,410 円 ( 税 抜 13.100 円 )x3 


圏 オ プシ ョ ン 
床 : アー キス ペッ ク フ ロ アーS 石 目 A 芦野 石 柄 


フラッ トド リモ コン 





0 は 当社 製 で は あり ませ ん 。 注 ) リモ コン ・ ペ ー パ ー ホ ル ダ ー は 写真 に 写っ て お り ま せん 。 
注 ) 赤 外線 式 の リモ コン の 場合 、 暗 い 空間 で は 信号 が 届か な い 可 能 性 が あり ます 。 


掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 

















アク セ サ リ ー 


スト ー ル 
小便 人 
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特長 
P.123・ 
132 





主 な 部 材 
P.124・ 
133 





セッ ト 
プラ ン 例 





部 材 一 覧 ・ 


仕様 


P.129・ 
136 





オ ー タ ダー 
P.130 





Q&A・ 
P.143 
設計 
資料 編 
P.162・ 


166 


79 


トイ レ 手 洗い ・ 収 納 


アラ ウー ノ カ ウン ター セッ ト プ ラ ン 例 


受注 生産 品 | 納期 の 目安 / 当 社 受注 後 、 物 流 セン ター 出荷 まで 約 6 日 (土日 祝日 は 除く ) (詳細 納期 は 当社 営業 所 に ご 確認 くだ さい ) 。 














※[U] オ ー ダ ー は お 取り 扱い し て お り ま せん 。 


水 栓 ・ カ ウン ター 柄 *・ 扉 柄 ・ エ ンド パネ ル 柄 一 P.97 
は 2020 年 12 月 2 日 受注 開始 済 








(単位 :mm) 
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AUC31 


1! の:@ 組 み 合 わせ 希望 小売 価格 / の 06,00U 貼 ( 天 eeo.eoo 由 ) 





0.5 坪 / 幅 900mm 一 体型 カウ ンタ ー タ イプ 














トイ レ : アラ ウー ノ L150 シ リー ズ タイ プ 1 ( 床 排水 タイ プ ) 沙 金 プス ティ ッ ク リ モコ ン ( ブ ラッ ク ) 
の WXCH1501SNBK 412,500 円 ( 税 抜 375,.000 円 ) 
@ 手 洗い : 一 体型 カウ ンタ ー タ イプ / カ ウン ター : ホワ イト 扉 : ビュ ー テ ィ ホ ワイ ト (鏡面 ) 
一 体型 カウ ンタ ー 900(R) 過 オ ー タ ダー CHDA99CY15X 123.640 円 ( 税 抜 112.400 円 ) 
元 品番 CHDA12CSHWR 長 さ カッ ト 、 木 口 化粧 あり 
ン ン グル レバ ー 手 動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) ア ング ル CHDA9T16A 38,500 円 ( 税 抜 35.000 円 ) 
フロ ー ト 用 フレ キ 給 水管 300 CHDA300FH 3,.080 円 ( 税 抜 2.800 円 ) 
フロ ー ト 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト 750 CHDA7FHNLW 59.400 円 ( 税 抜 54.000 円 ) 
フロ ー ト 開き 150(L) 庫 CHDA1FCNLWL 44.000 円 ( 税 抜 40.000 円 ) 
⑥ アク セ サ リ ー : 
ペー パー ホル ダー( プ レミ アム シリ ー ズ ) CHDAG61B 
タオ ルリ ング (プレ ミア ムシ リー ズ )) CHDA62B 


25,080 円 ( 税 抜 22.800 円 ) 
20,460 円 ( 税 抜 18.600 円 ) 


圏 オ プシ ョ ン 
床 : アー キス ペッ ク フ ロ アーS 石 目 A 芦野 石 柄 


注 ) キ ャ ビ ネ ッ ト 下部 の 照明 は 別売 で す 。 注 ) ミ ラー は 当社 製 で は あり ませ ん 。 
注 )WEB ハ ウズ で は 対面 プラ ン は 選定 で きま せん 。 注 ) ペー パー ホル ダー の 取り 付け 位置 は 現場 で ご 確認 くだ さい 。 





(単位 :mm) 
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AUC15 


1 の :@ 組 み 合 わせ 項 望 小売 価格 404, / DU 貼 ( 天 422.50o 円 ) 


トイ レ : New アラ ウー ノ V( 床 排水 タイ プ ) 十 V 専 用 トワ レ S3 
XCH3013WS 
@ 手 洗い : ベッ セル ボー ル タ イ プ / カ ウン ター・ 扉 : オー ク 柄 
ベッ セル カウ ンタ ー750(M) オー ダーCHDA99CM15X 
元 品 番 CHDA12CBHXKL 長 さ カッ ト 、 ボ ー ル 位置 変更 





0.5 坪 / 幅 750mm ベッ セル ボー ル タ イ プ 














209,000 円 ( 税 抜 190.000 円 ) 


79.090 円 ( 税 抜 71.900 円 ) 


ベッ セル ボー ル CHDA7BB1H 50,600 円 ( 税 抜 46.000 円 ) 
シン グル レバ ー 手 動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) ア ング ル CHDA9T16A 38,500 円 ( 税 抜 35.000 円 ) 
フロ ー ト 用 フレ キ 給 水管 300 CHDA300FH 3.080 円 ( 税 抜 2.800 円 ) 
フロ ー ト 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト 750 更 CHDA7FHNXK 59,400 円 ( 税 抜 54000 円 ) 


⑯ アク セ サ リ ー : ペー パー ホル ダー (プレ ミア ムシ リー ズ ) 


CHDA61B 25,080 円 ( 税 抜 22.800 円 ) 


圏 オプ ショ ン 
床 : アー キス ペッ ク フ ロ アーS 石 目 A クオ ー ツ ブラ ッ ク 柄 


注 ) New アラ ウー ノ V は 泡 洗 浄 は つい て いま せん 。 注 ) ミ ラー は 当社 製 で は あり ませ ん 。 
注 )WEB ハ ウズ で は 対面 プラ ン は 選定 で きま せん 。 注 ) ペー パー ホル ダー の 取り 付け 位置 は 現場 で ご 確認 くだ さい 。 


注 ) ア ラウ ー ノ カウ ンタ ー の セッ 小 プラ ン 明 細 の 場合 カウ ンタ ー 品 番 未 尾 の [また は H は ボー ル の 位置 を 示し て いま す 。 水 栓 品番 に は アン グル 止 水 栓 ( 壁 給水 ) が 含ま む て い ます 。 ス トレ ー ト 止 水 枯 ( 床 給水 ) 仕 様 の 場合 は 、 品 番 末尾 A を S に し て ご 注文 くだ さい 。 自 動 単 水 
栓 の 場合 は 別途 コン セン ト が 必要 で す 。 注 ) 木質 床 材 の 選定 に あたっ て は 、 耐 水 耐 アン モニ ア 性 等 に 十分 ご 配慮 を お 願い し ます 。 シ ミ 防 止 の た め 、 床 材 ジ ョ イン ト 部 に は シリ コン で シー リン グ 処 理 が 必要 で す 。 各 プラ ン ペ ー ジ の 床 に つい て 詳し く は | 木質 床 材 ・ 
玄関 椎 ] カ タロ グ を ご 覧 くだ さい 。 注 ) 施工 写真 に は 便器 ・ 便 座 の 電源 コー ド ・ ア ー ス 線 が 写っ て いま せん 。 取り付け 位置 に つき まし て は 設計 資料 編 で ご 確認 くだ さい 。 注 ) 窓 を 設け る 場合 、 リ モコ ン 受 信 部 に 直接 日 光 が 当 た ら な いよ うに し て くだ さい 。 直 接 


日 光 が 当 た る と 、 誤 作動 する お それ が あり ます 。 注 ) 設置 上 の ご 注意 を よく ご 覧 くだ さい (アラ ウー ノ カ ウン ター 一 P.124)。 


トイ レ 手 洗い ・ 収 納 


アラ ウー ノ 手 洗い セッ ト プ ラ ン 例 


は 受注 生産 品 。 納 期 の 目安 / 当 社 受 注 後 、 物 流 セ ンタ ー 出 荷 まで 約 6 日 (土日 祝日 は 除く ) (詳細 納期 は 当社 営業 所 に ご 確認 くだ さい ) 。 


手洗 い 扉 ・ 棚 収納 色 柄 一 P.101 


は 2021 年 2 月 22 日 受注 開始 済 
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PLAN No 
AU の タイ ッ 


1! の:@ 組 み 合 わせ 希望 小売 価格 3 7 / , 1UU 申 ( 玉 361.ooo 四 ) 

















トイ レ : アラ ウー ノ S160 シ リー ズ タイ プ 2( 床 排水 タイプ) プス ティ ッ ク リ モコ ン (ブラ ッ ク ) 
赤 飯 XCH1602WSB 253.000 円 ( 税 抜 230.000 円 ) 
@ 手 洗い : 据置 き タ イプ / チ ェ リ ー 柄 
壁 給水 床 排水 ・ 手 動 水 栓 
⑯ アク セ サ リ ー : 
ミラ ー370x850 CHA37MK 
棚 付 き 2 連 ペー パー ホル ダー ロン グ タ イプ  XGHA774XPSV 


XGHA7FS2SXPAK 83.820 円 ( 税 抜 76.200 円 ) 


26,840 円 ( 税 抜 24.400 円 ) 
33,440 円 ( 税 抜 30.400 円 ) 


較 オプ ショ ン 
床 : アー キス ペッ ク フ ロ アーS 石 目 A 芦野 石 柄 
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AUT40 


1 の 1@ 和 組み合わ せ 項 望 小売 価格 04, 和 4 うさ U 貼 ( 科 天 91.30o 円 ) 





0.5 坪 埋め 込み タイ プ 




















アクセサ リー 


スト ー ル 
小便 人 





温水 


洗浄 便座 





FUN レ スト 
テー ブル Q 








トイ レ : アラ ウー ノ S160 シ リー ズ タイ プ 2( 床 排水 タイ プ ) 
WXCH1602WS 
@ 手 洗い : 埋め 込み タイ プ / ソ フト ウォ ー ル ナッ ト 柄 
壁 給水 壁 排水 ・ 手 動 水 栓 XGHA7FU2STTA 84.700 円 ( 税 抜 77.000 円 ) 
⑥ アク セ サ リ ー : 
ミラ ー370x850 CHA37MK 
1 連 ペ ぺー パー ホル ダー( モ ダン シリ ー ズ ) ぶ ⑳CHA51 


242.000 円 ( 税 抜 220.000 円 ) 


26.840 円 ( 税 抜 24.400 円 ) 
10.890 円 ( 税 抜 9.900 円 ) 


較 オプ ショ ン 
床 : アー キス ペッ ク フ ロ アーS 石 目 A 芦野 石 柄 





注 ) ペー パー ホル ダー の 取り 付け 位置 は 現場 で ご 確認 くだ さい 。 


掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 
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トイ レ 手 洗い ・ 収 納 


アラ ウー ノ 手 洗い セッ ト プ ラ ン 例 


は 受注 生産 品 。 納 期 の 目安 / 当 社 受 注 後 、 物 流 セ ンタ ー 出 荷 まで 約 6 日 (土日 祝日 は 除く ) (詳細 納期 は 当社 営業 所 に ご 確認 くだ さい ) 。 








I 間 約 
@ の 


















































,200 





480 








850 
383 
区 
9 天 

| 

750 

895 












































970 1050 196 











PLAN No. 
AUT33 1 計 編 計 ア 


の:@ 組 み 合 わせ 希望 小売 価格 O40,D6U 貼 ( 玉 5eg.eoo 由 ) 
トイ レ : アラ ウー ノ L150 シ リー ズ タイ プ 0( 床 排水 タダ イプ) ホワ イト プス ティ ッ ク リ モコ ン (ホワイト) 
9WXCH1500WSSK 434,500 円 ( 税 抜 395.000 円 ) 


@ 手 洗い : 据置 き タ イプ / ウ ォ ー ル ナッ ト 柄 
壁 給水 床 排水 ・ 手 動 水 栓 

















XGHA7FS2SXTAK 83.820 円 ( 税 抜 76.200 円 ) 


⑥ アク セ サ リ ー : 
棚 付 き 2 連 ペー パー ホル ダー ロン グ タ イプ  XGHA774XTSV 33,.440 円 ( 税 抜 30.400 円 ) 
育 面 収納 キャ ビ ネ ッ ト 沈 (GHA7FH2XT 96,800 円 ( 税 抜 88.000 円 ) 
較 オプ ショ ン 


床 : アー キス ペッ ク フ ロ アーS 石 目 A ホワ イト オニ ックス 柄 


注 ) 背面 収納 キャ ビ ネ ッ ト 設置 の 場合 、 ア ー ム レス ト 付 便器 は 収納 扉 の 開閉 に 支障 が あり ます 。 併 用 する こと は 
で きま せん 。 注 ) 向かっ て 右側 ヘ へ カ ウン ター を 取り 付け る 場合 は 扉 の 開閉 の 妨げ に な ら な いよ う 育 面 収納 キャ 
ビ ネ ッ ト 前 面 よ り 200mm 離 し て 取り 付け て くだ さい 。 注 ) キ ャ ビ ネ ッ ト に は 背 板 は あり ませ ん 。 
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PLAN No. 
AUT34 nasxzz セ 


1! の:@ 組 み 合 わせ 希望 小売 価格 OOD0, /UU 申 ( 琉 sg7.ooo 四 ) 

















⑯ ト イレ : アラ ウー ノ L150 シ リー ズ タイ プ 0( 床 排水 タ 々 イプ ) ホ ワイ トノス ティ ッ ク リ モコ ン ( ホ ワイ ト ) 
⑳WXCH1500WSSK 434,500 円 ( 税 抜 395.000 円 ) 

アラ ウー ノ L150 シ リー ズ 用 アー ムレ スト / ラ イト CH150MLT 60,500 円 ( 税 抜 55.000 円 ) 

@ 手 洗い : 埋め 込み タイ プ / メ ー プ ル 柄 
壁 給水 壁 排水 ・ 手 動 水 栓 

⑯ アク セ サ リ ー : 
埋め 込み 収納 GHA7FU13XN 
ペー パー ホル ダー (プレ ミア ムシ リー ズ ) CHDA61S 


XGHA7FU2SXNA 89.320 円 ( 税 抜 81.200 円 ) 


47,300 円 ( 税 抜 43.000 円 ) 
25,080 円 ( 税 抜 22.800 円 ) 


圏 オ プシ ョ ン 
壁 : キッ チン ボー ド モザ イク 柄 ベー ジュ (詳し く は 、L ク ラス キッ チン カタ ログ を ご 覧 くだ さい 。 ) 
床 : アー キス ペッ ク フ ロ アーS 石 目 A 下期 石 柄 





注 ) ペー パー ホル ダー の 取り 付け 位置 は 現場 で ご 確認 くだ さい 。 


注 ) 木 質 床 材 の 選定 に あたっ て は 、 耐 水 ・ 耐 アン モニ ア 性 等 に 十分 ご 配慮 を お 願い し ます 。 シ ミ 防 止 の た め 、 床 材 ジ ョ イン ト 部 に は シリ コン で シー リン グ 処 理 が 必要 で す 。 各 プラ ン ペ ー ジ の 床 に つい て 詳し く は 「 木 質 床 材 ・ 玄 関 槍 ] カ タロ グ を ご 覧 くだ さい 。 注 ) 施工 


写真 に は 便器 * 便 座 の 電源 コー ド ・ ア ー ス 線 が 写っ て いま せん 。 取 り 付け 位置 に つき まし て は 設計 資料 編 で ご 確認 くだ さい 。 
注 ) 設置 上 の ご 注意 を よく ご 覧 くだ さい 。 


注 ) 窓 を 設け る 場合 、 リ モコ ン 受 信 部 に 直接 日 光 が 当 た ら な いよ うに し て くだ さい 。 直 接 日 光 が 当 た る と 、 誤 作動 する お それ が あり ます 。 


手洗 い 扉 ・ 棚 ・ 収 納 色 柄 













































XK [UI 

ウォ ー ル チェ リー 柄 _ オー ク 柚 ビュ ー テ ィ ソト ソフ ト ホワ イト 

ナッ ト 柄 ホワ イト ウォ ー ル ナッ ト 柄 オー ク 柄 アッ シュ 柄 
タイ プ A (ベリ ティ ス 木 目 柄 ) タイ プ A (側面) タイ プ B (木目 柄 ) 


裏面 は ホワ イト 色 (無地 ) 
は 2020 年 12 月 2 日 受注 開始 済 
















































































































































































アク ヤセ サ リー 
スト ー ル 
小便 器 
(単位 :mm) ' (単位 :mm) 温水 
洗浄 便座 
FUN レ スト 
テー ブル 0 
720 
CO ニル 三 
gl 詳 ペ 〇 言 巡 計 
1O GO LO 二 0 還 
』 8 8 資料 編 
〇 IS 〇 〇 の 
に SM 較 陸 
| G⑥ 
の 
1200 Q 販 誠 
PLAN No. PLAN No. 
AUT28 or ラー タテ シー AUT3D 3 ラン ライプ YE ネト 
1! の:@ 和 組み合わ せ 項 望 小売 価格 の 43,3 ノ 2U 貼 ( 科 天 221.20o 円 ) O+ の.@ 組 み 合わ せ 希 望 小売 価格 09,06UU 牛 ( 科 六 5og.ooo 四 ) 
トイ レ : New アラ ウー ノ V( 床 排水 タイ プ ) 十 V 専 用 トワ レ S5 トイ レ : アラ ウー ノ L150 シ リー ズ タイ プ 0( 床 排水 タイ プ ) ホワ イト 
XCH3015WS 187,000 円 ( 税 抜 170.000 円 ) 作 XCH1500WSK 423.500 円 ( 税 抜 385.000 円 ) 
@ 手 洗い : ラウ ンド タイ プ ショ ー ト アラ ウー ノ L150 シ リー ズ 用 アー ムレ スト / ラ イト 。 CH150MLT 60,500 円 ( 税 抜 55.000 円 ) 
壁 給水 壁 排水 ・ 手 動 水 栓 GHA8FC2SAP 48,400 円 ( 税 抜 44.000 円 ) @②@ 手 洗い : ラウ ンド タイ プ キャ ビ ネ ッ ト / ホ ワイ ト 
⑥ アク セ サ リ ー : 壁 給水 床 排水 ・ 手 動 水 栓 GHA8FC2SAS 70,400 円 ( 税 抜 64.000 円 ) 
タオ ルリ ング (スタ ンダ ー ド シリ ー ズ ) CHA22WS 3.520 円 ( 税 抜 3.200 円 ) ⑥ アク セ サ リ ー : ペー パー ホル ダー( ス タン ダー ド シ リ ー ズ ) 
ペー パー ホル ダー( ス タン ダー ド シ リ ー ズ ) CHA21WS 4,400 円 ( 税 抜 4.000 円 ) CHA21WS 4,400 円 ( 税 抜 4.000 円 ) 
圏 オ プシ ョ ン 圏 オ プシ ョ ン 
床 : アー キス ペッ ク フ ロ アーS 石 目 A ホワ イト ロー ザ 柄 床 : アー キス ペッ ク フ ロ ー リ ング S ラス ティ ッ ク A ホワ イト オー ク 柄 
注 ) New アラ ウー ノ V は 泡 洗浄 は つい て いま せん 。 注 ) ペー パー ホル ダー の 取り 付け 位置 は 現場 で 注 ) キャ ビ ネ ッ ト に は 背 板 は あり ませ ん 。 注 ) ペー パー ホル ダー の 取り 付け 位置 は 現場 で ご 確認 くだ さい 。 
ご 確認 くだ さい 。 


掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 1U1 
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の コー 必 せ せ で ヘ テ へ ヘン 由 ト ーー 





特長 
P.132・ 
141 





主 な 部 材 


P.133・ 
141 














トイ レ 手 洗い ・ 収 納 


アラ ウー ノ 手 洗い セッ ト プ ラ ン 倒 


トイ レ 手 洗い ・ 収 納 


トイ レ カ ウ ンタ ーTS セッ トブ プラ ン 例 


は 受注 生産 品 。 納 期 の 目安 / 当 社 受 注 後 、 物 流 セ ンタ ー 出 荷 まで 約 6 日 (土日 祝日 は 除く ) (詳細 納期 は 当社 営業 所 に ご 確認 くだ さい ) 。 














(単位 :mm) 
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1038 





750 以 上 











840 
瞳 
| 」 











AUT31 


1 の 1@ 組 み 合 わせ 希望 小売 価格 の 443,32U 貼 ( 科 天 221.20o 円 ) 





0.38 坪 コン パク ト タ イ プ 














⑯ ト イレ : New アラ ウー ノ V( 床 排水 タイ プ ) 十 V 専 用 トワ レ S5 


XCH3015WS 187,000 円 ( 税 抜 170.000 円 ) 
@ 手 洗い : コン パク ト タ イ プ 
壁 給水 壁 排水 ・ 手 動 水 栓 GHA7FC2SAPK 48,400 円 ( 税 抜 44.000 円 ) 
アク セ サ リ ー : 
タオ ルリ ング (スタ ンダ ー ド シリ ー ズ ) CHA22WS 3.520 円 ( 税 抜 3.200 円 ) 


ペー パー ホル ダー( ス タン ダード シリ ー ズ )CHA21WS 4.400 円 ( 税 抜 4.000 円 ) 


圏 オ プシ ョ ン 
床 : アー キス ペッ ク フ ロ ー リ ング S ラス ティ ッ ク A ホワ イト オー ク 柄 





注 )New アラ ウー ノ V は 泡 洗 浄 は つい て いま せん 。 注 ) ミ ラー は 当社 製 で は あり ませ ん 。 
注 ) ペー パー ホル ダー の 取り 付け 位置 は 現場 で ご 確認 くだ さい 。 


(単位 :mm) 





1900 





200 























TTS17 


1! の:@ 組 み 合 わせ 項 望 小売 価格 O73,D06U 貼 (上 5sg.6oo 円 ) 


トイ レ : アラ ウー ノ L150 シ リー ズ タイ プ 1 ( 床 排水 タイ プ ) ホワ イト 
あぷ XCH1501WSK 385.000 円 ( 税 抜 350.000 円 ) 

















@ 手 洗い : 
カウ ンタ ー1650( 左 ボー ル ) CHC16CDHWKL 82.500 円 ( 税 抜 75.000 円 ) 
本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト CHC6FA1HWKK 61.600 円 ( 税 抜 56.000 円 ) 
ハン ドル 式 手動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) CHD9T15A 16,500 円 ( 税 抜 15.000 円 ) 
カウ ンタ ー 固 定 金具 CHB2TL16 4.840 円 ( 税 抜 4.400 円 ) 


⑯ アク セ サ リ ー : 


ミラ ー370x850 CHA37MK 26,840 円 ( 税 抜 24.400 円 ) 
2 連 ペ ベー パー ホル ダー CHA25WS 8.030 円 ( 税 抜 7.300 円 ) 
タオ ルリ ング (モダン シリ ー ズ ) WCHA52 8,250 円 ( 税 抜 7.500 円 ) 


較 オプ ショ ン 
床 : アー キス ペッ ク フ ロ アーS 石 目 A ホワ イト オニ ックス 柄 





注 ) キャ ビ ネ ッ ト に は 背 板 は あり ませ ん 。 


注 ) 木質 床 材 の 選定 に あたっ て は 、 耐 水面 アン モニ ア 性 等 に 十分 ご 配慮 を お 願い し ます 。 シ ミ 防 止 の た め 、 床 材 ジョ イン ト 部 に は シリ コン で シー リン グ 処 理 が 必要 で す 。 各 プラ ン ペ ー ジ の 床 に つい て 詳し く は | 木質 床 材 ・ 玄 関 和 V] カ タロ グ を ご 覧 くだ さい 。 注 ) 施工 写真 に は 便 問 * 便 座 
の 電源 コー ド ・ ア ー ス 線 が 写っ て いま せん 。 取 り 付け 位置 に つき まし て は 設計 資料 編 で ご 確認 くだ さい 。 注 ) 窓 を 設け る 場合 、 リ モコ ン 受 信 部 に 直接 日 光 が 当 た ら な いよ うに し て くだ さい 。 直 接 日 光 が 当 た る と 、 誤 作動 する お それ が あり ます 。 注 ) 設置 上 の ご 注意 を よく ご 覧 くだ さい 。 


装 は 2020 年 12 月 2 日 受注 開始 済 装 は 2021 年 2 月 22 日 受注 開始 済 




















































































































アク セ サ リ ー 
スト ー ル 
小便 副 
(単位 :mm) (単位 :mm) - 8 温水 
洗浄 便座 
いり 
69 
FUN レス ト 
ら = る |S 
5 SA D 
g Sa 資料 編 
600 
1650 
PLAN No. PLAN No. 
TTS18 [cg TTS19 [cg 
1 の :@ 組 み 合 わせ 希望 小売 価格 D / D,706U 貼 ( 科 玉 szs.oo 由 ) の:@ 組 み 合わ せ 項 望 小売 価格 OU9.620U 貼 ( 地 琉 554.20o 四 ) 
トイ レ : アラ ウー ノ L150 シ リー ズ タイ プ 1 ( 床 排水 タイ プ ) ホワ イト / ス ティ ッ ク リ モコ ン (ホワイト) W ト イレ : アラ ウー ノ L150 シ リー ズ タイ プ 1 ( 床 排 水 タ イプ ) ホワ イト 
第 XCH1501WSSK 396.000 円 ( 税 抜 360.000 円 ) WXCH1501WSK 385.000 円 ( 税 抜 350.000 円 ) 
の 手洗 い : の @ 手 洗い : 
カウ ンタ ー1650( 左 ボー ル ) CHC16CDHWKL 82.500 円 ( 税 抜 75.000 円 ) カウ ンタ ー1650 ( 左 ボ ー ル ) CHC16CDHWKL 82.500 円 ( 税 抜 75.000 円 ) 
ハン ドル 式 手動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) CHD9T15A 16,.500 円 ( 税 抜 15.000 円 ) 本 体 キ キャビネット CHC6FA1HWKK 61.600 円 ( 税 抜 56.000 円 ) 
カウ ンタ ー 固 定 金具 CHB2TL16 4.840 円 ( 税 抜 4400 円 )x3 ハン ドル 式 手動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) CHD9T15A 16,500 円 ( 税 抜 15.000 円 ) 
ボトル トラ ッ プ GHC910B 23.320 円 ( 税 抜 21.200 円 ) フロ アキ ャ ビ ネ ッ ト CHC1FFHWK 20.900 円 ( 税 抜 19.000 円 ) 
00 01 ⑨ ア クセ サリ ー : 
ミラ ー370x850 CHA37MK 26.840 円 ( 税 抜 24.400 円 ) ミラ ー370x850 CHA37MK 26.840 円 ( 税 抜 24.400 円 ) 
ら 連 ペー パー 沙 ルル ダー CHA25WS 8.030 円 ( 税 抜 7.300 円 ) 2 連 ペ ー パ ー ホ ル ダ ー CHA25WS 8.030 円 ( 税 抜 7.300 円 ) 
タオ ルリ ング (モダ ン シ リ ー ズ ) ⑳CHA52 8.250 円 ( 税 抜 7.500 円 ) タオ ルリ ング (モダ ン シ リ ー ズ ) ⑳CHA52 8.250 円 ( 税 抜 7.500 円 ) 
較 オ プシ ョ ン 一 オプ ショ ン 
床 : アー キス ペッ ク フ ロ ー リ ング S ラス ティ ッ ク A チェ リー 柄 床 : アー キス ペッ ク フ ロ ー リ ング S ラス ティ ッ ク A ホワ イト オー ク 柄 
注 ) オー プン プラ ン の 場合 は 木 機 が 見 えて し まう た め 、 必 ず Wall to Wall で ご 使用 くだ さい 。 注 ) キャ ビ ネ ッ ト に は 背 板 は あり ませ ん 。 


掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 103 





手洗 いい アラ ウー ノ 専 用 手洗 い キ WE 末 志 ダイブ. 連動 水 析 フラン 


アカ ガ ネ 
銅 ) 

















先 い 


人 
/ 


アラ ウー ノ 専 用 手 


既存 の 給排水 管 を 
利用 し て 簡単 リフ ォ ー ム 


104 











アラ ウー ノ 専 用 手洗 い 4 タイ プ 


カウ ンタ ー タ イプ 





手間 を か けず に キレ イ に 保つ 工夫 を 備え て いま す 。 隆 

















アラ ウー ノ と 同じ | ンー 汚れ が た まる 
素材 で お そう じ ラク 。 スキ マ の な い 排 水口 。 2 
汚れ の 原因 と な る 水 が 固 着 排水 口 は 、 ボ ー ル と 一 体 成型 。 当社 従来 品 
し に くい | スゴ ピカ 素材 ( 有 スキ マ が な いか ら 、 も し 汚れ て も hd 
機 ガ ラス 系 ) 」 O サッ と ふく さっ と ぶ ふけ ます 。 多 
だ け で キレ イ に 保 て ま す 。 mm 

スゴ ピカ 素材 

(有機 ガラ ス 系 ) スキ マレ ス 排 水口 











写真 は キャ ビ ネ ッ ト タ イ プ で す 。 


印刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 105 


106 


宅間 の 広 き に 合わ せ て 選べ る 、 


吉 2 員 た っ ぷり の 収納 と 大 きめ の 手 い | キャビネット タイ プ 」 。 


空間 に 








サニタリー 用 品 な どの 手洗 い ボ ー ル 内 に ハン ド 
スト ッ ク に 便利 な ソー プ が 置け る ワイ ヤー 


小物 収納 。 (オプ ンション ) ラッ ク (オブ プ ション) 。 





掃除 用 具 な ど を 
。 すっ きり し まえ る 
、 扉 付き の 収納 。 


扉 や カウ ンタ ー の 木目 柄 を 選ん で 

お 好み の イン テリ ア に コー ディ ネイ ト で きま す 。 
空間 テイ スト や イン テリ ア の お 好み 
こ 合 わせ て 選べ る 木目 柄 を ご 用 
意 。 空 間 印象 を 左右 する 壁 色 や 床 
色 と コ ー デ ィ ネ イト し て 空間 づく り を 
楽し め ま す 。 





際 ) 
II 


チェ リー 柄 





オー ク 柄 ”。 メー プル 柄 ホワ イト 
オー ク 柄 


| 関 


ソフ トウ ォ ー ル ソフ ト ホワ イト 
ナッ ト 柄 オー ク 柄 アッ シュ 柄 





収納 な し の シン ブル タイ プ 

足もと スッ キリ で 

小物 が 飾れ る | カウ ンタ ー タ イプ 」 。 
キャ ビ ネ ッ ト タ イ プ と 比べ 、 水 栓 下 に 収納 が な い の で 足もと 
に ゆとり が 感じ られ ます 。 小物 を 飾っ て イン テリ ア を 楽し め 、 


小物 収納 や 手洗 い 用 ワイ ヤー ラッ ク の 取り 付け も 可能 で す 
(アン ショ ン ) o 


ィ ーー 





※ カ ラー は ホワ イト の み 


収納 付き 手 沈 い を ライ ン ア ッ プ 。 


計 コン バク ト な が 収納 付き 「 音 面 タイ プ 」 。 


空間 に 








空間 内 寸 
750 一 790mm※ 
向け 








省 ス ペー ス で も 稼 りあ る 空間 を つく れる カウ ンタ ー。 








サニタリー 用 品 
な ど を し まえ る 
扉 付き 収納 。 








据置 き 型 







ーー 


mn ーー 





_ _ 据置 き 型 


ーー 










こ = すっ きり し た 2 種類 の デザ イン 。 
※ 便 器 を 間口 の 中 心 に 置い た 場合 。791mm 以 上 の 間口 で も 、 ボ ー ル 側壁 面 か ら 便器 中 心 が 375 こ 395mm の 場合 は 対応 可能 。 
現場 加工 が 少な く 、 カウ ンタ ー 上 部 と 側面 の 木目 柄 を 選ん で 
数 時間 ※ ま で 施工 で きま す 。 お 好み の イン テリ ア に コー ディ ネイ ト で きま す 。 
施工 に 必要 な 現場 加工 を 極力 ィ 





カッ ト 。 現場 作業 時 間 が 数 時 間 デ 
ほど な の で 、 ト イレ が 使え な い 時 間 が 
短く て すみ ます 。 





し 便 


ウォ ー ル チェ リー 柄 "オー ク 柄 ” メー ブル 柄 ホワ イト 
オー ク 柄 





キャ ビ ネ ッ ト は ビュ ー テ ィ ホワ イト 


工場 組み 立て 式 





※ 工事 時 間 は 採用 設備 ・ 設 置 条件 、 作 業 員 の 
人 数 等 に よっ て 異な り ます 。 
※ 既設 の 設備 を 撤去 する 時 間 は 含み ませ ん 。 





収納 な し の シン ブル タイ プ 
スペ ー ス を 有効 活用 。 

コン パク ト に 設置 で きる | コー ナー タイ プ 」 。 
狭小 スペ ー ス で も 、 ト イレ と 手洗 い を 別々 に 取り 付け る こと が で きま す 。 


トイ レ 背 面 の コー ナー に コン パク ト に 設置 する の で 、 間 口 の 狭い 空間 
で も 出入 り を 妨げ ける こと が あり ませ ん 。 





※ カ ラー は ホワ イト の み 
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[| アラ ウー ノ 専 用 手洗 い 」 
省 ス ペー ス & 省 施工 


給水 経路 








アラ ウー ノ と 給排水 を 共用 する こと で 
角 スペ ー ス & 首 施工 を 実現 。 リ フォ ー ム に ぴっ た り 。 


便器 の 給排水 を 利用 し て 

手洗 い を 設置 で きる 。 

便器 の 給排水 を 利用 する の で 、 新 た な 給排水 の 立ち 上 げ 

工事 は 不要 ※1。 ス ピー ディ ー に 設置 工事 が お こ な え ます 。 

アラ ウー ノ と の 同時 施工 で も 、 約 1 日 2 で 工事 完了 で す 。 
ひと つの 止 水 栓 で 、 手 洗い と 便器 の 両方 を 接続 可能 。 











排水 管 は トイ レ 本 体 の ター ント ラッ プ 部 に つなげ られ ます 。 


※1 既存 の 給水 管 * 排 水管 に 便器 の 給排水 を 接続 する 工事 は 必要 で す 。 
※2 工事 時 間 は 採用 設備 ・ 設 置 条件 、 作 業 員 の 人 数 等 に よっ て 異な り ま す 。 





手洗 い の 給 排水 管 は 

還 上 生 4 

了 細 し て スッ キリ 。 PR 

ご ちゃ つく 給排水 管 を カバ ー 計 証 ド 
で 目隠し し て 、 す っ きり し た pp 


印象 に 。 小 物置 き と し て も 年 


使え て 便利 で す 。 と 


※ キ ャ ビ ネ ッ ト タ イ プ ・ カ ウン ター タイ プ に 
対応 。 


収納 力 と 見 た 目 の 
美 し さ を 両立 。 


+ 
] 


em 排水 
3@mi 給 水 





背面 タイ プ フ ロ ー ト 型 な ら 、 
L 字 配管 を 隠し な が ら 空 き 
スペ ー ス を 有効 活用 。 





フロ ー ト 型 


| アラ ウー ノ 専 用 手洗 い ] 


連動 水 栓 


トイ レ を 流す と … 


に w ゝ 


の 


自動 で 水 が 出 る 





※ 写 真 は キャ ビ ネ ッ ト タ イ プ 


便 鞭 洗浄 と 連動 し て 、 目 動 で 水 が 出 て 止ま る 
| 連動 水 栓 ]。 手 動 水 栓 と 同 価格 で す 。 


便 番 の 水 を 流す と 目 動 で 手洗 い の 水 が 出 て 、 止 まり ます 。 


オー ト 洗 浄 に する と 便器 に も 手洗 い に も 、 ふ れず に スム ー ズ に トイ レ を 使え ます 。 
出し っ ぱな し を 防ぐ の で 、 水 を ムダ に し ませ ん 。 








オー ト 洗 浄 洗浄 ボタ ン を 押す 
ーー 最大 吐 水 時 間 35 
ーー | 征 |1g 秒 ※1 で 石けん を 
= | | 4 使っ た 手洗 い に も ・ 
ーーーーー ーーーー お すす めで す 。 ーー 
sr | | 庄 * Ss.、 旦 





便器 洗浄 と 同時 に 自動 で 手洗 い の 水 が 出 て 、 止 まり ます 。 
※1 連動 水 栓 の 吐 水 時 間 は 7 秒 (出荷 時 )、20 秒 、35 秒 に 設定 で きま す 。 詳 し く は 一 P.143 ※ 便 器 洗浄 と の 連動 設定 を 切る こと も 可能 で す 。 そ の 場合 は スイ ッ チ 操作 で 水 を 出し 止め で きま す 。 
※ オ ー ト 洗浄 は 座っ た 場合 の み 。 着 座 時 間 が 10 秒 以上 50 秒 以内 で あれ ば 小 洗浄 を 行い ます 。 


給排水 工事 も スイ ッ チ を 押せ ば で 
電源 工事 も 不要 。 ik 環 手動 で も 操作 で きる 。 


| 給水 





スイ ッ チ を 押せ ば 、 い つ で も 1 

水 を 出す こと が で きま す 。 ゆ ペ 
止め る 時 は 、 も う 一 度 ス イッ チ 

を 押す だ け の 簡単 操作 で す 。 


既存 の 給排水 や 電気 経路 
を 利用 。 新 た な 給排水 
の 立ち 上 げ や 電源 工事 は 
不要 * で す 。 


※ 既存 の 給水 管 * 排 水管 に 商品 の 給排水 を 接続 し た り 電気 の 接続 工事 は 必要 で す 。 
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トイ レ 手 洗い ・ 収 納 


アラ ウー ノ 専 用 手洗 い 主 な 部 材 





新 商品 





と 圭 眉 て ヘー 


茎 党 ・ 


幸司 還 個 ペーNIS 


ご 
ン 























キャ ビ ネ ッ ト タ イ プ 





ゞ お そう じ 
ホ ポール と らし め , 





200 
mm あき 〇 F 厚み 
] 7mm 





370mm ーーーーーーー@ 


深 さ (最深 部 ) : 76mm 


ド 


連動 水 栓 *※ 手動 水 栓 自動 水 栓 


※ 連 動 水 栓 は 、L150 シ リー ズ 、S160 シ リー ズ 
の み に 対 応 。 


カタ クタ ダー 





1260 一 1720mm 


長 さ 1260-1720mm ま で 対応 。 
現場 で の カッ ト が 可能 で す 。 ト イレ 空間 の 間口 
に よっ て 、 対 応 寸法 が 異な り ます 。 


オプ ンション 
2 連 ペ ーー パー ホルダ ー・ 小 物 収 納 
5 5 








ゞ お そう じ 
ポール じゃ しめ) 





e 一 165mm 一 @ 
深 さ (最深 部 ) : 114mm 


ド に 


連動 水 栓 *※ 手動 水 栓 自動 水 栓 


※ 連 動 水 栓 は 、L150 シ リー ズ 、S160 シ リー ズ 


の み に 対 応 。 


ペー パー スト ッ カ ー 











ハン ド ソ ー プ を 置く こと が で 
きま す 。 手 洗い ボー ル に 取 
り 付け られ る の で 場所 を と り 
EE 











カウ ンク ー ク イン 





ゞ お そう じ 
ポール と ちら に め ) 





@ 一 ーー 一 300mm ーーーーーー@ 
深 さ (最深 部 ) : 78mm 


水 枯 


連動 水 栓 *※ 手動 水 栓 自動 水 栓 


※ 連 動 水 栓 は 、L150 シ リー ズ 、S160 シ リー ズ 
の み に 対 応 。 





2 連 ペ ー パ ー ホ ル ダ ー 付 き 


標準 設置 : 長 さ 1150ー1200mm、 
10cm 前 出し 設置 : 長 さき 1250ー1300mm 
まで 対応 。 


小物 収納 





ペー パー ホル ダー の 横 に 、 
小物 収納 を 取り 付け られ ます 。 
サイ ズ (mm) : 幅 205 x 奥 行 97 x 高 さ 146 


キャ ビ ネ ッ ト タ イ プ 用 カウ ンタ ー タ イプ 用 ※1 


注 ) 施 工 写真 に は 便器 ・ 便 座 の 電源 コー ド ・ ア ー ス 線 が 写っ て いま せん 。 取り 付け 位置 に つき まし て は 設計 資料 編 で ご 確認 くだ さい 。 








> お そう じ 
ポール じめじめ ) 





@ 一 ーー 一 300mm ーーーーーー@ 
深 さ (最深 部 ) : 78mm 


時 乱 


連動 水 栓 *※ 手動 水 栓 自動 水 栓 


※ 連 動 水 栓 は 、L150 シ リー ズ 、S160 シ リー ズ 
の み に 対 応 。 
注 ) 連 動 水 栓 は 、10cm 前 出し 位置 に は 対応 
し て いま せん 。 


※ 背 面 タ イプ 、 コ ー ナ ー タ イプ に は 取り 付け られ ませ ん 。 
※1 カウ ンタ ー 側 に は 取り 付け られ ませ ん 。 カ ウン ター と 反対 側 に 取り 付け て くだ さい 。 
壁 と ボール 隙 間 が 15mm 以 上 ある こと を ご 確認 くだ さい 。 


アク セ サ リ ー は 、P.144 一 147 を ご 覧 くだ さい 。 





収納 量 / 扉 ・ カ ウン ター 色 柄 


キャ ビ ネ ッ ト タ イ プ 収納 / 扉 柄 


連動 水 栓 の 場合 





手動 水 栓 の 場合 





自動 水 栓 の 場合 


| 」 
還 








= ニー 





扉 ・ カ ウン ター 色 柄 


タイ プ A (ベリ ティ ス 木 目 柄 ) 














ウォ ー ル ナッ ト 柚 














XNI 


メー プル 柄 











XW 
ホワ イト オー ク 柄 


タイ プ B (木目 柄 ) 
































タイ プ A (鏡面 ) 





新 商品 





アラ ウー ノ 
L150 
シリ ー ズ 


アラ ウー ノ 


S160 
ン リ ー ズ 








ビュ ー デ ヂ ィ ホワ イト 


New 
アフ リー ノ V 


アラ リー ノ 
専用 手洗 い 







































































TI TV TUI 0 
ソフ トウ ォ ー ル ナッ ト 柄 ソフ ト オ ー ク 柄 ホワ イト アッ シュ 柄 7 
収納 の 目安 収納 の 目安 収納 の 目安 写真 は ソフ ト オ ー ク 柄 
トイ レ 用 ブラ シン  ※1 トイ レ 用 ブラ シン  x※1 トイ レ 用 ブラ シン  x1 トイ レ 
・ ト イレ ッ ト ペ ー パ ー X ぶ 3 ・ ト イレ ッ ト ペ ー パ ー X※3 * ト イレ ッ 小 ペ ー パ ー X3 カウ ンタ 
トイ レ 用 洗剤 ~x1 トイ レ 用 洗剤 ~x1 トイ レ 用 洗剤 ~x1 ・、 =- 計 ー ー 
* 消 臭 スプ レー  x1 ・ 消 臭 スプ レー  xf1 - 消 臭 スプ レー X1 を だ 吾 証 扉 の 色 柄 に つい て TS 
※ キ ャ ビ ネ ッ ト に 背 板 は あり ませ ん 。 表面 が タイ プ A( ベ リ 表面 が タイ プ A( 鏡 
MM ティ ス 木 目 柄 ) の 場 1 面 ) 、 タ イプ B( 木 目 柄 ) アク セ サ リ ー 
合 、 裏 面 は 同じ 色 柄 に の 場合 、 裏 面 は ホワ 
な り ま す 。 イト 色 (無地 ) に な り ま 
す 。 
スト ー ル 
小便 問 
ヨ ピ o 〒 二 
表面 タイ プ 収納 / 扉 柄 
、 0 温水 
据置 き 型 ゲー ト 部 べく カウ ンタ ー (上面 )・ エ ンド パネ ル (側面 )> 色 柄 注 海 便座 
し / 
1 タイ プ A (ベリ ティ ス 木 目 柄 ) タイ プ A( 鏡 面 ) 
FUN レ スト 
テー ブル 0 
IXTI IXPI XK LW| 
ウォ ー ル ナッ ト 柄 ” チェ リー 柄 オー ク 柄 ビュ ー テ ィ ホ ワイ ト 上 
* 本 WI 押 
ロ 資料 編 





扉 は ホワ イト の み 。 


有効 寸法 (mm):390xX80x237 上 部 と 側面 の ゲー ト 部 の み 


有効 寸法 (mm) :390x145x237 








KWI 

















IN DO 0 2 ホワ イト オー ク 柄 
収納 の 目安 思 収納 の 目安 
トイ レ 用 洗剤 ”x1 トイ レ 用 洗剤 ”x1 タイ プ B (木目 柄 ) 
掃除 用 シー ト  x1 ・ 泡 洗浄 用 補充 液 メ 1 
・ サ ニタ リー 用 品 x1 ・ 掃 除 用 シー ト メ 1 
・ サ ニタ リー 用 品 x1 
小 イ kwk=/ー 2 TUI ※ タ イプ B (木目 柄 ) の 裏面 は ホワ イト 色 (無地 ) です 。 
ー ー ホワ イト アッ シュ 柄 詳し く は 上 の 注意 を ご 確認 くだ さい 。 


※ 収 納 部 に 背 板 は あり ませ ん 。 


配管 の 見 え 方 と 、 配 管 カ バー の 対応 に つい て 


注 ) 配管 カバ ー は L150 シ リー ズ 、S160 シ リー ズ と の 組み 合わ せ 専 用 で す 。 他 の 便器 に は お 使い いた だ け ま せん 。 





便器 設置 位置 :10cm 前 出し の 場合 


連 
連動 水 柱 ノー 配管 カバ ー 付 


配管 カバ ー の 対応 
手動 / 自 動 水 栓 水 栓 対応 





手動 / 自 動 水 栓 




















ーー= sa | 連動 水 栓 付属 ※ 
手動 水 栓 

オプ ショ ン 
自動 水 栓 














※ 写 真 は キャ ビ ネ ッ ト タ イ プ 左 設置 の 場合 で す 。 

※ 配 管 カ バー は 立 位 状態 で 配線 や 排水 管 を 見 え に く くし た り 、 
配線 や 排水 管 を ホコ リ か ら カ バー する た め の も の で す 。 
お 掃除 な ど で し ゃ が みこ ん だ り 覗 きこ ん だ り し た 場合 は 、 
配線 や 排水 管 が 見 える こと が あり ます 。 

※ 給 水管 を カバ ー す る た め の も の で は あり ませ ん 。 

※ 給 水位 置 に よっ て 給水 ホー ス の 見 え 方 が 変わ り ます 。 


※ 連 動 水 栓 の 場合 、 電 気配 線 を 
隠す た め の 配 管 カ バー を 付属 し て 
NN ま 39.8 
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トイ レ 手 洗い ・ 収 納 


アラ ウー ノ 専 用 手洗 い キャ ビ ネ ッ ト タ イ プ プラ ン ニ ング ガイ ド 仕様 





新 商品 








寺 眉 て ヘー 


ご 
ン 


圭 違 同人 舞 ヘ ーー 


ご 
ン 





特長 
P.105 





主 な 部 材 
P.110 





セッ ト 
プラ ン 例 
P.89・ 
90・91 





部 材 一 覧 ・ 


仕様 





加 オー ター 





設計 
資料 編 
P.169 
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( 嗜 机 SrrVi い ペー ス > 事 識 再 ) 落 叶 プーN ぐ は 


薬 計 VN 山 山 ペー ス 








22 ラル ミョン II50 2 
S160 シ リー ズ の み 対 応 可能 
で す 。 


| s | 手動 水 栓 


†0 円 
( 税 抜 +0 円 ) 


2 


自動 水 栓 


+37,400 
( 税 抜 +34.000 円 ) 


。 
朗 


別途 コン セン ト が 必要 で す 。 








訓 - 攻 で 選ん だ 部 材 の 記号 を 入れ て 、 組 み 合わ せ 品番 を 完成 させ て くだ さい 。 


xGH7[ LILILILT II 


回 回 回 回 回 回 因 


冷 地 (自動 水 栓 の み 対応 可能 ) の 場合 は 、 組 み 合 わせ 品番 の 未 尾 に 7 を 付け て 
ご 注文 くだ さい 。 価 格 は 同じ で す 。 連 動 ・ 手 動 水 栓 は 一 般 地 ・ 寒 導 地 共 通 で す 。 


月 介 庫 カ ウン ター 本 


組み 合わ せ 品 番 詞 に 
色 柄 記号 を 入れ て くだ さい 。 


タイ プ B (木目 柄 ) 


ソフ ト オ ー ク 柄 


※ タ イプ B (木目 柄 ) の 裏面 は ホワ イト 色 (無地 ) で す 。 
詳し く は ーP.111 


タイ プ B (木目 柄 ) 


†0 円 
( 税 抜 +0 円 ) 


| 計 還 較 


[TT| ソ フト ウォ ー ル ナッ 柄 [TU| ホ ワイ ト ア ッシュ 柄 








※ タ イプ B (木目 柄 ) の 裏面 は ホワ イト 色 ( 無 地 ) で す 。 
詳し く は …P.111 


タイ プ ブ A( ベ リティ ス 木 目 柄 ) 


+28.820 円 
( 税 抜 +26.200 円 ) 





[XT| ウ ォ ー ル ナッ ト 柄 [XP] チェリー 柄 


IXN| メ ー プ ル 柄 








|XK| ォ ー ク 柄 


[KW| ホ ワイ ト オ ー ク 柄 


タイ プ A (鏡面) 


+28,820 円 
( 税 抜 +26.200 円 ) 


※ タ イプ A( 鏡 面 ) の 裏面 
は ホワ イト 色 (無地 ) で す 。 


ビュ ー テ ィ ホ ワイ ト 詳し く は 一 P.111 





タイ プ A (ペリ ティス 木目 柄 ) 採 用 に あたっ て の ご 注意 
節 や 心材 と 辺 材 の 色 味 の 違い な ど 、 そ れ ぞ れ の 木 が 
本 来 も つ 個性 を シー ト に 表現 し て いま す 。 そ の た め 、 
隣り 合う 扉 面 お よび 、 プ ラン 全体 と し て 柄 が 大 きく ば 
ら つ く 場 合 や 、 逆 に つなが る 場合 が あり ます 一 P.133 








(単位 :mm) 
1260<17200 | 
890<1350 | ーー 
375ー500※1 
(現場 カッ ト ) 









†0 円 
( 税 抜 +0 円 ) _- 
( (単位 :mm) 

1260<1720 

| 890~^1350 1370 
375 一 500※1 (現場 カル ) 
( 現 場 カ ッ ト ) et 








カウ ンタ ー 奥 行 113mm 


ーー 


アー ムレ スト を 設置 する 場合 は 、 488mm 
以上 必要 で す 。 ア ー ム レス ト と 小物 収納 を 
ー 緒 に 設置 する 場合 は 、 550mm 以上 
必要 で す 。 


501 一 600mm の 場合 、 延 長 排水 管 (オプ 


ショ ン ) が 必要 で す 。 


手洗 い 本 体 は 、 キ ャ ビ ネ ッ ト に 給排水 管 を 通す 穴 
が 加工 され て いる た め 、 左 設置 用 (L) と 右 設 
置 用 (R) で 仕様 が 異な り ま す 。 


注 ) 施 工 写真 に は 便器 ・ 便 座 の 電源 コー ド ・ ア ー ス 線 が 写っ て いま せん 。 取り 付け 位置 に つき まし て は 設計 資料 編 で ご 確認 くだ さい 。 








ペー パー ホル ダー 


IN| ペー パー ホル ダー な し 


2 連 ペ ー パ ー ホ ル ダ ー あ り 


ホワ イト 


+8.030 貴 
( 税 抜 +7,300 円 ) 





写真 の カウ ンタ ー は オー ク 柄 


シル バー 
+11.660 円 
( 税 抜 +10.600 円 ) 





ト 。。 で 
写真 の カウ ンタ ー は オー ク 柄 


ワン ハン ドカ ッ ト 機 能 困 
@ ペ ー パ ー ホ ル ダ ー は 志 な し ペー パー に は 
対応 で きま せん 。 

@ 使 用 可能 な トイ レッ トペ ー パ ー は 幅 114mm、 
外 径 ぁ ゅ 120mm 以 下 、 内 径 ぁ 38mm で す 。 
@ ペ ー パ ー の 質 や 切り 方 に よっ て は 、 切り 

に くい 場合 が あり ます 。 


ペー パー ホル ダー の 単独 設置 は で きま せん 。 











購入 前 の ご 注意 新 商品 





2 oO へ く 
/ ヾ 一 スズ の ョ ング 水 栓 連動 水 栓 ⑱ カ ウン ター 部 の 耐荷 重 は 392N | 40kgf ] で す 。 旬 設 置 可能 な トイ レル ー ム は 、 奥行 き 
1260~1720mm、 間口 750 こ 1000m で す 。 但し 、 間口 が 750-814mm の 場合 、 商 了 
XX HH/ETIVLNIN 唱 ル ン ター 本 | タイプ (木目 柄 ) ソ フト オー ク 柚 品 対 応 寸 法 は 1435 ご 1720mm と な り ます 。 但 ト イレ ルー ム 前 方 の 壁 か ら 便器 まで を 700 。 / フ リー ノ 


mm 以上 確保 され る こと を 推奨 し ます 。 700mm 未 満 の 場合 キャ ビ ネ ッ ト が 足 に 当たる 可能 性 150 
呆 が あり ます 。 間口 が 815mm 以 上 ある 場合 は 、 トイ レル ー ム 前 方 の 壁 か ら 便器 まで を 500mm ジー 天 
左 設置 まで 対応 可能 で す 。 一 P.169 位 壁 面 固定 は 必ず 500mm 以 下 の ピ ッ チ で 行っ て くだ さい 。 





147,400 ロ 手洗 い 設置 位置 








| ⑯L150 シ リー ズ ・S160 シ リー ズ ・New アラ ウー ノ V の 壁 排水 タイ プ 155 タ イプ と 組み 合わ アラ ウー 
( 税 抜 134.000 円 ) 便器 設置 位置 標準 ・ 床 排水 せる 場合 は 、 縦 の 配管 を 現場 カッ トレ て くだ さい 。 詳し く は 施工 説明 書 を ご 確認 くだ さい 。 倫 カ 軸 
※ 便 回 の 価格 は 念 ん で いま 旨 ウン ター は 現場 カッ ト で きま す (1260 一 1720mm/ 便 器 を 10cm 前 に 出す 場合 は 1360-  "' つ 7 
6 1720mm) 。 代 キャビネット の 扉 の 開く 向き に より 、 ド ア や 壁 と 干渉 する お それ が あり ます 。 欠 手 。 ン リ ー ス 
部 材 品番 ・ 価 格 一 覧 一 P.121 止 水 栓 位置 手洗 い 側 洗い ボー ル は 施工 用 パネ ル に 引っ 掛け て 施工 する 方 式 で す 。 手 洗い ボー ル 上 部 に 収納 や ミ 





ラー を 設置 する 場合 や 、 窓 梓 な どの 下 に 取り 付け る 際 は 、 施工 し ろ と し て 50mm 以上 の あき Na 
が 必要 で す 。 一 P.169 倫 小 物 収納 の 左右 片側 を 50mm 以上 あけ て くだ さい 。 両側 を ふさ アラ ウー ノリ 
ぐ と 開閉 で きま せん 。 但 L150 シ リー ズ の アー ムレ スト 付き を 併用 する 場合 、 部 屋 の 大 き さ に よ ルプ 
り 対応 で き な い 場合 が あり ます 。 氏 10cm 前 出し タイ プ は 、 便器 を 必ず 10cm 前 に 出し て 施 
工 し て くだ さい 。 便器 を 前 に 出さ ず に 施工 する と 、 排 水管 の 接続 が で き な い お それ が あり ます 。 

















ん 
EE 
記 介 か 物 収 設置 位置 目 水 栓 位置 
n オプ ショ ン 
小物 収納 な し な し | 標準 な し | 手洗 い 側 ーー 
下 長 排水 管 II 
/ 230mm 
MM 上 @ @ 6 トイ レ 
EE 北 3 人 和 CH110T08ST 5.280 円 ( 税 抜 4800 円 ) フフ ウー ター 





























※ の 5 TS 
[排水 ピッ チ ] 
@1 MO 使用 例 ① 使用 例 ② 
2 ー 思 栖 準 の 場合 10cm 前 出し の 場合 
の NN | cgi JMAIAoi= 7 クセ サリ ー 
(リフ ォ ー ム 色 管 使用 m 旨 織 | 
信 305~510mm Ce ーー 


(リフ ォ ー ム ダイ レク ト 配 管 使用 















ョ スト ー ル 
「 小便 慢 
! 501<600mm ! ! 501<600mm 
温水 
人 @ 手 洗い 設置 の 壁面 か ら 便器 中 心 ま で の 寸法 洗浄 便座 
小 【 を | 本 準 le | > 潮 ( いい 間 人 が 501 600mm の 場合 、 〇 部 分 に 延長 排 
IM| ト 物 収納 あり io 手洗 い 逆 側 水管 を 使っ て 調整 し て くだ さい 。601mm 以 上 
+11.660 円 †0 円 +5,500 円 は 対応 で きま せん 。375 一 500mm の FIN レス ト 
( 税 抜 +10.600 円 ) ( 税 抜 +0 円 ) 30 ( 税 抜 +5.000 円 ) 合 は 不要 で す 。 HIS 
MM @ 0 出し 設置 所 し た 場合 、 延 長 排 永 "ケー ブル 


ペ バ パー ホル ダー あり 

















示 二 柳 皿 


10cm 前 出し 設置 用 GHA7RHCZL(R) 8800 円 松 8000 円 


壁 排水 @| @ 管 が 組み 合わ せ 品番 に 含ま れ ま す 。 
[排水 ピッ チ ] 氷 | 了 馬 
9 水 。 
人 @120mm 邊 欄 配管 カバ ー 資料 編 
@155mm 連動 水 栓 は 配管 カバ ー 付 。 sd 
( 全 輸 使用 ) ビ 手動 / 自 動 水 栓 の 場合 、 別 途 ご 手配 くだ さい 。 ミミ 
| 標準 設置 用 GHA7RHC 7,700 円 ( 税 抜 7.000 円 ) 











写真 の カウ ンタ ー は 






















































ソフ ト オ ー ク 本 
注 )L150 シ リー ズ 、S160 シ リー ズ と の 組み 合わ せ 
専用 で す 。 他 の 便器 に は お 使い いた だ け ま せん 。 
ペー パー ホル ダー な し ※ 便 器 に 向かっ て 右側 に 止 水 栓 が くる 場 に 寺 
合 は 、 別 途 便器 用 の 延長 給水 ホー ス ( 連 手洗 い 用 ワイ ヤー ラッ ク 
es 症 出 し 5 軸 導 8200 0 GHA7SR370 4,180 円 ( 税 抜 3.800 円 ) 
1 兄 ! 必 "9o 
写真 の カウ ンタ ー は |z | 1 0cm 際 280 
ウォ ー ル ナッ ト 柄 
ォ ー ル ナッ 本 旨 1 は 、P.144 一 147 を 
写真 の カウ ンタ ー は 1 MM 思 
ソフ トウ ォ ー ル ナッ ト 柄 床 排水 
[排水 ピッ チ ] 
@220・300mm 
(標準 配管 使用 ) 仁 様 
人 @471 て 570mm 手洗 い ボ ー ル スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) 
内 ボー ル 内 寸 ( 幅 メ 奥行 ) 340X174mm 
2 mm 8 呈 *P 立 K ・ 時 王立 K・ 
(リフ ォ ー ム ダイ レク ト 配 管 使用 2 最深 部 : 7/6mm、 最 浅 部 : 72mm 
Mu ト 深 装 耐 ンー テ クル ド 
ヤ ト ツ っ 2 フ ーー ホー 
堂 排水 扉 ・ カ ウン ター 化粧 パー チク ル ボ ー ド 
[排水 ピッ チ ] 配管 カバ ー PP ノ 耐 荷重 約 1kg 
0 約 2L 分 | 連動 水 栓 | 連続 吐 水 時 間 :7 秒 ・20 秒 ・35 秒 ・1 分 (設定 に より 変わ り ま す ) 
<155mm レバ ー 式 
( 台 輸 使用 ) 議 8 還 誠 手動 水 栓 ーーーー 式 単 水 栓 
※ 排 水 ジョ イン ト L (CHHP80L) を 挑 水 ョ イト S "最大 還 0 た 還 
使用 する 場合 は 対応 で きま せん 。 (CHHP82S) 吐 水量 3 れ / 2 示 村 | セン サー 検知 方 式 : 赤 外線 反 身 方式 
・ 電 源 コ ー ド 長 さ : 60cm 
・ 連 続 吐 水 時 間 : 3 分 間 
10cm 前 出し タイ プ の 場合 
20 連動 水 栓 銅 合金 
リア カバ ー に 穴 を あけ ます 。 分 = 
人 -+ 分 財 水 性 重水 銅 合金 ( 定 流量 弁 、 ス トレ ー ナ ー 付 ) 
排水 管 樹脂 製 P ト ラッ プ 
使用 水圧 0.1MPa (流動 時 ) 一 0.75MPa (静止 時 ) 
小物 収納 の 単独 設置 は で きま せん 。 周囲 使用 温度 範囲 0<40C 


掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 113 


トイ レ 手 洗い ・ 収 納 


アラ ウー ノ 専 用 手洗 い 背面 タイ プ プラ ン ニ ング ガイ ド 仕様 





新 商品 








寺 眉 て ヘー 


ご 
ン 


圭 眉 同人 ヘ ーー 


ご 
ン 





特長 
P.105 





主 な 部 材 
P.110 





セッ ト 
プラ ン 例 
P.90・ 
91 





部 材 一 覧 ・ 


仕様 





加 オー ター 





Q&A・ 
ご 注意 


P.143 


設計 
資料 編 
P.169 
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握 


手洗 い 本 





| H | 据置 き 型 


落 店 YU ペー ス 


†0 円 
( 税 抜 +0 円 ) 


フロ ー ト 型 


+27,500 円 
( 税 抜 +25.000 円 ) 


( 鶏 机 SrrV い ー ス > 事 識 宇 ) 落 叶 プー で ぐ は 











置き 





店 


副 - 放 で 選ん だ 部 材 の 記号 を 入れ て 、 組 み 合わ せ 品 番 を 完成 させ て くだ さい 。 


XGH8| |IG| | | | | 


奥行 (有効 寸法 ):80mm 
ドア ラッ ド バ 主 が 同人 ほ 
入り ませ ん 。 


奥行 (有効 寸法 ):145mm 


排水 位置 対応 一 覧 一 P.120 


据置 き 型 と 壁 排水 ( 横 抜き ) の 組み 合わ せ 、 フ ロー ト 型 と 壁 排水 (後ろ 抜き ) の 組み 合わ せ は で きま せん 。 


排水 位置 を 確認 し まし ょ う 。 


床 排水 


壁 排水 (後ろ 抜き ) 


トー 100mm 


ヒー 125mm 


排水 
ジョ イン ト S 





排水 ジョ イン ト S(CHHP82S) を 使用 し て くだ さい 。 


NW 





床 排水 


壁 排水 ( 横 抜き ) 


排水 ジョ イン ト S 

CHHP82S 
4.400 円 

( 税 抜 4.000 円 ) 

色 は ライ ト グ レ ー で す 。 


トー-- 165mm 


トーーー ゴ 165- ン 
195mm 


Mo 
140mm 


必要 に 応じ て 排水 ジョ イン ト L (CHHP80L) を 使用 し て くだ さい 。 


上 
5“ 
1 除電 


131mm 


排水 ジョ イン ト L 
CHHP80L 


4.400 円 
( 税 抜 4.000 円 ) 


色 は グレ ー で す 。 排水 ジョ イン ト L 


注 ) 施 工 写真 に は 便器 ・ 便 座 の 電源 コー ド ・ ア ー ス 線 が 写っ て いま せん 。 取り 付け 位置 に つき まし て は 設計 資料 編 で ご 確認 くだ さい 。 





唱 冷 地 ( 自 動 水 栓 の み 対応 可能 ) の 
場合 は 、 組 み 合わ せ 品 番 の 未 尾 に 7 を 
付け て ご 注文 くだ さい 。 価格 は 同じ で 
す 。 連 動 ・ 手 動 水 栓 は 一 般 地 ・ 寒 冷 地 
共通 で す 。 


2 叉 3 


| E | 連動 水 栓 


の 42 ルー ニン US00122 リ ニシ 
S160 シ リー ズ の み 対 応 可 能 で 
す 。 


| s | 手動 水 栓 


†0 円 
( 税 抜 +0 円 ) 


自動 水 栓 


+37,400 幅 
( 税 抜 +34.000 円 ) 


レ 


別途 コン セン ト が 必要 で す 。 





ベー スプ ラン 手洗 い 本 体 
XGH8HGETUR % 


連動 水 栓 





119.900F ゲー ト 部 色 柄 


タイ プ B (木目 柄 ) 
ホワ イト アッ シュ 柄 





( 税 抜 109.000 円 ) 


※ 便 器 の 価格 ( NB \ ま せん 。 
部 材 品 番 ・ 価 格 一 覧 一 P.121 


手洗 い 設 置 


ー ト 部 く カ ウン ター (上 部 )・ 
区 中 色 柄 2 UP0/ で 


収納 部 の 扉 は ホワ イト (無地 )。 


組み 合わ せ 品 番 話 に 
色 柄 記号 を 入れ て くだ さい 。 


タイ プ B( 木 目 柄 ) 


※ タ イプ B (木目 柄 ) の 裏面 は ホワ イト 色 ( 無 地 ) で す 。 
詳し く は 一 P.111 











ITUI* ワ イト アツ ュ 柄 


タイ プ A (ベリ ティ ス 木 目 柄 ) 
据置 き 型 †7,700 円 ( 税 抜 +7.000 円 ) 
フロ ー ト 型 +11.000 円 ( 税 抜 +10.000 円 ) 


[XT| ウ ォ ー ル ナッ ト 柄 [XP| チ ェ リ ー 柄 


K| ォ オー ク 柄 IXN| メー プル 柄 

















|XWI ホ ワイ ト オ ー ク 柄 


タイ プ A (鏡面 ) 
据置 き 型 †7,700 円 ( 税 抜 +7.000 円 ) 
フロ ー ト 型 †11.000 円 ( 税 抜 +10.000 円 ) 


 、 還 


ビュ ー テ ィ ホ ワイ ト 





※ タ イプ A (鏡面 ) の 裏面 は ホワ イト 色 (無地 ) で す 。 





※ 便 器 に 向かっ て 右側 に 止 水 栓 が くる 


位置 | 右 設 置 





ミル で 

設 直 位置 

止 水 栓 が 右 に ある 場合 は 左 設置 を 、 止 水 栓 
が 左 に ある 場合 は 右 設 置 を お 選び くだ さい 。 


| R | 右 設置 





†0 円 





カウ ンタ ー 幅 600mm 
カウ ンタ ー 奥 行 据置 き 型 102mm 
フロ ー ト 型 167mm 


場合 な ど 給水 位置 に よっ て は 、 別 途 便 
益 用 の 延長 給水 ホー ス CH100R01 
(1m) 5,720 円 ( 税 抜 5,200 円 ) が 必 
要 な 場合 が あり ます 。P.153・154・157 
の 給水 可能 範囲 を 必ず ご 確認 くだ さい 。 





詳し く は 一 P.111 


タイ プ A( ベ リティ ス 木 目 柄 ) 採用 に あたっ て の ご 注意 
NR それ ぞ れ の 木 が 本 来 も つ 個性 を 

に 表現 し て いま す 。 了 隣り 合 Ni プラ ン 全 体 と 
し て 本 A&FS つ < 電 ち 送 に つなが る 場合 が あり ます …P.133 




















購入 前 の ご 注意 


念 商 品 幅 は 600mm で す 。 現場 カッ ト は で きま せん 。 坦 便 器 の 中 心 一 手洗 い ボ ー ル 側 の 
壁面 が 375 て 395mm の 場合 の み 設 置 可能 で す 。 間口 の 中 心 が 便器 の 中 心 の 場 

設置 可能 な トイ レル ー ム は 、 間 口 750 て 790mm で す 。 倫 トイ レル ー ム 前 方 の 壁 か ら 便 器 
まで を 400mm 以上 確保 し て くだ さい (推奨 は 500mm 以上 ) 。 借 トイ レ 内 に パイ プス ペー 
ス が ある 場合 、 パイ プス ペー ス と 反対 側 に 手洗 い ボ ー ル を 配置 し て くだ さい 。 欠 給 水位 
置 、 コ ン セ ント 位置 が 商品 と 千 渉 し な いか ご 確認 の 上 、 ご 購入 くだ さい 。 但 L150 シ リー ズ 
の アー ムレ スト 付き を 併用 する 場合 、 部 屋 の 大 き さ に より 対応 で き な い 場合 が あり ます 。 


オプ ンション 


ペー パー スト ッ カ ー の 
12.430 円 
( 税 抜 11.300 円 ) 


収納 部 の 側面 を 活用 し 、 
| トイ レッ トペ ー パ ー を 
1 ロー ルス トッ ク 可 能 。 


| 潤 





取 替 止 水 欄 セ ッ ト 





取 替 止 水 欄 セッ ト を 使用 同 梱 の 給水 閉 具 の み で 施工 


CHAO01T 
11.990 円 ( 税 抜 10.900 円 ) 


キャ ビ ネ ッ ト 内 部 に 給水 位置 が くる 場合 は 取 苦 止 水 栓 セッ ト で 対応 くだ さい 。 
P.171 の 給水 可能 範囲 を 必ず ご 確認 5 くだ さい 。 


延長 排水 管 


/ JO CH110T08ST 5.280 円 ( 科 抜 4.800 円 ) 
排水 位置 対応 一 覧 -P.120 


アク セ サ リ ー は 、P.144<147 を ご 覧 くだ さい 。 














仕様 
手洗 い ポ ー ル スコ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) 
ボー ル 内 寸 ( 幅 奥行) 158x170mm 
ボー ル 深 さ 最深 部 : 114mm、 最 浅 部 : 111mm 
ボー ル 容 量 1.8L 
に 2542 HIPS ( 耐 衝撃 性 ポリ スチ レン ) 
本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト ・ 扉 塗装 耐水 パー チク ル ボ ー ド 


ゲー ト < カ ウン ター (上 面 )・ ーー 
エン ド パ ネ ル (側面 )> 化粧 パー チク ル ボ ー ド 


約 2L/ 人 連動 水 栓 | 連続 叶 水 時 間 :7 秒 ・20 秒 ・35 秒 ・1 分 (設定 に より 変わ り ます ) 











手動 水 栓 レバ ー 式 単 水 栓 
給水 栓 ・ 定 格 電圧 : AC100V 50/60Hz 
最大 し < 人 ム ・ 消 費 電力 : 6W (寒冷 地 仕様 : 9W) 
吐 水量 自動 水 栓 | ・ セ ン サ ー 検 知 方 式 : 赤 外線 反射 方 式 


・ 電 源 コ ー ド 長 さ : 60cm 
・ 連 続 吐 水 時 間 : 3 分 間 














連動 水 栓 銅 合金 
の 時 水 柏 生生 鋼 使 ( 定 流量 弁 、 ス トレ ー ナ ー 付 ) 
排水 管 樹脂 製 ボ ボル トラ ッ プ 
使用 水圧 0.1MPa (流動 時 ) 一 0.75MPa (静止 時 ) 
周囲 使用 温度 範囲 0<40C 


掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ま す 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 


新 商品 





アラ ウー ノ 
L150 
シリ ー ズ 


アラ ウー ノ 


S160 
シン リー スズ 





New 
アフ リー ノ V 


アラ ウー 
専有 手洗 い 











アク セ サ リ ー 


スト ー ル 
小便 人 


温水 


洗浄 便座 








FUN レ スト 
テー ブル 0 





三 ル 三 
ロ 双 是 


資料 編 


叶 了 


トイ レ 手 洗い ・ 収 納 


アラ ウー ノ 専 用 手洗 い カウ ンタ ー タ イプ プラ ン ニ ング ガイ ド 仕様 



















































































新 商品 
副 - 占 で 選ん だ 部 材 の 記号 を 入れ て 、 組 み 合 わせ 品番 を 完成 させ て くだ さい 。 
寒冷 地 ( 自 動 水 栓 の み 対 応 可能 ) 
_ の 場合 は 、 組 み 合 わせ 品番 の 未 
ト ~ 尾 に 7 を 付け て ご 注文 くだ さい 。 
イ 価格 は 同じ で す 。 連動 ・ 手 動 水 栓 
は 一 般 地 ・ 寒 冷 地 共通 で す 。 
回 回 回 回 
洗 
し \ 
収 
納 
ア 三 ル ーL。 
z 月 昌 小物 収 便器 設置 位置 
ウ カウ ンタ ー、 ペ ー パ ー ホ ル ダ ー は ホワ イト の み 。 
| 
ノ 
専 加 > 
用 | N | 小物 収納 な し | H | 標準 
11501200 (単位 :mm) 排水 位置 を 確認 し まし ょ う 。 
い 300 900 
べ 
| 6 ら | 床 排水 多く SM) 
ス 1 に ビ 
o ロ ( 
アラ 9 
ーー 1O 
ジ 720 ベ の 
仁 SR * ア ー ム レス ト を 設置 する 場合 は 475mm 以 上 アー ムレ スト と 
小物 収納 を 一 緒 に 設置 する 場合 は 、550mm 以 上 必要 で す 。 
様 アラ ウー ノ L150 シ リー ズ 、 ※501 こ 600mm の 場合 、 延 長 排水 管 ( オ プン ョ ン ) が 必要 で す 。 [排水 ピッ チ ] 
S160 シ リー ズ の み 対 応 可 能 
4 Mk 5 @120.200mm (標準 配管 使用 ) 
球 準 タイ プ の 場合 ロ @305-470mm( リ フォ ー ム 配管 使用 ) 
gh @305510mm (リフ ォ ー ム ダイ レク ト 配 管 使用 ) 
穴 を あけ ます 。 
| | 手動 水 栓 | M | 小物 収納 あり | | 標準 EE 逐 3 30mm 
+O +11.660 由 †O 
( 税 抜 +0 円 ) ( 税 抜 +10.600 円 ) ( 税 抜 +0 円 ) 
と iL ( [排水 ピッ チ ] 
価 120mm 
@ 155mm( 台 輪 使用 ) 
セ | 床 排水 | 多く 1 
E レ | | | 自動 水 栓 | | 10cm 前 し 
き 長 の +37,400m +5.500 ロ 
P.105 ト ( 税 抜 +34.000 円 ) ( 税 抜 +5.000 円 ) 
仁 1250<1300 (単位 mm) 
様 300 1000 ーー 
主 な 部 材 
b 110 価 ココ | 。 [排水 ピッ チ ] 
格 |8 人 @220・300mm( 計上 
は コ | は @⑯471 一 570mm( リ フォー ム 配 管 使用 ) 
セッ ト | ⑯511 一 610mm (リフ ォ ー ム ダイ レク ト 配 管 使用 ) 
プラ ン 例 ス 別途 コン セン ト が 必要 で す 。 820 の 
P.88・ 4 ー ム レス ト を 設置 する 場合 は 475mm 以上 、 12 
92 の ー ム レス ト と 小物 収納 を 一 緒 に 設置 する 話 衝 り 表 本 
邊 TE 
上 の ※501 600mm の 場合 、 延 長 排水 管 ( オ プシ ョ 
内 ・ 差 ン ) が 必要 で す 。 
客 10cm 前 出し タイ プ の ロ 
場合 リア カバ ー に 
穴 を あけ ます 。 [排水 ピッ チ ] 
[M] オ ー ダ ター @100 一 120mm 排水 ジョ イン ト S 
@135 一 155mm( 台 輪 使用 ) CHHP82S) 
※ 排 水 ジ ョ イン ト L(CHHP80L) を 使用 する 
Q&A・ 場合 は 対応 で きま せん 。 
P.143 
資料 編 
P.1 69 ペー/ パー ホル ダー は 同 梱 品 で す 。 
(ワン ハン ドカ ッ ト 機 能 付き ーP.112) 








注 ) 施 工 写真 に は 便器 ・ 便 座 の 電源 コー ド ・ ア ー ス 線 が 写っ て いま せん 。 取り 付け 位置 に つき まし て は 設計 資料 編 で ご 確認 くだ さい 。 








ベー スプ ラン 
XCH1ENHL 
84,7U0 貴 


( 税 抜 77.000 円 ) 


※ 便 器 の 価格 ( NB \ ま せん 。 
覧 一 P.121 


部 材 品番 ・ 価 格 一 





0 : mm) 


375 こ 500 
(現場 カッ ト ) 





†0 円 
( 税 抜 +O 円 ) (単位 :mm) 


| 1150-1200※1 
ーー 
0 850<900%2_.30o: 


375500 
(現場 カッ ト ) 





10cm 前 出し の 場合 
※ 1 1250 一 1300mm 
※2 950 一 1000mm 











水 栓 連動 水 欄 
便 村 設 置 位 置 宗 準 ・ 床 排水 
手洗 い 設置 位置 | を 設置 

止 水 栓 位置 手洗 い 側 








計上 水 位置 


[su| 手 洗い 側 





止 十 乱 、/ 





























| e | 手洗 い 逆 側 


+5,500 円 
( 税 抜 +5.000 円 ) 


※ 隊 








止 止 
水 水 
栓 栓 





























※ 便 器 に 向かっ て 右側 に 止 水 栓 が くる 場 
合 は 、 別 途 便器 用 の 延長 給水 ホー ス ( 連 


結 用 ニッ プル 付 )CH100R01(1m) 
5,720 円 ( 税 抜 5,200 円 ) が 必要 で す 。 








購入 前 の ご 注意 


⑱ カ ウン ター 部 の 耐荷 重 は 392N | 40kgf | で す 。 倫 カ ウン ター は 現場 カッ ト で きま す 
(850 て 900mm・10cm/ 前 出し タイ プ は 950 1000mm )。 間口 が 狭い 現場 で カウ ン 
ター を カッ ト し た 場合 は 、 立ち 座り の 際 に ボー ル が 邪魔 に な っ た り 、 手前 側 の ペー パー ホル 
ダー が 使い に くく な る 場合 が ご ざい ます 。 氏 10cm 前 出し タイ プ は 、 便器 を 必ず 10cm 前 
に 出し て 施工 し て くだ さい 。 便器 を 前 に 出さ ず に 施工 する と 、 排水 管 の 接続 が で き な い お 
それ が あり ます 。 また 、 使 用 時 に 身体 と 十 渉 する お それ が あり ます 。 倫 手 洗い ボー ル は 施 
工 用 パネ ル に 引っ 掛け て 施工 する 方 式 で す 。 手洗 い ボ ー ル 上 部 に 収納 や ミラ ー を 設置 


する 場合 


閉 で きま せん 。 供 L150 シ リー ズ の アー ムレ スト 付き を 併用 する 場合 
対応 で き な い 場合 が あり ます 。 


オプ ショ ン 
延長 排水 管 


230mm 
ッ 


CH110T08ST 
5,280 円 ( 税 抜 4.800 円 ) 


使用 例 ① 
標準 の 場合 口 


使用 例 ② 
10cm 前 出し の 場合 





501<600mm 


501<600mm 


借手 洗い 設置 の 壁面 か 便器 中 心 ま で の 寸法 が 501 一 600mm の 場 
〇 部 分 に 延長 排水 管 を 使っ て 調整 し て くだ さい 。 
601mm 以 上 の 場合 は 対応 で きま せん 。375 一 500mm の 場合 は 不要 で す 。 


配管 カバ ー 

連動 水 栓 は 配管 カバ ー 付 。 手 動 / 自 動 水 栓 の 場合 、 別 途 ご 手配 くだ さい 。 
標準 設置 用 GHA110TFHC 7,700 円 ( 税 抜 7.000 円 ) 
10cm 前 出し 設置 用 _GHA110TFHCZL(R) 8.800 円 ( 税 抜 8.000 円 ) 


注 )L150 シ リー ズ 、S160 シ リー ズ と の 組み 合わ せ 専 用 で す 。 
他 の 便器 に は お 使い いた だ け ま せん 。 


手洗 い 用 ワイ ヤー ラッ ク 
GHA7SR300 4.180 円 ( 税 抜 3.800 円 ) 


※ カ ウン ター 側 に は 取り 付け られ ませ ん 。 カ ウン ター と 反対 側 に 取り 付け て くだ さい 。 
壁 と ボー ル 隙 間 が 15mm 以 上 ある こと を ご 確認 くだ さい 。 


アク セ サ リ ー は 、P.144147 を ご 覧 くだ さい 。 


、 窓 棒 な どの 下 に 取り 付け る 際 は 、 施 工 し ろ と し て 50mm 以上 の あき が 必要 で 
す 。 P.169 倫 小 物 収納 の 左右 片側 を 50mm 以上 あけ て くだ さい 。 
、 部 屋 の 大 き さ に より 


両側 を ふさ ぐ と 開 











仕様 
手洗 い ボ ー ル スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) 
ボー ル 内 寸 ( 幅 X 奥 行 ) 293x129mm 
ボー ル 深 さ 最深 部 : 78mm、 最 浅 部 : 77mm 
ボー ル 容 量 2.1L 
トラ ッ プ カバ ー HIPS ( 耐 衝撃 性 ポリ スチ レン ) 
5 の 2222 ABS 発泡 材 
配管 カバ ー PP 耐荷 重 約 1kg 





約 2L/ 分 | 連動 水 欄 | 連続 吐 水 時 間 :7 秒 ・20 秒 ・35 秒 1 


分 (設定 に より 変わ り ます ) 





手動 水 栓 レバ ー 式 単 水 栓 





・ 定 格 電圧 : AC100V 50/60Hz 

・ 消 費 電 力 : 6W (寒冷 地 仕様 : 9W) 

・ セ ン サ ー 検 知 方 式 : 赤外線 反射 方 式 
・ 電 源 コ ー ド 長 さ : 60cm 

・ 連 続 吐 水 時 間 : 3 分 間 


給水 栓 
最大 


且 双 
吐 水量 的 3L/ 作 La 

















連動 水 栓 銅 合金 
2 手動 ・ 自 動 水 栓 銅 合金 ( 定 流量 弁 、 ス トレ ー ナ ー 付 ) 
排水 管 樹脂 製 P ト ラッ プ 
使用 水圧 0.1MPa (流動 時 ) 一 0.75MPa (静止 時 ) 
周囲 使用 温度 範囲 0 一 40C 


掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 


新 商品 





アラ ウー ノ 
L150 
シ ツリ ニス 


ガラ ウー の 


S160 
シン リース 





New 
アフ リー ノ V 


アラ ウー 
専有 手洗 い 











アク セ サ リ ー 


スト ー ル 
小便 人 


温水 


洗浄 便座 





FUN レ スト 
テー ブル 0 





三 ル 三 
昌 又 硬 


資料 編 


間 / 


トイ レ 手 洗い ・ 収 納 


アラ ウー ノ 専 用 手洗 い コー ナー タイ プ プラ ン ニ ング ガイ ド / 人 仕様 
























































1 ー ズ フン フン 水 栓 連動 水 栓 
XCH10FEH 便器 設置 位 準 ・ 床 排水 
48,400 ロ 手洗 い 設置 左 設 軒 
ト ( 税 抜 44.000 円 ) _ 、 
止 水 栓 位置 手洗 い 側 
の ※ 便 器 の 価格 は 含ん で いま せん 。 
手 部 材 品 番 ・ 価 格 一 覧 一 P.121 
洗 
い / 
収 メ P 
納 
ア 
ヲ 
? 
再 
前 立 : mm) 
洗 排水 位置 を 確認 し まし ょ う 。 
い 8 ペ 
ズ べ LO 
0 5 床 排水 人 
の 選 [排水 ピッ チ ] 
人 較 人 @120.200mm 
ジ (標準 配管 使用 ) 
仁 W * ア ー ム レス ト を 設置 する 場合 は 、500mm 以上 必要 で す 。 @305 一 470mm 
eneagsiticeen ※501600mm の 場合 、 和 胡 排 水管 (オプ ショ ン ) が 必要 で す 。 (リフ ォ ー ム 配管 使用 ) 
ョ Pi4z4g/ 三 ン リ ョ ンス @305 て 510mm 
S160 シ リー ズ の み 対 応 可 能 で (リフ ォ ー ム ダイ レク ト 配 管 使用 ) 
す 。 票 準 タイ プ の 場合 ロ 
サイ ドカ バー に 穴 を あけ ます 。 
| s | 手動 水 栓 | H | 標準 壁 排水 Ju 
+0 円 †0 円 
了 [排水 ピッ チ ] 
( 税 抜 +0 円 ) ( 税 抜 +0 円 ) @120mm 
人 @155mm 
( 台 輪 使用) 
| し 
120mm 
自動 水 栓 |z | 10cm 前 出し 連動 水 栓 に は 対応 し て いま せん 。 床 排水 
特長 ク +37,400 貴 +†5,500 貴 [排水 ピッ チ ] 
9 2 久 220・300mm 
4 
仁 @471-570mm 
様 (リフ ォ ー ム 配管 使用 ) 
た か 計 5 人 @511 一 610mm 
和 アグ (リフ ォ ー ム ダイ レク ト 配 管 合用) ーーーーー+ 
は _ 多 
5 
セッ ト | 別途 コン セン ト が 必要 で す 。 
プラ ン 例 ク 0 
P 92 ラ *※ ア ー ム レス ト を 設置 する 場合 は 、500mm 以上 必要 で す 。 
※501 一 600mm の 場合 、 延 長 排水 管 ( オ プシ ョ ン ) 
ン が 必要 で す 。 壁 排水 MM 
部 材 一 覧 ・ 由 [排水 ピッ チ ] 
仕様 際 間 の 軸 @100 一 120mm 
kb 10cm 前 出し タイ プ の 場合 価 135 一 155mm 
リア カバ ー に 穴 を あけ ます 。 ( 台 輪 使用 ) 
[【UJ オ ー ダ ター 
※ 排 水 ジ ョ イン ト L (CHHP80L) を 使用 する 排水 ジョ イン ト S 
場合 は 対応 で きま せん 。 (CHHP82S) 
Q&A・ 
P.143 
資料 編 
P.169 








注 ) 施 工 写真 に は 便器 ・ 便 座 の 電源 コー ド ・ ア ー ス 線 が 写っ て いま せん 。 取り 付け 位置 に つき まし て は 設計 資料 編 で ご 確認 くだ さい 。 
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仕様 購入 前 の ご 注意 新 商 jn 























































































手洗 い ポ ー ル スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) ム 岐 水 栓 連動 水 栓 銅 合金 念 10cm 前 出し タイ プ は 、 便器 を 必ず 10cm 前 に 
ボー ル 内 寸 ( 幅 x 奥 行 ) 293x 129mm ^ 手動 ・ 自 動 水 栓 銅 合金 ( 定 流量 弁 、 ス トレ ー ナ ー 付 ) 出し て 施工 し て くだ さい 。 便器 を 前 に 出さ ず に 施工 アラ ワー ノ 
ボー ル 深 さ 最深 部 : 78mm、 最 浅 部 : 77mm 寺 此 製 SG トラ ッ プ SM に 
ボ ポール 容 量 二 排水 告 脂 製 S ト ラッ フ 手洗 い ボー ル は 施工 用 パネ ル に 引っ 掛け て 施工 、」」 
トラ ッ プ カ バー HIPS ( 感 衝撃 性 ポリ スチ レン ) 使用 水圧 0.1MPa (流動 時 )…0.75MPa (静止 時 ) する 方 式 で す 。 手 洗い ボー ル 上 部 に 収納 や ミラ ー プ 
2 周 較 使用 温度 範囲 PO を 設置 する 場合 や 、 窓 桁 な どの 下 に 取り 付け る 際 ニョ ー/ 
約 2L/ 償 連動 水 栓 | 連続 吐 水 時 間 :7 秒 ・20 秒 ・35 秒 ・1 分 (設定 に より 変わ り ます ) 5 は 、 施工 し ろ と し て 50mm 以上 の あき が 必要 で す 。 
レバ ー 式 単 水 栓 ーP.169 但 L150 シ リー ズ の アー ムレ スト 付き を 。 S160 
4 ム 水 栓 5 請 敵 二 隊 ANOOM ち SPP2 併用 する 場合 、 部 屋 の 大 き さ に より 対応 で き な い 場 "シリ ー ズ 
音 豚 し ・ 消 費 電力 6W (寒冷 地 仕様 : 9W) MG 
吐 水量 ・ セ ン サ ー 検 知 方 式 : 赤外線 反射 方 式 New 
・ 電 源 コ ー ド 長 さ : 60cm アラ ウー ノ V 
・ 連 続 吐 水 時 間 : 3 分 間 
アラ ウェ ノ 
専用 手洗 い 
し エー 
止 水 栓 位置 
オプ ショ ン 
| を | 手洗 い 側 8 
回 延長 排水 管 AP 
: 手洗 い 
軸 MSa000 / COmm CH110T08ST 
| 宙 隊 5,280 円 ( 税 抜 4.800 円 ) トイ レ 
SA 水 町 水 カウ ンタ ー 
] 相 敵 写真 は キャ ビ ネ ッ ト タ イプ TS 
| 使用 例 ① 使用 例 ② 
標準 の 場合 10cm 前 出し の 場合 
の ( アク セ サ リ ー 
RS | 」 スト ー ル 
( ( 小便 器 
| “ ( 温水 
0 
|R | 右 設置 le | 手洗 い 逆 側 ! 501<600mm  , 501-600mm  , 洗浄 便座 
ロ / 
0 円 ( 税 抜 10 円 ) +5,500 円 ( 税 抜 +5.000 @ 手 洗い 設置 の 壁面 か ら 便器 中 心 まで の 寸法 が 501 一 600mm の 場合 、 
MM 〇 部 分 に 延長 排水 管 を 使っ て 調整 し て くだ さい 。 FUN レ スト 








@ | 601mm 以 上 の 場合 は 対応 で きま せん 。375 一 500mm の 場合 は 不要 で す 。 テー ブル Q 


ーー | 正 | 
375 ご 500 人 人 了 
(現場 カッ ト ) Ne ※ ー MS パ 編 
| 配管 カバ ー 具 特 幼 


連動 水 栓 は 配管 カバ ー 付 。 手 動 / 自 動 水 栓 の 場合 、 別 途 ご 手配 くだ さい 。 





標準 設置 用 GHA110THC 7,700 円 ( 税 抜 7.000 円 ) 



























































に “ RM 
ーー 琴 Ia の 他 の 便器 に は お 使い いた だ け ま せん 。 
結 用 ニッ プル 付 )CH100R01 (1m) 
5,720 円 ( 税 抜 5.200 円 ) が 必要 で す 。 アク セ サ リ ー は 、P.1441 47 を ご 覧 くだ さい 。 

組 み 合 わ せ 日 番 価 格 寒冷 地 (自動 水 栓 の み 対 応 可 能 ) の 場合 は 、 組 み 合わ せ 品 番 の 末尾 に 7 を 付け て ご 注文 くだ さい 。 価格 は 同じ で す 。 連動 ・ 手 動 水 栓 は 一 般 地 ・ 寒 冷 地 共通 で す 。 

旧 目 水 符 肛 便器 設置 位置 上 設置 位置 訪 止 水 栓 位置 組み 合わ せ 品 番 希望 小売 価格 
[連動 [| 5 手洗 い 側 XCH10EH 48.400 円 ( 税 抜 44000 円 ) 
le | 手洗 い 逆 側 XCH10EHG 53,900 円 ( 税 抜 49.000 円 ) 
| 手洗 い 側 CH110TSKK 48,400 円 ( 税 抜 44.000 円 ) 
|S | 手動 | 生 全 | G | 手洗 い 逆 仙 XCH10SHG 53.900 円 ( 税 抜 49.000 円 
名 tesiih | し | 手洗 い 側 CH110TSZKK 53,900 円 ( 税 抜 49.000 円 ) 
| e | 手洗 い 逆 側 XCH10SZG 59,400 円 ( 税 抜 54.000 円 ) 
本 手洗 い 側 CH110TJKKL 85.800 円 ( 税 抜 78.000 円 ) 
内 | e | 手洗 い 逆 側 XCH10JHLG 91.300 円 ( 税 抜 83.000 円 ) 
回 手洗 い 側 CH110TJKKR 85.800 円 ( 税 抜 78.000 円 ) 
| 6 | 手洗 ぃ 逆 側 XCH10JHRG 91.300 円 ( 税 抜 83.000 円 ) 
本 手洗 い 側 CH110TJZKKL 91.300 円 ( 税 抜 83.000 円 ) 
RE | e | 手洗 い 逆 側 XCH10JZLG 96.800 円 ( 税 抜 88.000 円 ) 
回 手洗 い 側 CH110TJZKKR 91.300 円 ( 税 抜 83.000 円 ) 
| e | 手洗 い 逆 側 XCH10JZRG 96.800 円 ( 税 抜 88.000 円 ) 

















掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 117 


トイ レ 手 洗い ・ 収 納 


アラ ウー ノ 専 用 手洗 い 背面 タイ プ リフ ォ ー ム 対応 部 材 一 








冷 地 (自動 水 栓 の み 対 応 可能 ) の 場合 は 、 品 番 の 未 尾 に 7 を 付け て ご 注文 くだ さい 。 価格 は 同じ で す 。 連動 ・ 手 動 水 栓 は 一 般 地 ・ 寒 冷 地 共通 で す 。 


"WWr < 背 面 タイ プ 現場 対応 一 覧 > 長 排水 管 











CH110T08ST 例 ) 右 設置 の 場合 


今 あ る トイ レ の 設置 状況 に 合わ せ て 柔軟 に 対応 。 5,280 円 ( 税 抜 4800 円 ) 


230mm 
7 。 9 結語 
※ 図 の 赤色 部 分 に 取 









































































ト り 付け 。 排 水管 の 
イ 使用 例 -P.113 現場 カッ ト が 必要 。 
手 
洗 床 排水 の 場合 ※ 1 本 体 キャ ビ ネ ッ ト の 奥行 (収納 扉 は 含ま ず ) で す 。 カウ ンタ ー 部 の 奥行 は 、 据 置き 型 102mm、 フ ロー ト 型 167mm。 (単位 :mm) 
収 据置 き 型 円 癌 団 準 タイ プ で 対応 
納 奥行 二 
ニー ( 壁 か ら 便器 先端 ) 排水 
ア 便器 を 前 に 出し て 施工 便器 を 前 に 出し て 施工 
52 きど 
W 手洗 い 本 体 ) 延長 排水 管 が 必要 延長 排水 管 が 必要 
再 還 
用 排水 芯 隙間 
い リフ ォ ー ム タイ プ で 対応 \*2 
便器 を 前 に 出し て 施工 
延長 排水 管 が 必要 
奥行 O 〇 の ハ 
隙間 
フロ ー ト 型 。 円 145 ※ 標準 タイ プ で 対応 
奥行 
還 便器 を 前 に 出し て 施工 便器 を 前 に 出し て 施工 
器 と 
手洗 い 本 体 ) 延長 排水 管 が 必要 延長 排水 管 が 必要 
排水 芯 隙間 
リフ ォ ー ム タイ プ で 対応 2 
便器 を 前 に 出し て 施工 
特長 延長 排水 管 が 必要 
P.105 2 5 [ = 
奥行 
な 部 材 隙間 ※2 〈 内 は 、 リ フォ ー ム ダイ レク ト タ イ プ で 対応 し た 場合 。 
P.110 
壁 排水 の 場合 
セッ ト 電 (単位 :mm) 
プラ ン 侯 置き 型 3 
坦 軒 さき 由 で | に 累 人 素 ES 
P.88 奥行 
( 壁 か ら 便 器 先端 排水 ジョ イン ト S 使用 排水 ジョ イン ト S 使 用 
- 隙間 
部 材 一 覧 ・ (と 手 攻 人 台 輸 使用 
仕様 排水 ジョ イン ト S 奥行 925 
排水 高 さ 隙間 45 ※ 後 ろ 抜き の み 対応 。 
加 オ ー タ ダー 
プロー ト 型 Ms 排水 高 、 | 開国 IOO0mIIOWNWNOW 5nivy 
MMU 排水 ジョ イン ト L 使用 排水 ジョ イン ト L 使用 
Q&A・ 奥行 台 輸 使用 
ご 注 ( 壁 か ら 便器 先端 中 
隙間 ee ご Po 
中 II EBIEE 
Ia 配管 中 心 
陸生 延長 排水 管 が 必要 
P.169 旧 人 
隙間 2050 51100 内 
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収納 ・ 扉 ・ ゲ ー ト 部 色 柄 
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温水 


洗浄 便座 














FUN レ スト 
テー ブル 0 

































































(手動 ・ 自 動 水村 用 ) 





タイ プ A (ペリ ティ ス 森 目 柄 ) タイ プ A (鏡面 ) タイ プ B (木目 柄 ) 
0 ※ 裏 面 の 色 柄 に つい て 詳し く は 一 P.11 1 
IF 
背面 タイ プ の タイ プ B (木目 柄 ) は 
[TUI の み 対 応 。 
XN XW ILWI T TV TUI 
員 上 ルナ ッ ト 柄 陽 柄 和 ク 柄 メー プル 柄 ホワ イト オー ク 柄 ビュ ー テ ィ ホ ワイ ト ソフ トウ ォ ー ル ナッ ト 柄 ソフ ト オ ー ク 柄 ホワ イト アッ シュ 柄 
部 材 一 覧 品番 の に は 色 柄 記号 、 つ に は 連動 水 栓 の 場合 「E」、 手 動 / 自 動 水 栓 の 場合 「 な し 」 が 入り ます 。 
キャ ビ ネ ッ ト タ イ プ 
部 材 名 品 普 扉 柄 希望 小売 価格 
連動 水 栓 GHA7R2EL (R) 66,550 円 ( 税 抜 60.500 円 ) 
本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト 手動 水 栓 GHA7R2SL (R) 72.050 円 ( 税 抜 65.500 円 ) 
自動 水 栓 GHA7R2JL(R) 109,450 円 ( 税 抜 99.500 円 ) 
記 5 タイ プ A 16,170 円 ( 税 抜 14.700 円 ) 
0 ん GHA1T2L タイ プ B 11.550 円 ( 税 抜 10.500 円 ) 
間 タイ プ A 88,000 円 ( 税 抜 80.000 円 ) 
可 準 ※ き 9 ! 
且 5 細 GHA7RCLIOLB/ タイ プ B 63.800 円 ( 税 抜 58.000 円 ) 
10em 前 出し タイ プ A 93,280 円 ( 税 抜 84.800 円 ) 
(連動 水 栓 の み ) GHA7RCZLIEL(R) タイ プ B 69.080 円 ( 税 抜 62.800 円 ) 
の 2EB ベ ペー リバー ホワ イト CHA25WS 8,030 円 ( 税 抜 7.300 円 ) 
ホル ター シル バー CHA25SV 11.660 円 ( 税 抜 10.600 円 ) 
小物 収納 GHA/7SWS 11,660 円 ( 税 抜 10.600 円 ) 
連動 水 栓 用 (2.76m) CHA7RO01E 5,500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 
給水 ホー ス (3.56m) CHA7RO2E 11,000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) 
※3 手動 ・ 自 動 は 10cm 前 出し 共通 で す 。 
背面 タイ プ 
部 材 名 品 普 扉 柄 希望 小売 価格 
据置 き 型 GHASFHL(R) 53,900 円 ( 税 抜 49.000 円 ) 
フロ ー ト 型 GHA8FYL(R) 70,400 円 ( 税 抜 64.000 円 ) 
連動 水 栓 拓 置 き 型 GHA8T2EH 48,400 円 ( 税 抜 44.000 円 ) 
ボ 愉 フロ ー ト 型 GHA8T2EY 48.400 円 ( 税 抜 44.000 円 ) 
ル 手動 水 栓 GHA8T2S 48,400 円 ( 税 抜 44.000 円 ) 
自動 水 栓 GHA8T2J 85,800 円 ( 税 抜 78.000 円 ) 
タイ プ A 25,300 円 ( 税 抜 23.000 円 ) 
ゲー ト 部 GHASHGL_ タイ プ B 17.600 円 ( 税 抜 16.000 円 ) 
92 7 タイ プ A 39,600 円 ( 税 抜 36.000 円 ) 
エン ド パ ネ ル (側面 
GHASYGLJ タイ プ B 28,600 円 ( 税 抜 26.000 円 ) 
カウ ンタ ー タ イプ 
部 材 名 品 普 希望 小売 価格 
連動 水 栓 CH110TFE 37,400 円 ( 税 抜 34.000 円 ) 
手洗 い 本 体 手動 水 栓 CH110TFSKK 37,400 円 ( 税 抜 34.000 円 ) 
自動 水 栓 CH110TFJKKL (R) 74.800 円 ( 税 抜 68.000 円 ) 
小物 収納 GHA/7SWS 11,660 円 ( 税 抜 10.600 円 ) 
標準 設置 連動 水 栓 CH110TFWEL(R) 41.800 円 ( 税 抜 38.000 円 ) 
リウ ンタ ーー | 手動 / 自 重水 栓 CH110TFWL(R) KK 47,300 円 ( 税 抜 43.000 円 ) 
10cm 連動 水 栓 CH110TFZWEL (R) 47,300 円 ( 税 抜 43.000 円 ) 
前 出し 設置 | 手動 / 自 動 水 栓 CH110TFZWL(R) KK 52.800 円 ( 税 抜 48.000 円 ) 
連動 水 栓 用 (1.8m) CHA110TF01E 5,500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 
給水 ホー ス (2.6m) CHA110TFO02E 11.000 円 ( 税 抜 10.000 円 ) 
コー チー タク タイア 
部 材 名 品 普 希望 小売 価格 
連動 水 栓 奈 準 CH110TE 45,100 円 ( 税 抜 41.000 円 ) 
、 標準 CH110TSKK 48,400 円 ( 税 抜 44.000 円 ) 
3 MK 人 8 10cm 前 出し CH110TSZKK 53.900 円 ( 税 抜 49.000 円 ) 
動 水 析 標準 CH110TJKKL(R) 85,800 円 ( 税 抜 78.000 円 ) 
10cm 前 出し CH110TJZKKL (R) 91,300 円 ( 税 抜 83.000 円 ) 
連動 水 栓 用 (0.9m) CHA110T01E 3,300 円 ( 税 抜 3.000 円 ) 
給水 ホー ス (1.7m) CHA110TO02E 8,800 円 ( 税 抜 8.000 円 ) 
共通 
部 材 名 品 普 希望 小売 価格 
洗い 用 連結 ホー ス (80cm) CH110RT08 5.500 円 ( 税 抜 5.000 円 ) 


掲載 価格 は 希望 小売 


g 価 格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 
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三 ル 三 
ロ 双 是 


資料 編 


お そう じ ラ クラ ク 素 材 と 
高い 収納 力 が 魅力 の 、2 タ イブ 。 


水 ア カ が 固 意 し に くい 





| スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) 」 。 


汚れ の 原因 と な る 水 を は じ く 素材 で す 。 
汚れ て も 、 ひ と ふき で 簡単 に 落と せま す 。 





注 ) 一 体型 カウ ンタ ー タ イプ と ベッ セル ボー ル タ イ プ は 質感 が 異な 
り ま ます 。 








モダ ン な ベッ セル ボー ル も お 好み に 合わ せ て 選べ る 

お そう じ し や すい 。 収納 容量 。 

カウ ンタ ー と ボー ル の 間 に 高 台 高い 収納 力 で トイ レ 空 間 が すっ きり 。 
設け た お そう じ が し や すい 形状 で す 。 色 柄 も 空間 に 合わ せ お 選び いた だ け ま す 。 








写真 は 一 体型 カウ ンタ ー タ イプ で す 。 
注 ) ミ ラー は 当社 製 で は あり ませ ん 。 


印刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 123 


トイ レ 手 洗い ・ 収 納 


アラ ウー ノ カ ウン ター 主 な 部 材 


納期 の 目安 / 当 社 受注 後 、 物 流 セン ター 出荷 まで 約 6 日 土日 祝日 は 除く ) 。 集 合 住宅 等 で 特に 数 量 が 多い 場合 は 納期 に ご 注意 くだ さい (詳細 納期 は 当社 営業 所 に ご 確認 くだ さい ) 。 





新 商品 





と 圭 眉 て ヘー 


茎 党 ・ 


NNWvkFN ト IS 一貫 








特長 
P.123 





主 な 部 材 








セッ ト 
プラ ン 例 














ーー 体型 カ ウン ター タイ プ 





直線 的 で 、 お 掃除 し や すい 形状 。 


ハン ド ソ ー プ な どの 小物 が 置け る ウエ ッ ト エ リア 。 スキ マレ ス 排 水口 固 率 


5 記紀 紀 




















に 
に 
G 
QN 
0 
過 
時 ロ 貼 
90mm_ 420mm - 
水 枯 
ぐ 取 付 穴 : ぁ 28( 手 締め 用 )> 
し ] 
4 手動 単 水 欄 "ハン ドル 二 語 0 自動 単 水 栓 ※2 
(スワ ン 型 )※ (スワ ン 型 )※ 


ぐ 取 付 穴 : の 36> 
スワ ン ネ ッ ク 混 合 水 栓 
【U オ ー ダ ー ※1 ※2 


カウ ンタ ー の 人 欠 穫 変更 が 必要 で す 。 

混合 水 栓 の 場合 、 ガ ス 給湯 器 等 と 商品 設置 位置 が 離れ て いる と 、 
お 湯 が 出る まで に 時 間 を 要する 場合 が あり ます 。 (温水 器 、 即 湯 器 は 
キャ ビ ネ ッ ト 内 に は 納まり ませ ん ) 。 


※1 吐 水口 は 左右 に 回 転 し ます (回 転 止め な どの 角度 規制 は あり ませ ん ) 。 
※3 フロ ー ト キャ ビ ネ ッ ト の 場合 、 自 動 単 水 栓 は 取り 付け で きま せん 。 


設置 上 の ご 注意 
設計 資料 編 P. 1 75 も ご 確認 くだ さい 。 


※ ペ ー パ ー ホ ル ダ ー 付 キャ ビ ネ ッ ト は 便器 背面 の 壁 よ り 450ー640mm 離し て お 使い くだ さい 。 


450-525mm の 場合 は ペー パー ホル ダー を 便器 か 
ペー パー ホル ダー を 便器 に 近い 側 へ 配置 し て くだ さい 。 


ら 遠 い 側 へ 、525 一 640mm の 場合 は 


525 一 640mm 


0 レ 


450 一 525mm 




















































































































※2 フロ ー ト キャ ビ ネ ッ ト の 場合 


ル タ イ プ 


ベッ セル ボー 


[|XT| ウ ォ ー ル ナット 柄 [XP| チ ェ リ ー 柄 


IXK| オ ー ク 柄 IXNI メ ー プ ル 柄 


1 


KWI ホ ワイ ト オ ー ク 本 












スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) ならでは の 繊細 で 優美 な 形状 。 


pkop1 





スキ マレ ス 排 水口 問 鞍 あ ハン ド ソ ー プ な どの 小物 が 置け る ウエ ッ ト エ リア 。 
E 。 カタ チ を 意識 させ な い 水 返し 形状 
es 
SQ-、=| 敵 議 語 
了 引 
算 |Q 
ヤー ※ ベ ッ セ ル ボ ー ル タイ プ の カウ ンタ ー 奥 行き は 280mm で す 。 
434mm 
ぐ 取 付 穴 : ぁ 28( 手 締め 用 )> 
村 
2 手動 単 水 栓 ハン ドル ヨ 天王 重 水 栓 自動 単 水 栓 ※3 
(スワ ン 型 )※ (スワ ン 型 )※ 


注 ) ベ ッ セ ル ボ ー ル に は 、 混 合 水 栓 は 取り 付け で きま せん 。 





、 自 動 単 水 栓 と 混合 水 栓 は 取り 付け で きま せん 。 


カウ ンタ ー 幅 は 最大 1840mm。 メ ー タ ー モ ジュ ー ル に る 対応 。 



































還 1 名 オー ダー で 1mm 単 位 の カッ ト が 可能 で す 。 
幅 1200・1650・1840mm 計 訂 時: 当 80 
L 勝 手 R 勝 手 M 勝 手 
( 左 ボ ー ル ) ( 右 ボ ー ル ) (中 央 ボー ル ) 


※ 一 体型 カウ ンタ ー タ イプ の 水 栓 の 取り 付け 位置 は 右 ボ ー ル の 場合 
注 )M 勝 手 は ベッ セル ボー ル タ イ プ の み M 由 オー ダー で 対応 可能 で す 。 


ボー ル の 右側 に な り ま す 。 


※[U] オ ー ダ ー は お 取り 扱い し て お り ま せん 。 





収納 量 や お 好み に 合わ せ て 、 8 








iz NIS SN SN アラ ウー ノ 
2 種類 の キャ ビ ネ ッ ト を お 選び いた だ け ま す 。 H50 
アラ ウー 
= 2 S160 
ベー スキ ャ ビ ネ ッ ト フロ ー ト キャ ビ ネッ ト シリ ー ズ 
木目 柄 の ご 採用 に あたっ て New 
アラ フリ ー ノ V 





節 や 心材 と 辺 材 の 色 味 の 違い な ど 、 そ れ ぞ れ の 
木 が 本 来 も つ 個 性 を シー ト に 表現 し て いま す 。 
その た め 、 隣 り 合う 扉 面 お よび 、 際 和 2 
て 柄 が 大 きく ば ら つ く 場 合 や 、 逆 に つなが る 場 
が あり ます 。 









































縛 ( し ま ) ガム ポケ ッ ト 
濃淡 の 結 柄 模様 は 樹脂 な ど が 固まっ た 
ウォ ー ル ナッ ト 独 自 の 黒い 斑点 や 筋 で 
木目 。 チェ リー 材 特有 の も の 。 トイ レ 
カウ ンタ ー 
TS 
呈 内 ょ 
扉 栖 バリエ ーション アク セガ リー 
虎 斑 ( と ら ふ ) シュ ガー 
こし ロ ー: , = 、 虎 の 毛 の 柄 に 似 た 、 メー プル 材 の 木目 に 
水 如 り か ら 内 装 ま で トー タル で コー ディ ネイ ト で きる 上 質 な 木質 柄 で す 。 オー ク 材 に 特有 の ” 沿っ て 点々 と あら われ る 
希少 な 木目 の 文様 。 茶色 か ら 黒 の 斑点 。 スト ー ル 
開明 間 由 上 | 上 ーー 
温水 
①③ MTI (MD ILW| ビュ ー テ ィ 洗浄 便座 
ウォ ー ル ナッ ト 柄 0 還 0 の 1 ク 柄 ホワ イト (鏡面 ) 

情 以 外 の 木 部 (側板 、 ケ コミ な ど ) : チ ャ コー ル グ レ ー 扉 以外 の 木 部 (側板 、 ケ コミ な ど ) : ス ー パ ー ホ ワイ ト FUN レ スト 
※① は チャ コー ル グ レ ー の 側板 、① は スー パー ホワ イト の 側板 で ある こと を 示し ます 。 〇 と | の 組み 合わ せ は 変更 で きま せん 。 テー ブル 0 
※ ビ ュー ティ ホワ イト (鏡面 ) の 裏面 は ホワ イト 色 (無地 ) で す 。 

三 ル 三 
| 
資料 編 





寝室 、 リ ビン グ な ど 、 ト イレ 以外 に も お すす めで す 。 
PLAN No. 


AUCU7 ooo rh 


}@ 組 み 合わ せ 希 望 小売 価格 つ 77,4 10 牛 ( 科 六 6s.1oo 円 ) 
⑯⑩ 手洗 い : ベッ セル ボー ル タ イ プ / オ ー ク 柄 

















ベッ セル カウ ンタ ー1650(R) CHDA16CBHXKR 78,100 円 ( 税 抜 71.000 円 ) 

ベッ セル ボー ル CHDA7BB1H 50,600 円 ( 税 抜 46.000 円 ) 

シン グル レバ ー 手 動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) アン グル CHDA9T16A 38,500 円 ( 税 抜 35.000 円 ) 

ベー ス 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト 750 錠 CHDA7BHNXK 80.,300 円 ( 税 抜 73.000 円 ) 

ベー ス 引 出し 300 WCHDA3BCNXK 85.800 円 ( 税 抜 78.000 円 ) 

カウ ンタ ー 固 定 金具 CHDA2TL1 14,410 円 ( 税 抜 13.100 円 ) 
@ アク セ サ リ ー : 1 面 鏡 900 く も り シ ャ ッ ト な し GQC90C1M 51,700 円 ( 税 抜 47.000 円 ) 
較 オプ ショ ン 





床 : アー キス ペッ ク フ ロ アーS ワイ ドウ ッ ド A スキ ギ 柄 





(単位 :mm) 900 





1085 








| 280 
334 
215 






































24 || 





750 
864 






































注 ) 造作 カウ ンタ ー の 強度 を 十分 確保 し て くだ さい 。 注 ) アラウーノ カウ ンタ ー セッ ト プ ラ ン に つい て の ご 注意 は P.127 を ご 覧 くだ さい 。 








掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ま す 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 2 


トイ レ 手 洗い ・ 収 納 


アラ ウー ノ カ ウン ター 主 な 部 材 プ セッ トブ プラ ン 例 


納期 の 目安 / 当 社 受注 後 、 物 流 セン ター 出荷 まで 約 6 日 (土日 祝日 は 除く ) 。 集 合 住宅 等 で 特に 数 量 が 多い 場合 は 納期 に ご 注意 くだ さい (詳細 納期 は 当社 営業 所 に ご 確認 くだ さい ) 。 





新 商 品 





と 圭 眉 で ヘー 


茎 党 ・ 


SWvsFS ト 一 や 








特長 
P.123 





主 な 部 材 

















収納 部 材 





















































本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト 開き キャ ビ ネ ッ ト 
収納 量 
本 体 
キャ ビ ネ ッ ト 


(写真 は チェ リー 柄 ) 


ペー パー ホル ダー 付 
キャ ビ ネ ッ ト 
( 幅 450mm) 
ペー パー ホル ダー 位置 


右 仕様 (R) 、 
左 仕様 (L) あ り 


(写真 は チェ リー 柄 、 右 仕様 (R) ) 


※ 壁 面 に 隣接 する 場合 、 エ ンド パネ ル が 必要 で す 。 


引出 し キャ ビ ネ ッ ト 
由 し 入れ が 上 か ら 
ラク に で きま す 。 








ベー スキ ャ ビ ネ ッ ト 


上 段 





下段 : 引出 し 


: 引出 し 


ペー パー ホル ダー 付 キ ャ ビ ネ ッ ト 
引出 し 式 で 後ろ に トイ レッ トペ ー パ ー を 収納 で きま す 。L150 
シリ ー ズ ~・S160 シ リー ズ の リモ コン を 扉 面 に 取り 付け 可能 で す 。 


@ リ モコ ン を 取り 付け る 場合 は 同 梱 の 防水 ーー ーー ご デ 
カバ ー を 取り 付け て くだ さい 。L150 シ リー 
ズ ・S160 シ リー ズ の ステ ィ ッ クリ モコ ン を 取 
り 付け る 場合 は 、 防 水 カ バー は 不要 で す 。 

人 @ 石 仕様 (R) 、 左 仕様 (L) が あり ます 。 

信号 真 は アラ ウー ノ L150 シ リー ズ の リモ コン で す 。 








トイ レッ トペ ー パ ー X18 
ハン ディ モッ プ ※X 1 


| | 











_ 間口 調整 オー プン 棚 
幅 450mm ま で 
現場 で カッ ト で きま す 。 


IN 





フロ ー ト キャ ピ ネ ッ ト 





トイ レッ トペ ー パ ー 12 

トイ レ 用 ブラ シ X1 

人 ン イィ トイ レッ トペ ー パ ー  ※X2 トイ レ 用 洗剤 ~x2 
ッ 掃除 用 シー ト X3 タオ ル 4 

トイレット ペー パー 5 


引出 し 


トイ レッ トペ ー パ ー XX ら 5 





引出 し キャ ビ ネ ッ ト 
( 幅 450mm) 


(写真 は チェ リー 柄 ) 














上 段 : 引出 し 


リロ 本 。 
3 


サニタリー 用 品 X3 
サニタリーBOX ※ 1 











引出 し 


サニタリー 用 品 X づ 























※ 壁 面 に 隣接 する 場合 エン ド パ ネル が 必要 で す 。 sp 4 が 2 の 2 お し り ふ き シ ー ト  x2 
や へ 掃除 用 シー ト X3 
引出 し キャ ビ ネ ッ ト トイ レ 用 洗剤 x3 
( 幅 300mm) 本 溢 UP 
(写真 は チェ リー 柄 ) 
o o 掃除 用 シー ト X3 
※ 壁 面 に 隣接 する 場合 、 エ ンド パネ ル が 必要 で す 。 NIS トイ レ 用 洗剤 ” x3 
開き キャ ビ ネ ッ ト 仁 計 
( 幅 150mm) = 
右 (R) 、 左 (L) 吊 元 あり 
(写真 は ホワ イト オー ク 柄 、 右 吊 元 (R) ) 開き 
一 ] トイ レ 用 洗剤 X2 
トイ レ 用 プラン X 1 トイ レ 用 洗剤 1 





開き 





※(J①) は チャ コー ル グ レ ー の 側板 、(① は スー パー ホワ イト の 側板 で 











水 栓 カウ ンタ ー 柄 扉 柄 ・ エ ンド パネ ル 柄 あぁ 3 こと を 示し ます 。 〇 と [の 組み 合わ せ は 変更 で きま せん 。 
7] 7 ] だ た 
- - 
語 が * 
シン グル レバ ー ハン ドル 式 自動 単 水 栓 スワ ン ネ ッ ク ホワ イト [KTI ①IXTI ①IPI 3 WI 
手動 単 水 栓 手動 単 水 栓 混合 水 栓 ウォ ー ル チェ リー 柄 オーク 柄 ” メー プル 柄 "ホワ イト ウォ ー ル チェ リー 柄 ー ク 柄 上 ホワ イト 人 6 
(スワ ン 型 ) (スワン 型 ) ナッ ト 柄 オー ク 柄 ナッ ト 柄 オー ク 柄 ” ホワ イト (鏡面 ) 
体型 ・ ベ ッ セル 用 一 体型 用 一 体型 べ プ セツ 重 0 欄 中 7 認 ロ - 胸 - 鹿 以 外 の 木 部 (側板 、 ケ コミ な ど ): スー パー ホワ イト 


※[U] オ ー ダ ー は お 取り 扱い し て お り ま せん 。 














ベー スタ イプ 員 
組み 合わ せ プ ラン 品番 ・ 布 望 小 売価 格 アフ リー ノ 
AUCM19 / CHDA16CSHWR 。 一 体型 カウ ンタ ー1650R " " 。  。 110.000 円 ( 税 村 100000 円 ) OU 
帳 1665mm | CHDA9T16A シン グル レバ ー 手 動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) ア ング ル 38.500 円 ( 税 抜 35.000 円 ) フー スズ 
「 | CHDA7BHNXW へー ス 林 体 キ wet750 0 0 0 80 300 円 ( 税 抜 73.000 円 ) 。 アラウーノ 
XCHDA4BRNXWSR ペー スペ ー パ ー キ ャ ビ ネ ッ ト 450H シル パー 。 116380( 大 105800 四 ) SI60 
CHDA4BCNXW ベニ 2 し 450 0 0〔 ヅ 0 91 300( 科 抜 88.00 還 ニー バム 
|cHDA1BEUXW ベース 多 人 ED OS 16.500 昌 ( 和 抜 15000 四 ) New 
ーー  ・ 租 み 合 わせ 項 望 小売 価格 452.980 円 ( 税 抜 411.800 円 ) アラ ウー ノリ 








カウ ンタ ー : ホワ イト ン 扉 : ホワ イト オー ク 柄 
AUCM20 CHDA99CM15X ベッ セル カウ ンタ ー1200M [オー ダー( 元 品番 CHDA12CBHXKL ボー ル 位 置 変更 69,.850 円 ( 税 抜 63.500 円 ) 


幅 1200mm CHDA7BB1H ベッ セル ボー ル 50.600 円 ( 税 抜 46.000 円 ) 
CHD9T26U 。 自動 単 水 栓 -。 レレ 3 49.500 円 ( 税 抜 45.000 円 ) 
CHDA7BHNXK 。 ペー ス 本 体 キャ ビ ネ ッ ト 750 で ーー 80,300 円 ( 税 抜 73.000 円 ) 
| CHDA1BCNXKL  . ベー ス 開 き 1500 。 ーー レー 63,800 円 ( 税 抜 58.000 円 ) 
| CHDA1BCNXKR . ペース 開 き 150R  。 。 277 63,800 円 ( 税 抜 58.000 円 ) 
ーーー ーー ーー ーー ーー ーー 組み 合わ せ 希 望 小売 価格 377.850 円 ( 税 抜 343,500 円 ) 


カウ ンタ ー : オー ク 柄 扉 : オー ク 柄 | 注 ) 自 動 単 水 栓 は フロ ー ト 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト に は 取り 付け で きま せん 。 





ーー へ ムリ ーー ムリ ーー リー リー へ リン 


と 
ュー ン 


























AUCM21 CHDA16CBHXPL ペッ セル カウ ンタ ー1650L UI 78.100 円 人 簡 抜 71.000 門 ) し 
幅 1665mm CHDA7BB1H ベッ セル ボー ル 50.600 円 ( 税 抜 46.000 円 ) カウ ンタ ー 
CHDA9T16A 。 シン グル レバ ー 手 動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) ア ンク タル 。 38.500 円 ( 税 抜 35.000 円 )  「3 
CHDA7BHJXP ペー ス 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト 750 レー 80.300 円 ( 税 抜 73.000 円 ) 
| XCHDA4FRJXPBL ” フロ ー ト ペー パー キャ ビ ネ ッ ト 450L ブラ ラク 。。 。 82.280 円 ( 税 抜 74.800 円 ) アクセ サリ ー 
CHDA4FCJXP フロ ー ト 引出 し 450 で ーーー 57.200 円 ( 税 抜 52.000 円 ) 
CHDAFEUXP ラロ -MMW 有 ESG9 250 本 1160 本 コー 
カウ ンタ ー : チェ リー 柄 扉 : チェ リー 柄 組み 合わ せ 希 望 小 売価 格 399,080 円 ( 税 抜 362,.800 円 ) 小便 回 
AUCM22 CHDA99CY15X 一 体型 カウ ンタ ー1650L オー ダー( 元 品番 CHDA16CSHWL ゅ 36 穴 加工 ) 112,750 円 ( 税 抜 102.500 円 ) 
950m XCHD1AJA 2 ウン 52 る 未 ン クル 4576OB( 41800 本 コ 。 
|CHDA7BHJXT ペー ス 本 体 キ YE ネト 750 oh 80.300 円 ( 科 上 73000 円 ) 。 注 導 人 
CHDA2TL1 カウ ンタ ー 固 定 金具 14.410 円 ( 税 抜 13.100 円 ) 
CHA25SVK 2 連 ペ ー パ ー ホ ル ダ ー シ ル バ パー 11.660 円 ( 科 抜 10600 円 ) FUN レ スト 
組み 合わ せ 希 望 小売 価格 264.880 円 ( 税 抜 240.800 円 ) テー ブル 0 
カウ ンタ ー : ホワ イト ノ 扉 : ウォ ー ル ナッ ト 柄 | 注 ) 混 合 水 栓 は ベッ セル 型 に は 取り 付け で きま せん 。 設計 
AUCM23 CHDA16CSHWL_ 体型 カ ウン ター1650L 110.000 円 ( 税 板 100.000 円 ) 資料 編 
幅 1650mm ーー CHD9T26U 自動 単 水 栓 49.500 円 ( 税 抜 45.000 円 ) 
| | CHDA7BHNLW  - ベー ス 本 体 キャ ビ ネ ッ ト 750 。 ーー 80.300 円 ( 税 抜 73.000 円 ) 
| XCHDA4BRNLWSL ベー スペ ー パ ー キ ャ ビ ネ ッ ト 450L シル バー 116.380 円 ( 税 抜 105.800 円 ) 
CHDA3BCNLW ベー ス 引 出し 300 。 。 ーーーー 85.800 円 ( 税 抜 78.000 円 ) 
CHDA1BCNLWR ベー ス 開 き 1506 レレ ーー 63.800 円 ( 税 抜 58.000 円 ) 
| ーー 組み 合わ せ 希 望 小売 価格 505,780 円 ( 税 抜 459.800 円 ) 





カウ ンタ ー : ホワ イト ノ 扉 : ビュ ー テ ィ ホ ワイ ト | 注 ) 自 動 単 水 栓 は フロ ー ト 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト に は 取り 付け で きま せん 。 











AUCM24 L CHDA16CBHXWR ペッ セル カウ ンタ ー1650R oo 78.100 円 ( 税 抜 71.000 円 ) 

幅 1650mm ve CHDA7BB1H ベッ セル ボー ル 50,600 円 ( 税 抜 46.000 円 ) 
還 計 | 1 ICHD9T15A 。  . ハン ドル 式 手動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) ア ン ツル 16,500 円 ( 税 抜 15.000 円 ) 
CHDA7BHNXW ベース 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト 750 で ーー 80,300 円 ( 税 抜 73.000 円 ) 
XCHDA4BRNXWSR ベー スペ ベー パー キャビネ ッ ト 450R シル バー 116.380 円 ( 税 抜 105.800 円 ) 
| CHDA6BSNXW  . ベー ス 間 口調 整 オー プン 棚 640 (現場 で 450mm に カッ ト ) 。 88,000 円 ( 税 抜 80.000 円 ) 
| ーー ーーー ーー ーー 坦 み 合 わせ 希望 小売 価格 429.880 円 ( 税 抜 390.800 円 ) 

22 ・ ホワイト オー ク 栖 ノ 鹿 : ホワ イト オー ク 柄 

AUCM25 CHDA18CSHWR 一 体型 カウ ンタ ー1840R 118,800 円 ( 税 抜 108.000 円 ) 
幅 1855mm (1 ICHD9T15A 。  . ハン ドル 式 手動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) ア ン ツル 16,500 円 ( 税 抜 15.000 円 ) 
CHDA7BHNXN ベース 本 体 キャ ビ ネ ッ ト 750 で で ーー 80,300 円 ( 税 抜 73.000 円 ) 
CHDA6BSNXN ペー ス 間 口調 整 オー プン 棚 640 88.000 円 ( 税 抜 80.000 円 ) 
CHDA4BCNXN ペー ス 引 出し 450 ーーーーー 91.300 円 ( 税 抜 83.000 円 ) 
| CHDA1BEUXN 。  . ペース 外 側 用 エ ンド パネ ル ーー 16,500 円 ( 税 抜 15.000 円 ) 


組み 合わ せ 希 望 小売 価格 411.400 円 ( 税 抜 374,.000 円 





ーー 
ュー ン 








(トイ レ 以 外 に も お すす め ) カッ ウンター: ホワ イト ノ 扉 : メー ブル 本 





注 ) カ ウン ター 品番 末尾 の L ま た は RH は ボー ル の 位置 を 示し て いま す 。 注 ) 水 栓 品番 に は アン グル 止 水 栓 ( 壁 給水 ) が 含ま れ て いま す 。 ス トレ ー ト 止 水 栓 ( 床 給水 ) 仕様 の 場合 は 、 品 番 末尾 A を S に し て ご 注文 くだ さい 。 自 
動 単 水 栓 は 壁 給水 ・ 床 給水 兼用 で す 。 注 ) 東 北 ・ 北 海道 仕様 は 自動 単 水 栓 の 品番 末尾 に 7 を 付け て 、 混 合 水 栓 は 組み 合わ せ 品 番 末尾 に A7 を 付け て 、 混 合 水 栓 で スト レー ト 止 水 栓 仕様 の 場合 は 、 品 番 末尾 に 7 を 付 
け て ご 注文 くだ さい (手動 単 水 栓 は 一 般 地 ・ 寒 冷 地 共通 で す ) 。 東 北 ・ 北 海道 以外 で も 、 凍 結 の お それ の ある 地域 は 、 水 抜き 機能 付 の 寒冷 地 用 を ご 使用 くだ さい 。 注 ) 自 動 単 水 栓 の 場 合 は 別途 コン セン ト が 必要 で す 。 
注 ) 木 質 床 材 の 選定 に あたっ て は 、 耐 水 ・ 耐 アン モニ ア 性 等 に 十分 ご 配慮 を お 願い し ます 。 シミ 防止 の た め 、 床 材 ジ ョ イン ト 部 に は シリ コン で シー リン グ 処 理 が 必要 で す 。 各 プ ラン ペー ジ の 床 に つい て 詳し く は | 木質 床 材 ・ 玄 
関 樺 ] カタ ログ を ご 覧 くだ さい 。 注 ) カ タロ グ に 掲載 され て いる プラ ン 写 真 に は 便器 ・ 便 座 の 電源 コー ド が 写っ て いま せん 。 コ ン セ ント の 位置 に つき まし て は 設計 資料 編 を ご 確認 くだ さい 。 注 ) 設 置 上 の ご 注意 を よく ご 覧 く 
だ さい (一 P.124)。 


掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 22 


トイ レ 手 洗い ・ 収 納 


アラ ウー ノ カ ウン ター セッ ト プ ラ ン 例 部 材 一 覧 


受注 生産 品 | 納期 の 目安 / 当 社 受注 後 、 物 流 セ ンタ ー 出 荷 まで 約 6 日 (土日 祝日 は 除く ) 。 集 合 住宅 等 で 特に 数 量 が 多い 場合 は 納期 に ご 注意 くだ さい (詳細 納期 は 当社 営業 所 に ご 確認 くだ さい ) 。 
※[U] オ ー ダ ー は お 取り 扱い し て お り ま せん 。 
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組み 合わ せ プラ ン 品番 ・ 希 望 小売 価格 
AUCM26 CHDA18CBHXTR ベッ セル カウ ンタ ー1840R 89,100 円 ( 税 抜 81.000 円 ) 
幅 1840mm CHDA7BB1H ベッ セル ボー ル 。。 。 レレ レレ レレ レレ ーーーー 50.600 円 ( 税 抜 46.000 円 ) 
ト | CHDA9T16A シン グル レバ パー 手動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) ア ング ル 385500 円 ( 税 誌 35000 円 . 
イ CHDA7BHJXT ペー ス 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト 750 80,300 円 ( 税 抜 73.000 円 ) 
P HOASe6JKT ニー 誠 09 68O0 則 75060) 
洗 CHDA 人 IET | カウ ンタ ー 回 定 作 遇 ーー 14.410 幅 ( 税 抜 13.100 円 ) 
い (トイ レ 以 外 に も お すす め ) 組み 合わ せ 希 望 小 売価 格 358,710 円 ( 税 抜 326,100 円 ) 
収 カウ ンタ ー : ウォ ー ル ナッ ト 柄 プ 扉 : ウォ ー ル ナッ ト 柄 
納 
の 4 o o へ S o 
? メード 外 イプ / オ ブー フン クィ イラ 
上 組み 合わ せ プ ラン 品番 希望 小売 価格 
ッ AUCM27 CHDA16CBHXKL "ベッ セル カウ ンタ ー1650L 78,100 円 ( 税 抜 71.000 円 ) 
2 幅 1665mm CHDA7BB1H ペア 50.600 円 ( 税 抜 46.000 円 ) 
を 1 CHDA9T16A 。 シン グル レバ ー 手 動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) ア ンク グル 。 38.500 円 ( 税 抜 35.000 円 ) 
[ | CHDA300FH  ` フロ ー ト 用 フレ キ 給 水管 300 。 3.080 円 ( 税 抜 2.800 円 ) 
TPTEETIT CHDA7FHNXK フロ ー ト 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト 750 ーー 59.400 円 ( 税 抜 54.000 円 ) 
XCHDA4FRNXKSL フロ ー ト ペー パー キャ ビ ネ ッ ト 450L シ ル バ バ ボー 。 82.280 円 ( 税 抜 74.800 円 ) 
CHDA4FCNXK 。 フロ ー ト 引出 し 450 で ーー ーー 57,200 円 ( 税 抜 52.000 円 ) 
| CHDA1FEUXK ・ フロ ー ト 外側 用 エン ド パ ネ ル 。 12.100 円 ( 税 抜 11.000 円 ) 
カウ ンタ ー : オー ク 柄 扉 オー ク 柄 | 。 組み 合わ せ 希 望 小売 価格 381,.260 円 ( 税 抜 346.600 円 ) 
AUCM28 CHDA16CBHXTR ベッ セル カウ ンタ ー1650R 78,100 円 ( 税 抜 71.000 円 ) 
幅 1665mm ICHDA7BB1H  -. ペア 50.600 円 ( 税 抜 46.000 円 ) 
L | CHDA9T16A シン グル レバ パー 手動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) ア ング クル 385500 円 ( 税 誠 35000 円 . 
CHDA300FH フロ ー ト 用 フレ キ 給 水管 300 3.080 円 ( 税 抜 2.800 円 ) 
瞳 江 | 昌 人 潮 CHDA7FHJXT フロ ー ト 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト 750 59.400 円 ( 税 抜 54.000 円 ) 
|CHDA4FCJXT  ・ フロ ー ト 引出 し 450 レレ 2 ィ ィ レレ ーーー 57,200 円 ( 税 抜 52.000 円 ) 
CHDA4FCJXT フロ ー ト 引出 し 450 、 レレ レレ ーー 57,200 円 ( 税 抜 52.000 円 ) 
(トイ レ 以 外 に も お すす め ) CHDA1FEUXT フロ ー ト 外側 用 エン ド パ ネ ル 。。 ーー 12.100 円 ( 税 抜 11.000 円 ) 
カウ ンタ ー : ウォ ー ル ナッ ト 柄 / 扉 : ウォ ー ル ナッ ト 柄 | 。 。 組み 合わ せ 希 望 小売 価格 356.180 円 ( 税 抜 323.800 円 ) 
AUCM29 CHDA18CSHWR 一 体型 カウ ンタ ー1840R 118,800 円 ( 税 抜 108.000 円 ) 
幅 1840mm / CHDA9T16A 。 シン グル レバ ー 手 動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) ア ンク グル 。 38.500 円 ( 税 抜 35.000 円 ) 
CHDA300FH フロ ー ト 用 フレ キ 給 水管 00 3.080 円 ( 税 抜 2.800 円 ) 
導 本 ま 導 WW | CHDA7FHJXP ` フロ ー ト 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト 750 ーー 59.400 円 ( 税 抜 54.000 円 ) 
| XCHDA4FRJXPBL ” フロー トペ ー パ ー キ ャ ビ ネ ッ ト 450L ブ ラッ ク 。。 。 82.280 円 ( 税 抜 74.800 円 ) 
CHDA6FSJXP フロ ー ト 間口 調整 オー プン 棚 640 60.500 円 ( 税 抜 55.000 円 ) 
カウ ンタ ー : ホワ イト ノ 房 : チ ェ リー 柄 | 。。 組み 合わ せ 希 望 小売 価格 362.560 円 ( 税 抜 329.600 円 ) 
特長 AUCM30 CHDA99CY15X 一 体型 カウ ンタ ー900R 人 名 オー ダー( 元 品番 CHDA12CSHWR 長 さ カッ ト ) 114,840 円 ( 税 抜 104400 円 ) 
P.123 幅 900mm CHDA9T16A 。 シン グル レバ ー 手 動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) ア ンジ グル 。 38.500 円 ( 税 抜 35.000 円 ) 
CHDA300FH フロ ー ト 用 フレ キ 給 水管 00 3.080 円 ( 税 抜 2.800 円 ) 
主 な 部 材 CHDA7FHNXN 。 フロ ー ト 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト 750 ーー 59.400 円 ( 税 抜 54.000 円 ) 
P.124 | CHDA1FCNXNL ・ フロ ー ト 開き 1500 。 。 。 レー 44.000 円 ( 税 抜 40.000 円 ) 
ーーー ーー ーー ーー ーーー 租 み 合わ せ 希 望 小売 価格 259.820 円 ( 税 抜 236.200 円 ) 
セッ ト 
プラ ン 例 ー 
(トイ レ 以 外 に も お すす め ) 。 カウンター: ホワ イト ノ 扉 : メープル 本 
AUCM31 CHDA99CM15X ベッ セル カウ ンタ ー750M [UM] オー ダー 79,090 円 ( 税 抜 71.900 円 ) 
部 材 一 覧 ・ 幅 750mm ( 元 品番 CHDA12CBHXTL 長 さ カッ トン ボー ル 位 置 変更 ) 
仕様 ICHDA7BB1H  ・. ベッ セル ボー ル 。 。 レレ レレ レレ レレ レレ ーー 50.600 円 ( 税 抜 46.000 円 ) 
| CHDA9T16A シン グル レバ ー 竹 重水 栓 (スワ ン 型 ) ア ンダ シル 385500 円 ( 科 抜 35.000 円 ) 
[MM オー ター “ CHDA910B 金属 製 ボ トル トラ ッ プ ( 壁 失 水 ) 23.320 円 ( 税 状 21.200 円 ) 
P.130 = 人 = ICHDA 人 IET UI カワ ンター 回 定 金 舟 U 14.410 円 倍 抜 13.100 円 )X2 
組み 合わ せ 希 望 小 売価 格 220,330 円 ( 税 抜 200.300 円 ) 
AM (トイ レ 以外 に も お すす め ) カウ ンタ ー: ウ ォ ー ル チ 林 
P.143 
。 =」 。。 注 ) カ ウン ター 品番 未 尾 の し また は H は ボー ル の 位置 を 示し て いま す 。 注 ) 水 栓 品番 に は アン グル 上 水 栓 ( 壁 給水 ) が 含ま れ て いま す 。 スト レー ト 止 水 栓 ( 床 給水 ) 仕様 の 場合 は 、 品 番 未 尾 A を S に し て ご 注文 くだ さい 。 自動 
導 料 編 単 水 栓 は 聖 給水 ・ 床 給水 薬用 で す 。 東北 ・ 北 海道 仕様 は 自動 単 水 栓 の 品番 末尾 に 7 を 付け て 、 混 合 水 栓 は 組み 合わ せ 品 番 末尾 に A7 を 付け て 、 混 合 水 栓 で スト レー ト 上 水 栓 仕様 の 場合 は 品番 末尾 に 7 を 付け て ご 
注文 くだ さい (手動 単 水 栓 は 一 般 地 ・ 寒 冷 地 共通 で す )。 東北 ・ 北 海道 以外 で も 、 凍 結 の お それ の ある 地域 は 、 水 抜き 機能 付 の 寒冷 地 用 を ご 使用 < だ さい 。 注 ) 自 動 単 水 栓 の 場合 は 別途 コン セン ト が 必要 で す 。 注 ) 木質 床 
P.175 材 の 選定 に あたっ て は 、 耐 水 ・ 耐 アン モニ ア 性 等 に 十分 ご 配慮 を お 願い し ます 。 シミ 防止 の た め 、 床 材 ジョ イン ト 部 に は シリ コン で シー リン グ 処 理 が 必要 で す 。 各 プラ ン ペ ー ジ の 床 に つい て 詳し く は 「 木 質 床 材 ・ 玄 関 性 」 カタ ログ 


ご 覧 くだ さい 。 注 ) カ タロ グ に 掲載 され て いる プラ ン 写 真 に は 便器 ・ 便 座 の 電源 コー ド が 写っ て いま せん 。 コ ン セ ント の 位置 に つき まし て は 設計 資料 編 を ご 確認 くだ さい 。 注 ) 設 置 上 の ご 注意 を よく ご 覧 くだ さい (~P.124) 。 
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モー eo ※(J) は チャ コー ル グ レ ー の 側板 、(⑪ は スー パー ホワ イト の 側板 で 
カウ ンタ ー 柄 扉 柄 ・ エ ンド パネ ル 柄 ~ ぁ る こと を 示し ます 。 〇 と [] の 組み 合わ せ は 変更 で きま せん 。 
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シン グル レバ ー ハン ドル 式 自動 単 水 栓 スワ ン ネ ッ ク ホワ イト 











手動 単 水 栓 手動 単 水 栓 混合 水 栓 ウォ ー ル チェ リー 柄 オー ク 机 メー プル 柄 _ ホワ イト ウォ ー ル チェ リー 柄 オー ク 柚 メー プル 柄 。 ホワ イト ビュ ー テ ィ 
(スワ ン 型 ) (スワ ン 型 ) ナッ ト 柄 オー ク 柄 ナッ ト 柄 オー ク 柄 ホワ イト (鏡面 ) 
一体 型 ・ ベ ッ セ ル 用 体型 用 一 体型 ベッ セル 動 人 0 宰 骨 ボ 7- ル 多 - 扇 以外 の 木 部 (側板 、 ケ コミ な ど ): スー パー ホワ イト 

















品番 の に は 色 記 号 が 、 〇 口 に は 扉 柄 ・ エ ンド パネ ル 柄 が 入り ます 。 ※[U] オ ー ダ ー は お 取り 扱い し て お り ま せん 。 












































































































































































シリ ルアン ボー ル 音 位 :mm) 新 商品 
区 は L: 左 ボー ル 区 | は L: 左 ボー ル 明 
図 は [ 左 図 は [ 左 280 が タリー ソノ 
四 L150 
459 334 
姿 図 姿 図 KO ン リ ー ズ 
バッ ク ガ ー ド の 高 さ S、 1200・1650・1840 アラ ウー ノ 
15mm 
S160 
こ p シリ ー ズ 
一 体型 カウ ンタ ー ベッ セル カウ ンタ ー 」 ン リ 
品名 ー 時 6 ー 三 3 ー 品名 ベッ セル ボー ル 
幅 1200 用 幅 1650 用 幅 1840 用 幅 1200 用 幅 1650 用 幅 1840 用 N 
品番 | CHDA12CSHWR(L) | CHDA16CSHWR(L) | CHDA18CSHWR(L) | CHDA12CBHLJR(L) | CHDA16CBHLIR(L) | CHDA18CBHLJR(L) 品番 CHDA7BB1H Sa ル 
希望 小売 価格 105,600 円 110,000 円 118,800 円 67,100 円 78,100 円 89,100 円 希望 小売 価格 50.600 円 
詩人 ( 税 抜 96.000 円 ) ( 税 抜 100.000 円 ) ( 税 抜 108.000 円 ) ( 税 抜 61.000 円 ) ( 税 抜 71.000 円 ) ( 税 抜 81.000 円 ) SG ( 税 抜 46.000 円 ) 
人 @ 幅 1200 用 は 、 ボ ー ル と 反対 側 の 木口 化粧 は 樹脂 製 キ ャ ッ プ 仕上 げ で す 。 @ 現 場 カッ ト お よび 岬 オー ダー で の 長 さ カッ ト が 可能 で す 。 ⑱ ボ ポー ルカ ラー は ホワ イト の み アフ リー ノ 
人 @ 現 場 カッ ト は で きま せん 。 長 さ カ ッ ト の 必要 な 場合 は 名 オー ダー で の 対応 と な り ま す 。 | 借 中 央 ボー ル は 【 名 オー ダー で の 対応 と な り ます 。 @@ 水 栓 取付 穴 は の 28 で す 。 再 用 手洗 い 
仕様 人 @ 中 央 ボー ル の 対応 は あり ませ ん 。 @⑱ 木 ロ テ ー プ は カウ ンタ ー に 同 梱 、 現 場 貼 り 付 け で す 。 仕様 混合 水 栓 の 取り 付け は 
@ 水 栓 取付 穴 は ぁ 28 で す 。 [名 オー ダー で の 36 (混合 水 栓 用 ) へ の 変更 が 可能 で す 。 | 倫 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト な し の プラ ン が 可能 で す 。 そ の 場合 は 金属 トラ ッ プ を ご 使用 くだ さい 。 で きま せん 。 
@ 林 体 キ ャ ビ ネ ッ ト な し の プラ ン は で きま せん 。 
田 現 場 で の カウ ンタ ー カ ッ ト に つい て 変更 可能 範囲 
(ベッ セル カウ ンタ ー の み の 対 応 で す 。 ) 回 虹 生還 SS 
NE se RNNNNNN 
有効 開口 寸法 に 対し て 商品 の 加工 寸法 対応 が 必要 な 場合 、 6 和 
現場 で カッ ト し て いた だ く こ と が で きま す ( 木 ロ テー プ は カウ ンタ ー 同 梱 で す ) 。 9 
水 栓 金具 トイ レ 
カウ ンタ ー 
※ 回 転 止め な どの 角度 規制 TS 
は あり ませ ん 。 
3 
2 アク セ サ リー 
吐 水口 は 左右 に 回 転 ※ 取付 穴 :628 | 吐 水口 は 左右 に 回 転 ※ 取付 穴 : ぁ 28 取付 穴 : ぁ 28 吐 水口 は 左右 に 回 転 ※ 取付 穴 : ぁ 36 
品名 一 体型 ・ ベ ッ セ ル 用 一 体型 用 スト ー ル 
旨 シン グル レバ ー 手 動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) | ハン ドル 式 手動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) 自動 単 水 栓 スワ ン ネ ッ ク 混 合 水 栓 (アン グル ) | スワ ン ネ ッ ク 混 合 水 栓 (スト レー ト ) 小便 副 
ロ XCHD01AJA XCHD01AJS 
ska MAR0JBA RAR9UUD 人 0 MIUMSUCBE 水 栓 :GQCO1AJ 止 水 栓 : GL803A | 水 栓 :GQCO1AJ 止 水 栓 :GL803S 過 水 
希望 小売 価格 38,500 円 ( 税 抜 35.000 円 ) 16,500 円 ( 税 抜 15.000 円 ) 49,500 円 ( 税 抜 45.000 円 ) 45,760 円 ( 税 抜 41.600 円 ) 45,760 円 ( 税 抜 41.600 円 ) 注 混 人 座 
し / 
自動 単 水 栓 の 寒冷 地 仕様 は 品番 未 尾 に 7 を 付け て くだ さい 。 価 格 は 同じ (手動 単 水 栓 は 一 般 地 ・ 寒 冷 地 共通 で す ) 。 倫 床 給水 | 食 壁 給水 用 で す 。 食 寒 冷 地 仕様 は X 品 | 食 床 給水 用 で す 。 食 寒 冷 地 仕様 は X 品 
の 場合 、 手 動 単 水 栓 は 品番 未 尾 A を S に し て くだ さい 。 欠 自 動 単 水 栓 は 床 給水 ・ 壁 給水 兼用 で す 。 信 床 給水 の 場合 、 床 まで の | 番 未 尾 、 止 水 栓 品番 末尾 に A7 を 付け て | 番 末 尾 、 止 水 栓 品番 末尾 に 7 を 付け て く 
仕様 | 直 管 は 現場 手配 と な り ます 。 旬 自動 単 水 栓 は フロ ー ト 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト に は 取り 付け で きま せん 。 倫 手動 単 水 栓 を フロ ー ト 本 体 キ ャ | くだ さい 。 価 格 は 同じ 。 倫 フ ロー ト 本 体 | だ さい 。 価 格 は 同じ 。 倫 フ ロー ト 本 体 キャ FUN レ スト 
ビ ネ ッ ト に 取り 付け る 場合 に は 長 さ 300mm の フレ キ 管 が 別途 必要 で す 。CHDA300FH 3.080 円 ( 税 抜 2.800 円 )、 ま た は 現 | キャ ビ ネ ッ ト に は 取り 付け で きま せん 。 ビ ネ ッ ト に は 取り 付け で きま せん 。 倫 床 ま に 0 
場 手配 。 念 自動 単 水 栓 の 場合 は 別途 、 コ ン セ ント が 必要 で す 。 で の 直 管 は 現場 手配 と な り ま す 。 
三 ル 三 
ロ 又 古 
資料 編 
本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト フロ アキ ャ ビ ネ ッ ト 
50 SN 640 SS(! 
27 1 
750 ン SS 人 筑 
姿 図 270 
姿 図 750 270 750 、 ンチ 
0 100 
100 
樹脂 製 直 管 S ト ラッ プ 樹脂 製 ボ トル トラ ッ プ 7 6 = 
( 床 排水 用 ) を 同 軍 ( 璧 排水 用 ) を 同 軍 _- MS ニュ 
2 フロ ー ト 9 フロ ー ト 人 主 ス フロ ー ト 
思 S 選 に ペー パー ホホ 一 M ー プ ン 議 ー プ ン 語 
3 30 GS XCHDA4BROLI へ R(L) AA へ ーー ーー 
品番 CHDA7BHOL」 CHDA7FHOL キャ ビ ネ ッ ト : CHDA4BROLIR(L) | キャビネット : CHDA4FROLIR(L) 
外人 格 | 80.300 円 ( 税 抜 73.000 円 ) | 59.400 円 ( 税 抜 54.000 円 ) 品番 | ペー パー ホル ダー:CHDA61 へ | ペー パー ホル ダー :CHDA61 へ | CHDA6BSOLJ CHDA6FSOL 
@ 一 体型 カウ ンタ ー に は 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト を 必ず 設置 し て くだ さい 。 閉 の し に は 記 生 を 、 品 閉 の へ に は B ブラ ッ ク 、S ツル バー を 人 れ て CX く だ きい 。 
仕様 | 介 フ ロー ト 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト に は 自動 単 水 欄 と 混合 水 栓 は 取り 付け 希望 小売 価格 | 116,380 円 ( 税 抜 105800 円 ) |82,280 円 ( 税 抜 74.800 円 ) | 88,000 円 ( 税 抜 80.000 円 ) | 60,500 円 ( 税 抜 55.000 円 ) 
5 者 0243 @ 志 な し ペー パー に は 対応 で きま せん 。 但 使 用 可能 な トイ レッ ト | @450 ご 640m の 範囲 で 現場 カッ ト が 可能 で す 
ペー パー は 幅 114mm、 外 径 ぁ ゅ 120mm 以 下 、 内 径 ぁ 38mm で す 。 | (1840mm カ ウン ター に カッ ト せ ず に 納まる サイ ズ で す ) 。 
仕様 ワン ハン ドカ ッ ト 機 能 は 付い て いま せん 。 氏 L150 シ リー ズ ・| 念 左右 兼用 代 背 板 は あり ませ ん 。 
S160 シ リー ズ の リモ コン の 取り 付け が 可能 で す 。 倫 引 出し は 手 
掛け 式 。 ペ パー パー ホル ダー を CHA21 WS に する こと も で きま す 。 
150 271 
150 2 ア 1 
NN 
に 750 on 
図 は R( 右 吊 元 ) 図 は R( 右 吊 元 ) 
る 引出 し キャ ビ ネ ッ ト 開き キャ ビ ネ ッ ト 
員 ベー ス 引 出し 450 フロ ー ト 引出 し 450 ベー ス 引 出し 300 フロ ー ト 引出 し 300 ベー ス 開 き キ ャ ビ ネ ッ ト 150 | フロ ー ト 開き キャ ビ ネ ッ ト 150 
品番 CHDA4BCO 〇 OL CHDA4FCOL CHDA3BCOL CHDA3FCOL CHDA1BCO[R (L) CHDA1FCO 〇 [LR (L) 
希望 小売 価格 | 91.300 円 ( 税 抜 83.000 円 ) | 57,200 円 ( 税 抜 52.000 円 ) | 85,800 円 ( 税 抜 78.000 円 ) | 52.800 円 ( 税 抜 48000 円 ) | 63,800 円 ( 税 抜 58.000 円 ) | 44,000 円 ( 税 抜 40.000 円 ) 
人 @ 左 右 兼 用 @ 上 は プッ シュ オー | 食 左 右 兼 用 人 @ 左 右 兼 用 @ 上 は プッ シュ オー | 劉 左 右 兼 用 @ 壁 側 に 吊 元 が くる よう に 設置 し | 食 壁 側 に 吊 元 が くる よう に 設置 し 
仕様 プン 式 、 下 は 取っ 手 式 @⑱ プ ッシュ オー プン 式 プン 式 、 下 は 取っ 手 式 ⑱ プ ッシュ オー プン 式 て くだ さい 。 氏 上 は プッ シュ オー プ | て くだ さい 。 
ン 式 、 下 は 取っ 手 式 。 儲 プ ッシュ オー プン 式 














※ 1 キャ ビ ネ ッ ト が 壁面 に 隣接 する 場合 、 エ ンド パネ ル が 必要 で す 。 


掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 127 


トイ レ 手 洗い ・ 収 納 


アラ ウー ノ カ ウン ター 部 材 一 








受注 生産 品 


納期 の 目安 / 当 社 受 








※[U] オ ー ダ ー は お 取り 扱い し て お り ま せん 。 


算 ノ オー ダー ン ノ 仕様 


注 後 、 物 流 セ ンタ ー 出 荷 まで 約 6 日 (土日 祝日 は 除く ) 。 集 合 住宅 等 で 特に 数 量 が 多い 場合 は 納期 に ご 注意 くだ さい (詳細 納期 は 当社 営業 所 に 


ご 確認 くだ さい ) 。 
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特長 
P.123 





主 な 部 材 
P.124 





セッ ト 
プラ ン 例 
P.93・ 
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部 材 一 覧 ・ 
仕様 








資料 編 
P.175 
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用 1h グー 固定 金具 エン ド パ ネ ル (単位 :mm) 
1 15 
計器 コテ デート 
っ > る 。 8 8 > 
変 図 くく 次 図 ilU い に 4 285 15 
271 
308 上 
品名 ベー ス 用 フィ ラー150 | フロ ー ト 用 フィ ラー150 品名 カウ ンタ ー 固 定 金具 品名 ベー ス ・ 内 側 用 ベー ス ・ 外 側 用 フロ ー ト ・ 内 側 用 フロ ー ト ・ 外 側 用 
品番 | CHDA3BF 〇 OL | CHDA3FFO ロ 品番 CHDA2TL1 品番 CHDA1BE[L] | CHDA1BEUL] | CHDA1FE[] | CHDA1FEU] 
WI 19.800 円 14.300 円 14.410 円 ie 15.950 円 16.500 円 11.550 円 12.100 円 
小売 価格 | 18.000 円 ) | ( 税 抜 13.000 円 ) 小売 価格 | (を 1 100 円 ) 小売 価格 | ( 穫 14.500 円 ) | ( 税 抜 15.000 円 ) | ( 税 抜 10.500 円 ) | ( 税 抜 11.000 円 ) 
価 30 一 150mm の 範囲 で 現場 カッ ト が 可能 で す 。 人 @ オ ー プ ンス ペー ス 1090mm 但 左 右 兼 用 倫 1 個 人 り 
は 恒 。| @ 屋 向 は で きま せん 。 仕様 < と に 1 表す 。 中 
アク セ サ リ ー 排水 管 
恥 】 ワン ハン ドカ ルト 機能 | 144 109 ペー バー 付き | 和 
ペン バト | ーー 」 
2 
94 ョ ーー い 69 
2 326 の ここ っ \ 次 SS に 
図 使用 可能 な 7 2 = 
95 トイ レッ トペ ー パ ー は 幅 114m、 36 | 
外 径 ぁ 120mm 以 下 、 きま 
内 径 ぁ 38mm で す 。 に 
5 8 R 壁 排水 用 床 排水 用 
p 2 連 ペ ー パ ー ホ ル ダ ー | 1 連 ペ ー パ ー ホ ル ダ ー タオ ルリ ング 了 ーー | リフ ォ ー ム キッ ト 
Ga 価 Sa 1 9 名 | 林 脂 製 Ph トラップ | 全 属 製 P ト ラッ プ | 全 属 抽 ボル ルト ラップ | 金属 製 S ト ラッ フ 8 
品番 CHA25 へ K CHDA61 へ CHDA62 へ 品番 GL903P CHDA910P | CHDA910B | CHDA910S | GQD902 
ホワ イト 
下 価 格 | 5.030 円 拓 7300 円) 25.080 円 20.460 円 下 寺 価格 | 2.970 幅 8.690 円 23.320 円 8.690 円 8.690 円 
0 シル バー ( 税 抜 22.800 円 ) ( 税 抜 18.600 円 ) だ ( 税 抜 2.700 円 ) | ( 税 抜 7.900 円 ) | ( 税 抜 21.200 円 ) | ( 税 抜 7.900 円 ) | ( 税 抜 7.900 円 ) 
11.660 円 税 抜 10.600 円 
品番 の へ に は WS ホワ イト 、SV 品番 の へ に は B ブラ ッ ク 、S シル 品番 の へ に は B ブラ ッ ク 、S シル 但 ベ ー ス 但 ベ ッ セ ルカ ウン ター | 久 ベ ッ セ ルカ ウン ター | 英 ベ ッ セ ルカ ウン ター | 夫 ベ ー ス 
ン ル バー を 人 れ て 注文 くだ さい 。 | バー を 人 れ て ご 注文 くだ きい 。 | バー を 人 れ て ご 注文 くだ きい 。 本 体 キャ ビ ネ ッ ト 用 | 本 体 キャ ビ ネ ッ ト 無 し | 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト 無 し | 本 体 キャ ビ ネ ッ ト 無し | 本 体 キャ ビ ネ ッ ト 用 
カウ ンタ ー ト 寺村 了 り 付け | @ 芯 な し ベー パー に は 対応 | @ 避 付け 用 で す 。 の プラ ン 用 の プラ ン 用 の プラ ン 用 
て ご 使用 くだ さい 。 で きま せん 。 ま 
仕様 信 ア ラウ ー ノ カウ ンタ ー 用 で す 。 ⑱ ワ ン ハ ンド カッ ト 機 能 は 付い 仕様 
@ 合用 可能 な トイ レッ トペ ー | て いま を ん 。 
UM 
[UI オー ダー 
[MM オー ダー 
オー ダー 内 容 希望 小売 価格 納期 
上 剛 希望 小売 価格 
105.600 円 
CHDA12CSHWR(L) | 千 法 6.0oo 円 2.750 貴 、 
2 ウレ タク 二 の ) の 28 を ゅ 36 に 変更 110.000 円 税 抜 2.500 円 
水 栓 取付 穴 変 更 (混合 水 栓 を 取り 付け る 際 に 必要 で す ) CHDA16CSHWR(L) | 計 城 000oom) | CHDA99CY15X | し as の 15 
CHDA18CSHWR(L) | 。 0000 円 MM 
語 67.100 円 
に CHDA12CBHLJR(L) | ( 衝 半 61.0oo 円 ) 。 275 円 
の カウンタ 三 の 78.,100 円 税 抜 2.500 円 
国生 和 科 CHDA16CBH]R(L) | 導 71o0om) | CHDA99CM15X | | 約 1 日 
CHDA18CBHLR(L) | (4 寺 Bl o66 円 ) 疹 2328 人 
CHDA12CSHWR(L) | aeSaooo ロ ) | CHDA99CY15X 
750 一 1199 
CHDA12CBHLR(L) | 。。 計 s1 ooo 円 ) | CHDA99CM15X 
時 110.000 円 9.240 円 
長 さ カッ ト 本 78,100 円 た 記 の 基準 ュ 番 の | 
1201 1649 CHDA1 6CBH[_IR(L) ( 税 抜 71.000 円 ) CHDA99CM1 5XX 価格 ( に プラ ス さ れ ま す 。 
陳 118.800 円 
NN 1641 一 1830 ( 季 抽 368ooo 円 ) | CHDA99CY15X 
の | 1651ー1839 | 89.100 四 | CHDA99CM15X 
( 税 抜 81.000 円 ) 
木口 処理 ・ 化 粧 に つい て 信 一 体型 カウ ンタ ー の 長 さ カッ ト を し た 場合 、 カ ッ ト 面 の 木口 化粧 は 施さ れ て いま せん 。 別 途 十 8.800 円 ( 税 抜 十 8.000 円 ) に て 木口 化粧 が 可能 で す 。 木口 化粧 は 樹脂 製 キ ャ ッ プ 仕上 げ ( 工 場 加工 ) で す 。 
3 ベッ セル カウ ンタ ー は 木 ロ テー プ 同 棚 で す の で 、 木 口 化粧 の 加 オ ー ダ ター は あり ませ ん 。 現 場 に て 木 ロ テー プ を 貼り 付け て くだ さい 。 食 カッ ト 面 側 に エン ド パ ネル を 取り 付け る 場合 、 ま た は 壁 付け する 場合 は 木口 処理 は 不要 で す 。 





仕様 | ご 注意 事項 は P.186 に 掲載 し て お り ま す の で 必ず お 読み くだ さい 。 





手洗 い ボ ー ル 


一 体型: スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) 


ボー ル 容 量 約 4.2L 
ボー ル 深 さ 最深 部 93mm 


ベッ セル : ス ゴ ピ カ 素 材 ( 有 機 ガ ラス 系 ) 


ボー ル 容 量 約 5.4L 
ボー ル 深 さ 最深 部 87mm 





2 の ルッ ルン ノニ 


スコ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 )( 手 


一 体型 : ホ ワイ ト 
洗い ボー ルー 体型) 





ベッ セル :MDF 
(樹脂 化粧 シー ト 仕上 げ ) 





ビュ ー テ ィ ホ ワイ ト 
ウォ ー ル ナッ ト 柄 








ホワ イト オー ク 柄 


ダッ プ 鏡 面 化 粧 パ ー チ クル ボー ド 


樹脂 化粧 パー 


チク ル ボ ー ド 





取っ 手 金属 製 
シン グル レバ ー 手 動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) ( 目 水 栓 付 ) 
ハン ドル 式 手動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) ( 止 水 栓 付 ) 
4 自動 単 水 栓 (100V 消費 電力 : 一 般 地 用 6W、 寒 冷 地 仕様 9W) 
スワ ン ネ ッ ク 混 合 水 栓 ( 止 水 栓 別 梱 ) 
使用 水圧 範囲 0.05MPa (流動 時 ) 0.75MPa( 静 止 時) 
排水 栓 ベー ス 人 本体: 樹脂 製 直 管 S ト ラッ プ ( 封 臭 栓 付 ) 


フロ ー ト 本 体 : 樹 脂 製 ボ ホ ト ルト ラッ プ ( 封 臭 栓 付 ) 
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Ei 放 ) 』 


半 す っ きり 
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9 


1 


だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 


ど で お 確か めく 


プル な 


サ 


ロ 
ロロ 


。 現 物 の 商 


お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ま す 


含ま れ て 


設置 費 は 


掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取付 


[アラ ウー ノ 手 洗い ] 


人 省 ス ペー ス & ス ゴビ ピカ 素 材 ( 有 機 ガ ラス 系 ) 








新 商品 





と 圭 眉 て ヘー 


幸 和 TNIN | 閉 反 ・ 


ご 
ン 





特長 





主 な 部 材 





セッ ト 
プラ ン 例 
P.99 





部 材 一 覧 
仕様 
P.136 





オ ー タ ダー 








然 い 空間 に も 設置 し や すく 、 
| スゴ ピカ 素 材 (有機 ガラ ス 系 ) ] で お そう じ も ラク 。 


アラ ウー ノ と 同じ 素材 で 

水 を は じき 、 汚れ に くい 。 

ぬめり や 黒ずみ の も と に な る 水 ア カ が 
固 親 し に くい 素材 。 も し 汚れ て も 、 
サッ と ひと ふき で 簡単 に キレ イ に 。 


(スポ ンジ で 10 人 往復 させ た 結果 ) 





重 | 
水温 や 水質 に よっ て は ピン ク 色 な どの 色 の 付い た 汚れ が 発生 する 場合 が あり ます 。 
注 ) 写 真 は 実験 用 に 人 工 の 水 ア カ を 強制 的 に 付着 さす た も の で す 。 


使い や すさ に こだわ っ た 
[斜め あ & す っ ぱ ぽ り 形状 ] ボー 


両手 が すっ ぽ ぱり と ボー ル に 入る の で 、 
し っ か り 洗 えて 、 床 へ の トビ ハネ が 
軽減 。 傾斜 の ある 形状 で 、 

手 の 出 し 入れ も スム ー ズ で す 。 





れ が ツル ン と 流れ る 
スキ マ の な い 排 水口 。 


ー ル と 排水 口 を 一 体 成形 し 
スキ マ を な くし た こと で 、 
汚れ が た まり に くい 構造 に 。 

当社 従来 品 


ラウ ンド タイ プ の 排水 の 形状 一 P.137 





スキ マレ ス 排 水口 








害 れ 、 ヒ ビ 、 傷 に 強く 
も の を 落と し て も 安心 。 
航空 楼 の 窓 な ど に も 使用 され る 
軽く て 強い 素材 “1。 傷 が つき に くく 、 
耐久 性 に 優れ て いま す 。 

当社 従来 品 ( 陶 器 ) 





スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) 





(割れ に くさ の 比較 ) 試 験 方 法 : 重 さ 約 200g の 鋼 球 を 40cm の 高 

さか ら 平 板 試験 訂 に 落下 させ る 実験 を 実施 。 

※ 当 社 基準 に 基づき 行っ た NE 割れ な いこ と 、 傷 付 
か な いこ と を 保証 する も の で は あり ませ ん 


※%1 研 麻 剤 入り の ブラ シ や 研磨 剤 入り の 洗剤 は お 使い いた だ け ませ ん 。PP 製 トイ レブ ラ シ 、 中 性 トイ レ 用 洗剤 を ご 使用 くだ さい 。 


5 手洗 い ス ペー ス を 
最大 限 に 確保 


陶器 じゃ な い 素 材 だ か ら 
実 引き pid 
の 薄型 成形 。 
奥行 きも お さえ 、 手 洗い 
スペ ー ス を より 広 《。 


奥行 き :160mm 深 さ :106mm 
写真 は ラウ ンド タイ プ 





写真 は 据置 き タ イプ 


トイ レ 手 洗い ・ 収 納 


アラ ウー ノ 手 洗い 主 な 部 材 





主 な 部 材 


据置 き タ イプ (0.5 坪 -) 


F ョ 


き 








ー きま ア ー 


ここ | 
ーー 





写真 は チェ リー 柄 で す 。 


ボー ル 較 
ーー 一 ーー 
200 
mm L 〇 一 厚み 
7mm 


370mm 
深 さ (最深 部 ):76mm 


水 栓 





自動 水 栓 手動 水 栓 


収納 / 扉 柚 


据置 き タ イプ 





写真 は リフ ト オ ー ク 柄 で す 。 


埋め 込み タイ プ 





写真 は リフ ト オ ー ク 柄 で す 。 


埋め 込み タイ プ (0.38g 坪 -) 


っ 





ボー ル 還 
kl  。 、( ) 
220mm 
埋め 込み 寸法 = 〇 一 厚み 
110<140mm 7mm 
370mm 
深 さ (最深 部 ):76mm 
水 栓 











ラウ ンド タイ プ (0.38 坪 -) 





ボー ル 
」 
| | 
185| 芝 厚み 
mm | | 5 一 6mm 


300mm 
深 さ ( 最 深部 ):117mm 
注 ) 手 洗い 部 上 面 は ラウ ンド (丸い ) 形状 と 
な っ て お り ま す の で 、 ミ ラー と 合わ せ て の 
取り 付け は で きま せん 。 


水 栓 





コン パク ト タ イ プ (0.3g 坪 -) 





ボー ル 回 





300mm 
深 さ (最深 部 ):78mm 
注 ) 本 体 ・ 配 管 隙 し は ホワ イト の み で す 。 
注 ) 手 洗い ボー ル の 下 は 配管 隠し で す 。 
キャ ビ ネ ッ ト で は あり ませ ん の で 
収納 は で きま せん 。 


水 柏 








自動 水 栓 手動 水 栓 


(対象 : 据 置き タイ プ 、 埋 め 込み タイ プ ) 





自動 水 栓 手動 水 栓 自動 水 栓 手動 水 栓 
に 天 に 
扉 柄 バリ エー ショ ン 
収納 の 目安 0 
・ 掃 除 用 シー ト 1 タイ プ A( ベ リティ ス 木 目 柄 ) 
トイ レ 用 洗剤 1 
トイ レ 用 ブラ ン 1 


・ 泡 洗浄 用 補充 液 メ 1 
間 洗 7 う 





ウォ ー ル ナッ ト 柄 チェ リー 柄 





メー プル 柄 
タイ プ A (鏡面) 


ホワ イト オー ク 柄 











写真 は 据置 き タ イプ で す 。 


ビュ ー テ ィ ホ ワイ ト 





手洗 い 用 ワイ ヤー ラッ ク 
(オプ ンション) 

手洗 い ボ ー ル に 取り 付け られ る 
の で 場所 を と り ま せん 。 ハン ド ソ ー 
プ を 置く こと が で きま す 。 


※ 据 置き タイ プ と コン パク ト タ イ プ 
の み 対 応 一 P.138 











タイ プ B (木目 柄 ) 


ソフ トウ ォ ー ル ナ 小 柄 ソフ ト オ ー ク 柄 
※ 裏 面 の 色 柄 に つい て 詳し く は 一 P.111 





ホワ イト アッ シュ 柄 








タイ プ A ベリ ティ ス 木 目 柄 の 
ご 採用 に あたっ て 


節 や 心材 と 辺 材 の 色 味 の 違い な ど 、 そ れ ぞ れ の 
木 が 本 来 も つ 個性 を シー ト に 表現 し て いま す 。 
その た め 、 隣 り 合う 扉 面 お よび 、 プ ラン 全体 と し て 
柄 が 大 きく ば ら つ く 場 合 や 、 送 に つなが る 場合 が 
あり ます 。 


ー* 注意 
ー / 土 曲 、 





縛 ( し ま ) ガム ポケ ッ ト 

濃淡 の 績 模様 は 樹脂 な ど が 固まっ た 
ウォ ー ル ナッ ト 独 自 の 黒い 斑点 や 筋 で 

木目 。 チェ リー 材 特 有 の も の 。 





虎 斑 (と ら ふ ) シュ ガー 

虎 の 毛 の 柄 に 似 た 、 メー プル 材 の 木目 に 
オー ク 材 に 特有 の 沿っ て 点々 と あら われ る 
希少 な 木目 の 文様 。 茶色 か ら 黒 の 斑点 。 





印刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ま す 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 


新 商品 





アラ リー/ 
L150 
ン リ ー ズ 


の の の 


S160 
ン リ ー ズ 





New 
アフ リー ノ V 











アクセサ リー 


スト ー ル 
小便 人 


温水 


洗浄 便座 





FUN レ スト 
テー ブル Q 





三 ル 三 
ロ 双 是 


資料 編 


( 有 


トイ レ 手 洗い ・ 収 納 


アラ ウー ノ 手 洗い 組み 合わ せ 例 




































































新 商 中 
“組み 合わ せ 例 
いろ いろ な 組み 合わ せ が 選 べ ま す 。 下記 部 材 の 詳細 -・P.136 一 139 組み 合わ せ 希 望 小売 価格 は 扉 柄 タ イプ A、 ペ ー パ ー ホ ル ダ ー 色 シル バー の 場合 の 価格 で す 。 
キ 中 
イ PLAN No. PLAN No. 
レ 
AT5U 63,820 円 科 天 76.2oo 円 ) AD 4 11 U0,660 円 科 城 oo.eoo 円 ) 
ノ / 
い \ 
収 ⑩ 手 洗い ・ 手 動 単 水 栓 ⑩ 手 洗い ・ 手 動 単 水 栓 
2 XGHA7FS2S[]AK XGHA7FS2SL]AK 
上 83.820 円 ( 税 抜 76.200 円 )※1 83.820 円 ( 税 抜 76.200 円 )※1 
_ の ミラ ー 
ラ 垢 CHA37MK 
ッ 記 26.840 円 ( 税 抜 24.400 円 ) 
ノ 
ま 。 |? 
人 プ 
※1 扉 本 タイ プ B の 場合 は ー4.620 円 ( 税 抜 一 4.200 円 ) で す 。 ※1 扉 本 タイ プ B の 場合 は ー4.620 円 ( 税 抜 一 4.200 円 ) で す 。 
PLAN No. PLAN No. 
AT12U 89,320 円 ( 天 a1.2oo 円 ) 2 給 11 6,160 円 天 os.eoo 円 ) 
⑩ 手 洗い ・ 手 動 単 水 栓 ⑩ 手 洗い ・ 手 動 単 水 栓 
XGHA7FU2S[]A XGHA7FU2S[]A 
89.320 円 ( 税 抜 81.200 円 )※1 89.320 円 ( 税 抜 81.200 円 )※1 
の ミラ ー 
め CHA37MK 
込 26,840 円 ( 税 抜 24.400 円 ) 
ググ 
の 
中 
フ 
特長 
P.132 
※1 扉 本 タイ プ B の 場合 は ー4.620 円 ( 税 抜 一 4.200 円 ) です 。 ※1 扉 本 タイ プ B の 場合 は ー4.620 円 ( 税 抜 一 4.200 円 ) で す 。 
主 な 部 材 
P.133 PLAN No. PLAN No. 
MK AT14U 4 48.400 円 ( 科 天 440oo 円 ) の 75,350 天 68.soo 円 ) 
プラ ン 條 ーー 一 ーー 
P.99 ⑩ 手 洗い 手動 単 水 栓 の ⑩ 手 洗い 手動 単 水 栓 
GHA8FC2SAP GHA8FC2SAP 
部 材 一 覧 ・ 48,400 円 ( 税 抜 44.000 円 ) 48,400 円 ( 税 抜 44.000 円 ) 
人様 ジ の 角 型 ・ フ ロス トミ ラー 
ウ GPH33 
ン 26,950 円 ( 税 抜 24.500 円 ) 
mw っ - 肛 
人 
ラ 
Q&A・ 
P.143 
設計 
資料 編 
P.176 














注 ) 木質 床 材 の 選定 に あたっ て は 、 耐 水 ・ 側 アン モニ ア 性 等 に 十分 ご 配慮 を お 願い し ます 。 シ ミ 防 止 の た め 、 床 材 ジ ョ イン ト 部 に は シリ コン で シー リン グ 処 理 が 必要 で す 。 各 プラ ン ペ ー ジ の 床 に つい て 詳し く は | 木質 床 材 ・ 玄 関 和 」 カ タロ グ を ご 覧 くだ さい 。 


注 ) 窓 を 設け る 場合 、 リ モコ ン 受 信 部 に 直接 日 光 が 当 た ら な いよ うに し て くだ さい 。 直 接 日 光 が 当 た る と 、 誤 作動 する お それ が あり ます 。 注 ) ペー パー ホル ダー の 取り 付け 位置 は 現場 で ご 確認 くだ さい 。 注 ) 設置 上 の ご 注意 を よく ご 覧 くだ さい 。 





手洗 い 扉 ・ 棚 ・ 収 納 色 柄 











に は 色 記 号 が 入り ます 。 











チェ リー 柄 オー ク 柄 メー プル 柄 ホワ イト ュー デ ティ ソト ソフ ト ホワ イト 
オー ク ホワ イト ウォ ー ル ナッ ト 柄 オー ク 柄 アッ シュ 柄 
タイ プ A (ベリ ティ ス 木 目 柄 ) タイ プ A 人 タイ プ B (木目 柄 ) 


裏面 は ホワ イト 色 (無地 ) 








ペー パー ホル ダー ン ノ 埋 め 込 み 収 納 





PLAN No. 


A152Z 


希望 小売 価格 134.420U 円 ( 季 122 200 円 ) 


中 背面 収納 コー ナー 収納 





⑩ 手 洗い 手動 単 水 栓 
XGHA7FS2SI_IAK 
83,820 円 ( 税 抜 76.200 円 )※1 

の ミラ ー 
CHA37MK 
26,840 円 ( 税 抜 24.400 円 ) 

⑧ 棚 付 2 連 ペー パー ホル ダー・ 
ショ ー ト タイ プ 
XGHA771[」 〇 
23,760 円 ( 税 抜 21.600 円 )※2 














※1 扉 柄 タイ プ B の 場合 は ー4,620 円 ( 税 抜 一 4.200 円 ) で す 。 
※2 扉 柄 タ イプ B の 場合 は ー3,410 円 ( 税 抜 一 3.100 円 ) 、 
ペー パー ホル ダー 色 ホ ワイ ト の 場合 は ー3,.630 円 ( 税 抜 一 3.300 円 ) で す 。 





PLAN No. 


AlSS 


希望 小売 価格 | /6,220 貼 ( 科 eo 円) 





⑩ 手 洗い ・ 手 動 単 水 栓 
XGHA7FS2S[_」AK 
83,820 円 ( 税 抜 76.200 円 )※1 

の ミラ ー 
CHA37MK 
26,840 円 ( 税 抜 24.400 円 ) 

⑧ 棚 付 2 連 ペー パー ホル ダー・ 
ショ ー ト タイ プ 
XGHA771 〇 
23,760 円 ( 税 抜 21.600 円 )※2 

の コー ナー 収納 
GHA3FC2[_] 

41,800 円 ( 税 抜 38.000 円 )※3 














※1 扉 本 タイ プ B の 場合 は 4.620 円 ( 税 抜 一 4.200 円 ) で す 。 
※2 扉 柄 タ イプ B の 場合 は ー3.410 円 ( 税 抜 一 3.100 円 ) 、 

ペー パー ホル ダー 色 ホ ワイ ト の 場合 は 3.630 円 ( 税 抜 一 3.300 円 ) で す 。 
※3 扉 柄 タ イプ B の 場合 は ー11,000 円 ( 税 抜 一 10.000 円 ) で す 。 


新 商品 





アラ ウー ノ 
L150 
シリ ー ズ 


アラ ウー ノ 


S160 
シン リー スズ 





New 
アフ リー ノ V 





アラ リー ノ 
再 用 手洗 い 


アラ ウー ノ 
カウ ンタ ー 





トイ レ 
カウ ンタ ー 
TS 








PLAN No. 


⑩ 手 洗い : 手 動 単 水 栓 
XGHA7FU2SL]A 
89,320 円 ( 税 抜 81.200 円 )※1 

@ 埋 め 込 み 収納 
GHA7FU13[] 

47,300 円 ( 税 抜 43.000 円 )※4 





※1 扉 柄 タイ プ B の 場合 は ー4,620 円 ( 税 抜 一 4.200 円 ) で す 。 
※4 扉 柄 タ イプ B の 場合 は ー13.200 円 ( 税 抜 一 12.000 円 ) で す 。 


PLAN No. 


AT1Z3 


希望 小売 価格 12.960 円 ( 科 皮 19s.6oo 円 ) 


⑩ 手 洗い 手動 単 水 栓 
XGHA7FU2S[_]A 
89,320 円 ( 税 抜 81.200 円 )※1 

の ミラ ー 
CHA37MK 
26,840 円 ( 税 抜 24,400 円 ) 
背面 収納 キャ ビ ネ ッ ト 
GHA7FH2[ | 
96,800 円 ( 税 抜 88.000 円 )※5 








※1 扉 柄 タイ プ B の 場合 は ー4.620 円 ( 税 抜 一 4.200 円 ) で す 。 

※5 扉 柄 タイ プ B の 場合 は ー27,500 円 ( 税 抜 一 25.000 円 ) で す 。 

注 )L150 シ リー ズ アー ムレ スト 付 は 背面 収納 キャ ビ ネ ッ ト の 収納 扉 の 開閉 に 支障 が あり ます の で 、 
併設 で きま せん 。 


アク セ サ リ ー 


スト ー ル 
小便 人 


温水 


洗浄 便座 





FUN レ スト 
テー ブル 0 








PLAN No. 


AT4Z 


希望 小売 価格 7 7, | 1 0 円 ( 科 皮 1oo 由 ) 


⑩ 手 洗い 手動 単 水 栓 
GHA8FC2SAP 
48,400 円 ( 税 抜 44.000 円 ) 
の 角 型 ・ フ ロス トミ ラー 
GPHS33 
26,950 円 ( 税 抜 24.500 円 ) 
⑧ 棚 付 2 連 ペー パー ホル ダー・ 
ショ ー ト タイ プ 
XGHA771L | 〇 
23,760 円 ( 税 抜 21.600 円 )※2 











※2 扉 柄 タ イプ B の 場合 は 3,410 円 ( 税 抜 一 3.100 円 ) 、 
ペー パー ホル ダー 色 ホ ワイ ト の 場合 は ー3,.630 円 ( 税 抜 一 3.300 円 ) で す 。 


掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 





PLAN No. 


AT143 


希望 小売 価格 195.9 1 0 由季 到 178.1oo 円 ) 


⑩ 手 洗い 手動 単 水 栓 
GHA8FC2SAP 
48,400 円 ( 税 抜 44.000 円 ) 
の 角 型 ・ フ ロス トミ ラー 
GPH33 
26,950 円 ( 税 抜 24.500 円 ) 
@ 棚 付 2 連 ペー パー ホル ダー・ 
ショ ー ト タイ プ 
XGHA771[ | 〇 
23,760 円 ( 税 抜 21.600 円 ) ※2 
背面 収納 キャ ビ ネ ッ ト 
GHA7FH2[ | 
96,800 円 ( 税 抜 88.000 円 ) ※5 











※2 扉 柄 タイ プ B の 場合 は 3,410 円 ( 税 抜 一 3.100 円 ) 、 
ペー パー ホル ダー 色 ホ ワイ ト の 場合 は ーー3.630 円 ( 税 抜 一 3.300 円 ) で す 。 
※5 扉 柄 タイ プ B の 場合 は ー27,500 円 ( 税 抜 一 25.000 円 ) で す 。 
注 )L150 シ リー ズ アー ムレ スト 付 は 背面 収納 キャ ビ ネ ッ ト の 収納 肩 の 開閉 に 支障 が あり ます の で 、 併 設 で きま せん 。 





三 ル 三 
ロ 双 是 


資料 編 


939 


トイ レ 手 洗い ・ 収 納 


アラ ウー ノ 手 洗い 部 材 一 覧 





新 商 品 








と 圭 眉 て ヘー 


茎 沿 ・ 


\ 違 ヘーNIN 


ご 
ン 


手洗 い 据置 き タ イプ 、 扉 の 吊 元 は 現場 施工 で 右 吊 元 か 左 吊 元 に する こと が 可能 で す 。 ※1 





サイ ズ : 幅 x 奥 行 x 高 さ (単位 : mm) 


注 ) 背 板 は あり ませ ん 。 

注 ) キ ャ ビ ネ ッ ト は 現場 組立 で す 。 

注 ) 床 給水 用 直 管 (呼び 径 13、L= ニ 320mm) 
は 別途 手配 が 必要 で す 。 現場 で 手配 が で 
き な い 場合 は 、 GHA300S 3,080 円 ( 税 抜 
2.800 円 ) を 手配 し て くだ さい 。 

注 ) 手 洗い ボー ル は 施工 用 パネ ル に 引っ 掛け て 
施工 する 方 式 で す 。 手洗 い ボ ー ル 上 部 に 
収納 や ミラ ー を 設置 する 場合 や 、 窓 枠 な ど 
の 下 に 取り 付け る 際 は 、 施 工 し ろ と し て 



































姿 図 50mm 以上 の あき が 必要 で す 。 
e 樹脂 製 S ト ラッ プ 同 梱 。 
e 扉 の 開き 角度 約 110 度 。 
手洗 い ボ ー ル ※ 裏 面 の 色 柄 に つい て 詳し く は 一 P.111 
一 収納 の 目安 
・ 掃 除 用 シー ト メ 1 
トイ レ 用 洗剤 ※1 
5 ・ ト イレ 用 ブラ シ メ ※1 
| | ・ 泡 洗浄 用 補充 液 1 
(写真 は ソフ ト オ ー ク 柄 ) サイ ズ :370x200x1052 
ョ 名 床 給 水 ・ 床 排水 壁 給水 ・ 床 排水 
手動 水 栓 自動 水 栓 手動 水 栓 自動 水 栓 
XGHA7FS2S|_ISK XGHA7FS2J_ISK XGHA7FS2SI_IAK XGHA7FS2J|_IAK 
手洗 い 本 体 : GHA7FS2SSK 手洗 い 本 体 : GHA7FS2JSK 手洗 い 本 体 : GHA7FS2SAK 手洗 い 本 体 : GHA7FS2JAK 
扉 : GHA1T2 扉 : GHA1T2 扉 : GHA1T2 扉 : GHA1T2 









































83,820 円 ( 税 抜 76.200 円 ) 121.220 円 ( 税 抜 110.200 円 ) 


83,.820 円 ( 税 抜 76.200 円 ) 121.220 円 ( 税 抜 110.200 円 ) 





79,200 円 ( 税 抜 72.000 円 ) 116,600 円 ( 税 抜 106.000 円 ) 





79,200 円 ( 税 抜 72.000 円 ) 116,600 円 ( 税 抜 106.000 円 ) 








特長 
P.132 





主 な 部 材 
P.133 





セッ ト 
プラ ン 例 
P.99 





部 材 一 覧 ・ 


仕様 


e 水 栓 は 寒冷 地 、 一 般 地 共通 で す 。 e 寒冷 地 用 は 品番 未 尾 に 7 を 付け て ご 注文 く 


だ さい 。 価格 は 同じ 。 


手洗 い 埋め 込み タイ プ 扉 の 吊 元 は 現場 施工 で 右 吊 元 か 左 吊 元 に する こと が 可能 で す 。 ※1 


ー_ 注 ) 埋め 込み 寸法 は 110 て 140mm で す 。 
必ず 壁 へ 埋め 込ん で 施工 し て くだ さい 。 
| ー 据置 き 仕 様 で は お 使い いた だ け ま せん 。 





e 水 栓 は 寒冷 地 、 一 般 地 共通 で す 。 








e 寒冷 地 用 は 品番 未 尾 に 7 を 付け て ご 注文 く 
だ さい 。 価格 は 同じ 。 


サイ ズ : 幅 x 奥 行 X 高 さ (単位 : mm) 


注 ) 床 給水 用 直 管 (呼び 径 13、 L=320mm) 
は 別途 手配 が 必要 で す 。 現場 で 手配 が で 
き な い 場合 は 、 GHA300S 3,.080 円 ( 税 抜 
2,800 円 ) を 手配 し て くだ さい 。 

@ 床 給水 ・ 床 排水 に は 樹脂 製 S く トラ ッ プ 同 梱 。 

@ 壁 給水 ・ 壁 排水 に は 樹脂 製 P ト ラッ プ 同 梱 。 

@ 壁 給水 は 左右 兼用 で す 。 

@ 側 板 は 化粧 され て いま す ( ホ ワイ ト ) 。 

e 扉 の 開き 角度 約 110 度 。 








加 オー ター 



























































姿 図 ※ 裏 面 の 色 柄 に つい て 詳し く は …P.111 
手洗 い ボ ー ル 
収納 の 目安 
「 掃除 用 シー ト  x1 
トイ レ 用 洗剤 "1 
トイ レ 用 ブラ シン メ X 人 1 
= ・ 泡 洗浄 用 補充 液 <1 
(写真 は ソフ ト オ ー ク 柄 ) (写真 は 据置 き タ イプ ) サイ ズ :370x220x1050 
ョ 名 床 給水 ・ 床 排水 壁 給水 ・ 壁 排水 
ロロ 手動 水 栓 自動 水 栓 手動 水 栓 自動 水 栓 
XGHA7FU2SI_IS XGHA7FU2JI_IS XGHA7FU2S[_IA XGHA7FU2JL_IA 
品番 手洗 い 本 体 : GHA7FU2SS 手洗 い 本 体 : GHA7FU2JS 手洗 い 本 体 : GHA7FU2SA 手洗 い 本 体 : GHA7FU2JA 
扉 : GHA1T2 扉 : GHA1T2 扉 : GHA1T2 扉 : GHA1T2 
希望 タイ プ A 89,320 円 ( 税 抜 81.200 円 ) 126,720 円 ( 税 抜 115.200 円 ) 89,320 円 ( 税 抜 81.200 円 ) 126.,720 円 ( 税 抜 115.200 円 ) 





小売 価格 タイ プ B 





84,700 円 ( 税 抜 77.000 円 ) 


122,100 円 ( 税 抜 111.000 円 ) 


84,700 円 ( 税 抜 77.000 円 ) 122,100 円 ( 税 抜 111.000 円 ) 





@ 水 栓 は 寒冷 地 、 一 般 地 共通 で す 。 @ 遼 冷 地 用 は 品番 末尾 に 7 を 付け て ご 注文 く 
仕様 だ さい 。 価格 は 同じ 。 


※ 1 キャ ビ ネ ッ ト の 扉 の 開く 向き に より 、 ド ア や 壁 と 干渉 する お それ が あり ます 。 ご 注意 くだ さい 。 


e 水 栓 は 寒冷 地 、 一 般 地 共通 で す 。 








e 遼 冷 地 用 は 品番 未 尾 に 7 を 付け て ご 注文 く 
だ さい 。 価格 は 同じ 。 





手洗 い 扉 ・ 棚 ・ 収 納 色 柄 








に は 色 記 号 が 入り ます 。 




















































































































ウォ ー ル チェ リー 柄 "オー ク 柄 メー プル 柄 "ホワ イト ビュ ー テ ィ ソ ソフ ト ホワ イト 
ナッ ト 柄 オー ク 柄 ホワ イト ウォ ー ル ナッ ト 柄 オー ク 柄 アッ シュ 柄 
タイ プ A (ベリ ティ ス 木 目 柄 ) タイ プ A (鏡面 ) タイ プ B (木目 柄 ) 
裏面 は ホワ イト 色 (無地 ) 
に) = 一 へ に 3 O ロ 
ま 5 い い フリ ンド タイ ブ サイ ズ : 幅 X 良 行 X 高 き (単位 :mm) 7 問 中 
ラウ ンド タイ プ ショ ー ト ラウ ンド タイ プ キャ ビ ネ ッ ト ー 
ン ン ヨ ン ノ アラ ウー ノ 
上 ーー ーー EE L150 
注 ) 本 体 ・ 配 管 隊 し は ホワ イト ※150 供 訂 は 左右 勝手 兼用 で す 。 シリ ー ズ 
の み で す IN 
0 ら - 133 注 ) 扉 の 吊 元 は 出荷 時 は 左 で す が 現 場 まあ 
聞 め ホー ル 管 [ーーー オーーーー ー 当 = 
0 本 5 も で 右 吊 元 に する こと が 可能 で す 。 ※1 4 
あり ませ ん の で 収納 は で き 注 ) 本 体 ・ キ ャ ビ ネ ッ ト は ホワ イト の み で す 。 S] 60 
ませ ん 。 開き 角度 約 100 度 注 ) コン セン ト 位置 に つき まし て は 、 図面 リピ シ ョ 
注 ) 自動 水 栓 の 場合 、 コ ン セン ーー IT 
ト は 配管 隠し の 外 に 出 て き = レーン ※ 扉 の 吊 元 を 壁 側 に する 場 こ 注 ) 床 給水 用 直 管 ( 呼び 径 13、L ニ Mi 
ます 。 コン セン ト 位 置 に つ < 合 は 本 体 を 壁 か ら 150mm 320mm/ は 別途 手配 が 必要 で す 。 
きま し て は 、 図面 (P.177) 離し て 施工 し て くだ さい 。 mm 現場 で 手配 が で き な い 場合 は 、 ラリ ー ソ ノリ 
姿 図 5 4 GHA300S 3.080 円 ( 税 抜 2800 
音 Ni ) ま 円 ) を 手配 し て くだ さい 
注 ) 手 洗い ボー ル は 施工 用 パ ・ NN 1 
” ネル に 引っ 村 け て 施工 する Eie0 あ ご MD BNGMNS 2 リブ 
方 式 で す 。 手洗 い ボ ー ル 引っ 掛け て 施工 する 方 式 で す 。 手 責 田 手 洗い 
上 部 に 収納 や ミラ ー を 設 「 人 衝 TP 
手洗 い ボ ー ル 置 する 場合 や 、 窓 要 な どの 手洗 い ボ ー ル 置 する 場合 や 、 窓 梓 な どの 下 に 取り 
し ろ と し て 50mm 以上 の あ 収 条 の 目安 | RGMPSRCWS 
き が 必要 で す 。 」 押 還 2 御 語 証 1 時 0 
填 是 仁 !D ト ラッ プ 后 "1 還 e 樹脂 製 S ト ラッ プ 同 梱 。 
@ 樹脂 製 DP ト ラッ プ 同 梱 。 | を -・ ト イレ ッ ト ペ ー パ ー ※2 上 
サイ ズ :300x185x476 サイ ズ :300X185 x1030 
壁 給水 ・ 壁 排水 床 給水 " 床 排水 壁 給水 ・ 床 排水 
自動 水 栓 
品番 GHAS8FC2SAP GHA8FC2JAP GHAS8FC2SSS GHAS8FC2JSS GHAS8FC2SAS GHAS8FC2JAS 
HH ~ ア 日 一 
中 48.400 円 85.800 円 70.400 円 107.800 円 70.400 円 107.800 円 アセ サリ 
( 税 抜 44.000 円 ) ( 税 抜 78.000 円 ) ( 税 抜 64.000 円 ) ( 税 抜 98.000 円 ) ( 税 抜 64.000 円 ) ( 税 抜 98.000 円 ) 
スト ー ル 
小便 可 
e 水 栓 は 寒冷 地 、 一 般 地 共 | e 寒 冷 地 用 は 品番 未 尾 に e 水 栓 は 寒冷 地 、 一 般 地 共 | e 寒 冷 地 用 は 品番 未 尾 に e 水 栓 は 寒冷 地 、 一 般 地 共 | 寒冷 地 用 は 品番 未 尾 に 
仕様 通 で す 。 7 を 付け て ご 注文 くだ さい 。 通 で す 。 7 を 付け て ご 注文 くだ さい 。 通 で す 。 7 を 付け て ご 注文 くだ さい 。 
価格 は 同じ 。 価格 は 同じ 。 価格 は 同じ 。 温水 
洗浄 便座 
FUN レ スト 
テー ブル 0 
手洗 い コン パク ト タ イ ブフ サイ ズ : 幅 X 奥 行 X 高 き ( 単 位 :mm) _ 
計 
資料 編 
注 ) 本 体 ・ 配 管 職 し は ホワ イト ニ 注 ) 本 体 * 配 管 隠し は ホワ イト の み で す 。 
注 ) 手洗 い ボ ー ル の 下 は 配管 隠 コ キャ ビ ネ ッ ト で は あり ませ ん の で 収納 は で きま せん 。 
し で す 。 キャ ビ ネ ッ ト で は あり 注 ) コン セン ト 位置 に つき まし て は 、 図 面 (P.177) を ご 参照 くだ さい 。 
ませ ん の で 収納 は で きま せん 。 注 ) 床 給水 用 直 管 (呼び 径 13、L=320mm) は 別途 手配 が 必 
注 ) 自動 水 栓 の 場合 、 コ ン セン - 要 で す 。 現 場 で 手配 が で き な い 場合 は 、GHA300S 3.080 円 
ト は 配管 砂 し の 外 に 出 て き ( 税 抜 2.800 円 ) を 手配 し て くだ さい 。 
ます 。 コン セン ト 位 置 に つ 注 ) 配管 カバ ー 下 端 と 床 と の 間 に 5mm の スキ マ が 生じ ます が 、 こ 
きま し て は 、 図面 (P.177) れ は メン テ ナ ン ス の 際 に 必要 に な る スキ マ で す 。 埋め た り し な 
BR を ご 参照 くだ さい 。 いよ うお 願い いた し ます 。 
次 図 注 ) 手 洗い ボー ル は 施工 用 パ 注 ) 手 洗い ボー ル は 施工 用 パネ ル に 引っ 掛け て 施工 する 方 式 で 
ネル に 引っ 掛け て 施工 する す 。 手洗 い ボ ー ル 上 部 に 収納 や ミラ ー を 設置 する 場合 や 、 
方 式 で す 。 手洗 い ボ ー ル 窓 枠 な どの 下 に 取り 付け る 際 は 、 施工 し ろ と し て 50mm 以上 
上 部 に 収納 や ミラ ー を 設 の あき が 必要 で す 。 
ーー 置 する 場合 や 、 窓 枠 な どの ーー 幅 木 が 設置 場所 に ある 場合 は 幅 木 を カッ ト し て 設置 くだ さい 。 
手洗 い ボ ー ル 下 に 取り 付け る 際 は 、 施工 手洗 い ボ ー ル e 樹脂 製 S ト ラッ プ 同 梱 。 
し ろ と し て 50mm 以上 の あ 
き が 必要 で す 。 
e 樹脂 製 P ト ラッ プ 同 梱 。 還 
サイ ズ :300x155x488 サイ ズ :300x155x1038 
ョ 名 壁 給水 ・ 壁 排水 床 給 水 ・ 床 排水 壁 給水 ・ 床 排水 
欠 手動 水 栓 自動 水 栓 手動 水 栓 自動 水 栓 手動 水 栓 自動 水 栓 
品番 ・ GHA7FC2SAPK GHA7FC2JAPK GHA7FC2SSSK GHA7FC2JSSK GHA7FC2SASK GHA7FC2JASK 
ロロ 
希望 小売 価格 48,400 円 85,800 円 62.700 円 100,100 円 62,.700 円 100,100 円 
( 税 抜 44.000 円 ) ( 税 抜 78.000 円 ) ( 税 抜 57.000 円 ) ( 税 抜 91.000 円 ) ( 税 抜 57.000 円 ) ( 税 抜 91.000 円 ) 
e 水 栓 は 寒冷 地 、 一 般 地 共 | w 寒 冷 地 用 は 品番 未 尾 に e 水 栓 は 寒冷 地 、 一 般 地 共 | e 寒 冷 地 用 は 品番 未 尾 に e 水 栓 は 寒冷 地 、 一 般 地 共 | 寒冷 地 用 は 品番 未 尾 に 
仕様 通 で す 。 7 を 付け て ご 注文 くだ さい 。 通 で す 。 7 を 付け て ご 注文 くだ さい 。 通 で す 。 7 を 付け て ご 注文 くだ さい 。 
価格 は 同じ 。 価格 は 同じ 。 価格 は 同じ 。 
掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ませ ん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 添付 され て いま す 。 137 
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サイ ズ : 幅 x 奥 行 x 高 さ (単位 : mm) 






















































































品名 ミラ ー 幅 370( 厚 み 10) ミラ ー 幅 300 (厚み 10) 
姿 図 
サイ ズ :370x10x850 ai ー サイ ズ :300X10X862 
品番 ・ 希 望 小売 価格 CHA37MK 26,840 円 ( 税 抜 24.400 円 ) CHA30M 22.220 円 ( 税 抜 20.200 円 ) 
仕様 e 据置 き タ イプ 用 ・ 埋 め 込み タイ プ ブ 用 e コン パク ト タ イ プ 用 
棚 “ サイ ズ : 幅 X 奥 行 x 高 き ( 単 位 :mn) 棚 ^ 十 小物 収納 サイ ズ : 幅 X 奥 行 X 高 き (単位 :mm) 
品名 ショ ー ト タイ プ 回 用 グ スク 品名 ショ ー ト タイ プ 回 ツク グ ク 1 の 
ーー ーー T ー ーーーーーーーーー。 
ーー っ 和 _ _ コ 
2 の か 
は (写真 は ウォ ー ル ナッ ト 本) 収納 サイ ズ : 205X97x146 収納 サイ ズ : 205X97X146 
[金具 2 個 付き [金具 4 個 付 き 耐荷 重 : 392N |40kgll 耐荷 重 : 392N |40kgll 
棚 サ イズ : 350X113x15 棚 サ イズ : 1350X113x15 
耐荷 重 : 392N 40kgf 耐荷 重 : 392N 140kgf XGHA761[]SS XGHA764[]SS 
2 品番 棚 : GHA761S 棚 : GHA764S 
品番 GHA761S GHA764S 小物 収納 : GHA7SWS 小物 収納 : GHA7SWS 
と 12,100 円 と 21,.780 円 23,760 円 0 33,440 円 
望 ( 税 抜 11.000 円 | 「 フ バハ ( 税 抜 19.800 円 ) 希望 ( 税 抜 21.600 円 ) | プリ ノム ( 税 抜 30.400 円 ) 
売価 格 と 8,.690 円 と 15,620 円 小作 20,350 円 と 27,280 円 
( 税 抜 7'900 円 ) | 2「 フ 8 ( 税 抜 14.200 円 ) タイ プ B | (科技 18.5oo 由 | 2「 フ B ( 税 抜 24.800 円 ) 





棚 付 き 2 連 ペ ー パ バー 


ホル ダー ず デ 2 ワン ハン ドカ ッ ト 機 能 四 


サイ ズ : 幅 > 委 行 x 




































































(単位 :mm) 
品名 ショ ー ト タイ プ ロン グ タ イプ 
2 ※3 
ここ 0 ま 
容 関 | (写真 の カウ ンタ ー は メー ブル 柄 、 | (写真 の カウ ンタ ー は オー ク 柄 、 ホ ル ダ ー は シル パー) 
ホル ダー は ホワ イト ) オー プン 部分 L 金 具 3 個 付き 
棚 サ イズ : 350X113x 15 棚 サイ ズ : 1350X113X15 
耐 荷 重 : 392N {40kgfi 耐 和 荷重 : 392N {40kgf 
XGHA771[| | 〇 XGHA774| | 〇 
品番 棚 : GHA761 棚 : GHA764 
ペー パー ホル ダー : CHA25 〇 ペー パー ホル ダー : CHA25 〇 
20,130 円 と 29,810 円 
( 税 抜 18.300 円 ) ( 税 抜 27.100 円 ) 
16,720 円 | ホワ イト | ルフ 23.650 円 
( 税 抜 15.200 円 ) ( 税 抜 21.500 円 ) 
23,760 円 と 33,440 円 
( 税 抜 21.600 円 )| $W 2 ( 税 抜 30.400 円 ) 
20.350 円 1 プ B 27,280 円 
( 税 抜 18.500 円 ) ( 税 抜 24.800 円 ) 








※ 1 ショ ー ト タイ プ 、 ロ ング タイ プ と も 現場 カッ 可能 で す 。 カ ウン ター は 小口 4 面 化粧 で す の で 、 カ し た 場 





※ 小 物 収納 は ホワ イト の み で す 。 





棚 付き 2 連 ペ ー パ ー ホ ル ダ ー\? ワン ハン ドカ 小 機 四 十 小物 届 7 で 義人 和 7 


姿 図 


※ 選 
布 記 


ショ ー ト タイ プ 


小売 価格 


合 カ 小 面 が 見 えな いよ うに 取り 付け て くだ さい (ペー パー ホル ダー 取付 部 を 残し て くだ さい )。 左右 兼用 。 


合 シ ンク タイ レラ | 
※3 ※4 ※5 


mw | | 、 ーーー 


の は オー ク 柄 、 ホ ル ダ ー は ホワ イト ) 























オー プン 部 分 [金具 3 個 付 き 耐荷 重 :392NI40kgf 
XGHA774|I 〇 S 
棚 : GHA764 











ペー パー ホル ダー : CHA25 〇 ) 
小物 収納 : GHA7SWS 








⑯ | 分 2A 結 村 97 700 
。 | タプ B 還 0 
⑯⑩ | ダダ 7 プ 4 還 拓 600 
| ダ 7 35.400 








※2 ペー パー 


ホル ダーCHA25 〇 と 小物 収納 GHA7SWS は 、 単独 で の 使用 は で きま せん 。 ペー パー ホル ダー は 立 な し ペー パー に は 対応 で きま せん 。 使用 可能 な トイ レッ トペ ー パ ー は 外 径 ゅ 120mm 以下 、 幅 114mm、 内 径 ゅ 38mm で す 。 


ペー パー の 質 や 切り 方 に に っ て は 、 切 り に くい 場合 が あり ます 。 


す の で 、 カッ ト し た 場合 


※3 品番 の 〇 に は ペー パー ホル ダー 色 を 入れ て ご 注文 くだ さい 。 
カツ 小 面 が 見 えな いよ うに 取り 付け て くだ さい 。( ペ ー パ ー ホ ル ダ ー 取 付 部 は 残し て くだ さい ) ペー パー ホル ダー の 取り 付け 位置 は 現場 対応 で す 。 ※5 ペー パー ホル ダー CHA25 〇 と 小物 収納 GHA7SWS 


9 ホワ イト 、⑯ り シル バー 


※ 4 左右 兼用 。 


現場 カッ 可能 で す 。 カ ウン ター は 小口 4 面 化粧 で 












































を 取り 付け る 場合 、 カ ウン ター の 最小 寸法 は 650mm で す 。 
手洗 い 用 ワイ ヤー ラッ ク サイ ズ : 幅 X 奥 行 x 高 さ ( 単 位 : mm) 
品名 据置 き タ イプ 用 コン パク ト タ イ プ 用 排水 トラ ッ プ 床 排水 キッ ト 壁 排水 キッ ト 
樹脂 製 P ト ラッ プ 埋め 込み タイ プ 用 コン パク ト タ イ プア ・ 
( 壁 排水 用 ) 床 排水 キッ ト ラウ ンド タイ プ 用 排 水 キ ルト 
リカ 9 リカ 
和 2/ 4 \ 
22 ( % 中 
サイ ズ :103x101x44 サイ ズ :103x99x44 H 
う 
品番 ・ GHA7SR370 GHA7SR300 GL903P GHA300S GHA900S GHA800P 
着 望 小吉 価格 4.180 円 4.180 円 ie 2.970 円 3.080 円 5,500 円 3.080 円 
( 税 抜 3.800 円 ) ( 税 抜 3.800 円 ) ( 税 抜 2.700 円 ) ( 税 抜 2.800 円 ) ( 税 抜 5.000 円 ) ( 税 抜 2.800 円 ) 
@ 振 置き タイ プ を 壁 @ 床 給水 で 、 現 場 手 | @ 埋め 込み タイ プ の 壁 給 | @ コン パク ト タ イ プ と 
e 本 体 : ステ ン レ ス 排水 に 変更 する 配 で き な い 場 合 に 水 ・ 壁 排水 を 壁 給水 ・ ラウ ンド タイ プ の 床 
仕様 @ ハン ド ソ ー プ を 置く こと が で きま す 。 場合 に 必要 で す 。 必要 で す 。 床 排水 に 変更 する 場 排水 を 壁 排水 に 
6 e 壁 側 に 取り 付け る 場合 、 壁 と ボー ル の 隙間 が 15mm 以上 必要 で す 。 合 に 必要 で す 。 変更 する 場合 に 
@ 取り 付け 設置 写真 P.146 注 ) 現 場 で 底板 の 穴 必要 で す 。 
加工 が 必要 で す 。 












収納 色 柄 











に は 色 記 号 が 入り ます 。 

















[TUI 
ウォ ー ル チェ リー 柄 オー ク 柄 " メー プル 柄 ホワ イト ュー テ ディ 。 | ラー ソ ソフ ト ホワ イト 
ナッ ト 柄 オー ク 柄 ”。 ホワ イト ウォ ー ル ナ 柄 オー ク 柄 ” アッ シュ 柄 

タイ プ A (ベリ ティ ス 木 目 柄 ) タイ プ A ( 穫 面 ) タイ プ B (木目 柄 ) 


裏面 は ホワ イト 色 (無地 ) 









































































































































































収納 注 ) 色 柄 タ イプ A は 、 受 注 生産 品 で す 。 納期 の 目安 / 当 社 受注 後 、 物 流 セン ター 出荷 まで 約 6 日 (土日 祝日 は 除く ) (詳細 納期 は 当社 営業 所 に ご 確認 くだ さい ) 。 5 新 商品 
! ※ 裏 面 の 色 柄 に つい て 詳し く は 一 P.145 サイ ズ : 幅 X 奥 行 X 高 さ (単位 : mm) 
品名 埋め 込み 収納 背面 収納 キャ ビ ネ ッ ト コー ナー 収納 天 袋 ー 
アラ フリ ワー ノ 
L150 
ン リ ー ズ 
アラ リー ノ 
S160 
ン リ ー ズ 
New 
木製 (写真 は チェ リー 本 ) アラ リー ノリ 
扉 中 木製 扉 
(写真 は メー プル 柄 ) (写真 は ソフ トウ ォ ー ル ナッ ト 柄 ) (写真 は オー ク 杭 ) サイ ズ :960(600 一 960)X310X410 アラ ウー 
耐荷 重 : 約 98N10kgfl 
専用 手洗 い 
サイ ズ :370x158x850 サイ ズ ::850(750 一 850) x196x895 サイ ズ :300x158x800 
員 亜 画 
E に 6 
収納 の 目安 0 収納 の 目安 
・ ト イレ ッ ト ペ ー パ ー XX12 4 6 ・ ト イレ ッ ト ペ ー パ ー X 4 収納 の 目安 
・ 掃 除 用 シー ト  x3 1 2 ・- サ ニタ リー 用 品 。X3 証 
Pi ・ ト イレ 用 洗剤 x2 員 0 9 
・ サ ニタ リー 用 品 X 3 - ト イレ 用 ブラ シ X 1 ・ タ オル X 5 ・ 掃 除 用 シー ト X 5 
還 | 間 還 トイ レ 用 洗剤 x 2 
・ 消 臭 ス プレ ー X ぢ 
・ タ オル 10 
・ ラ ンド リー ケー ス 38x16x28(cm) 
アク セ サ リ ー 
GHA7FU13 GHA7FH2 GHA3FC2 GHA7W 
47,300 円 96.800 円 41.800 円 46.200 円 0 
1127008Z ア ンー ( 税 抜 4.000 円 ) 0020 ( 税 抜 88.000 円 ) 200 ( 税 抜 38.000 円 ) 20 ( 税 抜 42.000 円 ) 小便 番 
8 34.100 円 69.300 円 30.800 円 33.000 円 呈 水 
o o o o 凪 ノ 
0 ( 税 抜 31.000 円 ) 72 ( 税 才 63.000 円 ) 12 ( 税 抜 28.000 円 ) 0 ( 税 抜 30.000 円 ) 洛 便 度 
し / 
e 棚 は 3 段 で す (可変 棚 は 2 段 で す )。 注 ) 背 面 収 納 キ ャ ビ ネ ッ ト を 取り 付け る 場合 は 便 | e 棚 は 3 段 で す ( 可 変 棚 は 2 段 で す )。 e 天 板 ・ 背 板 は あり ませ ん ( 壁 ・ 天 井 を 利用 ) 。 
e 左右 兼用 で す 。 器 の 給排水 位置 に 十分 ご 注意 くだ さい 。 e 左右 兼用 で す 。 e 間口 に 合わ せ て 底板 と 扉 を 現場 で カッ ト で きま FUN レ スト 
@ 埋 込 寸法 : 110 一 140 (mm)※1 注 ) 向 か っ て 右側 に 給水 位置 が ある 場合 は 対応 | @ 埋 込 施工 も 可能 で す 。 す ( 幅 600ー960mm)。 テナー ブル 0 
e 開口 寸法 : 375x855 (mm) で きま せん 。 埋 込 寸法 : 110 て 140 (mm)※1 
e 壁面 に 直接 取り 付け る こと も 可能 で す 。 注 ) 下 部 の 収納 部 は コン セン ト 対 応 の た め 背 板 | 開口 寸法 :305X805(mm) 了 
e 扉 の 吊 元 は 現場 施工 で 右 吊 元 、 左 吊 元 に す が あり ませ ん 。 e 記 の 吊 元 は 現場 施工 で 右 吊 元 、 左 吊 元 に す 5 
る こと が 可能 で す 。 注 ) 便 器 給水 部 と の 干渉 の た め 向 か っ て 左側 の | る こと が 可能 で す 。 資料 編 
@ プッ シュ ラッ チ 式 で す 。 扉 へ の 対応 は で きま せん 。 @ プッ シュ ラッ チ 式 で す 。 
e ミラ ー 遍 裏面 は ホワ イト 色 塗 装 で す 。 注 ) 向 か っ て 右側 ヘ へ カウンター を 取り 付け る 場合 | e 設置 場所 は コー ナー 以外 で も 可能 で す 。 
e 扉 の 開き 角度 約 100 度 。 は 、 扉 の 開閉 の 妨げ に な ら な いよ う 背面 収納 | e 扉 の 開き 角度 約 100 度 。 
前 面 より 200mm 離し て 取り 付け て くだ さい 。 
※1 壁面 固定 ネジ で 壁面 に 固定 で きれ ば 、 こ の 寸 | 注 ) ア ラウ ー ノ 専用 手洗 い を 取り 付け る 場合 は 、| ※1 壁面 固定 ネジ で 壁面 に 固定 で きれ ば 、 この 寸 | e 高 さ ・ 奥 行 の カッ ト は で きま せん 。 
法 の 限り で は あり ませ ん 。 (埋込み 収納 に は 壁 扉 の 開閉 の 妨げ に な る た め 、 右 設置 は 対応 法 の 限り で は あり ませ ん 。 (埋込み 収納 に は 壁 | @ 扉 の 開き 角度 約 110 度 。 
面 固定 ネジ 用 の 下 穴 開口 は あり ませ ん ) 電動 ド で きま せん 。 面 固定 ネジ 用 の 下 穴 開口 は あり ませ ん ) 電動 ド | $ カッ ト し た 小口 面 を 隠す 専用 の 部 材 を 同 梱 し て 
ライ バー で 取り 付け る 場合 、 電 動 ド ライ バー の | 3 3 ga は 3 す 応 で ライ バー で 取り 付け る 場合 、 電動 ドラ イ バ ー の 
直径 二 15mm 程 度 の 埋 込 寸法 ( 約 80mm) が 間 eo 直径 二 15mm 程 度 の 埋 込 寸法 ( 約 80mm) 6 
必要 で す 。 2 人 0 が 必要 で す 。 
閉 に 支障 が あり ます の で 、 併 設 で きま せん 。 
@ 右 の 扉 は プッ シュ ラッ チ 式 で す 。 
@ 恒 /50mm ま で 現場 カッ ト 可 能 で す 。 
@ 扉 の 開き 角度 約 100 度 。 
仕様 (単位 :mm) 
0 の 0080 午 4440 - 定 格 電圧 :AC100V 50-60Hz 
"消費 電 力 :6W (寒冷 地 仕 様 :9W) 
[所 置き タイ プ ] 340X174 センサ ー 検 知 方 式 赤外線 反 身 方式 ER 
ボー ル 内 十 [埋め 込み タイ プ ] 340x170 給水 栓 昌和 コ に に 0 最大 吐 水量 
( 幅 X 奥 行 ) [コン パク ト タ イ プ ] 293x129 連続 叶 水 時 間 :3 分 間 約 3L/ 分 
[ラウ ンド タイ プ ] 287x160 
レバ ー 式 単 水 棒 
[据置 き タ イプ ] 最深 部 :76 最 浅 部 :72 
2 [コン パク ト タ イ プ ] 最深 部 :78 最 浅 部 :77 床 給水 : ス トレ ー ト 止 水 栓 ( 定 流量 弁 ・ ス トレ ー ナ ー 付 ) 
[ラウ ンド タイ プ ] 最深 部 :117 最 浅 部 :106 止 水 栓 
壁 給水 : ア ング ル 止 水 栓 
本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト [据置 き ・ 埋 め 込み タイ プ ] 塗装 耐水 パー チク ル ボー ド 床 給水 : ス トレ ー ト 止 水 栓 
配管 隠し ・ 本 体 キャ ビ ネ ッ ト [コン パク ト ・ ラ ウン ド タ イ プ ] 合成 樹脂 排水 管 樹脂 製 US トラ ッ プ ( 封 臭 栓 付 ) 
ー [据置 き ・ 埋 め 込み タイ プ ] 化粧 パー チク ル ボ ー ド (取っ 手 は アル ミ ) 使用 水圧 範囲 0.07MPa( 流 動 時 ) 一 0.75MPa( 静 止 時 ) 
扉 
[ラウ ンド タイ プ ] 化粧 MDF( 取 っ 手 は 合成 樹脂 ) 周囲 使用 温度 範囲 0 一 40 で 
掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印刷物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 添付 され て いま す 。 137 














トイ レ 手 洗い ・ 収 納 


トイ レ カ ウ ンタ ーTS 特長 / 主 な 部 材 























新 商品 
\ 選 己 さ 由 レロ ー アフ リー 
収納 スタ イル を 選ん で すっ きり し た トイ レ 空 間 に 。 69 
シリ ー ズ 
ラー N NN 語 アラ リー/ 
奥行 き 200mm の 潤 型 カウ ンタ ー。 洗練 され た デザ イン 。 収納 量 を し っ か り 確保 。 S160 
シリ ー 
清潔 感 の ある 色合い と 圧迫 感 の 機能 性 に 重点 を 置き つつ 、 省 ス ペー ス 設 計 な が ら 、 ト イレ 空間 に | 
少な い ス リム で シン プル な 形状 は 、 ボトル トラ ッ プ な どの ディ テー ル ま で 必要 な さま ざま な サニタリー アイ テム を 7 ヲリ ワー ノ バ 
どん な 空間 に も 調和 し ます 。 こだわ っ た スマ ー ト な カウ ンタ ー で す 。 収納 可能 で す 。 アラ リー/ 
専用 手洗 い 
アラ ウー ノ 
カウ ンタ ー 
アラ ウー ノ 
手洗 い 

















トイ レ 


シリ ルッ ルン クン イー 
TS 

































































アァ クセ サリ ー 
h、】 
カウ ンタ ー 
スト ー ル 
ee 半 小便 圧 
オー プン スタ イル に も 
。 対応 
電 所 。 カウ ンタ ー は 、 厚 み の あ る 洗浄 便座 
Q 。 エプロ ン で 壁面 固定 金具 が 
見 え に く い 仕 様 で す 。 FUN レス ト 
テー ブル Q 
カウ ンタ ー 柄 は ホワ イト の み 
300mm 誠二 
ロロ ー 
骨 資料 編 
水 柏 2 縮め 用)> 収納 部 材 ーーーーーー 
ハン ドル 式 手動 自動 本 体 サイ ド 2 連 ペ ー パ ー 
単 水 栓 (スワ ン 型 ) 単 水 栓 キャ ビ ネット キャ ビ ネ ッ ト ホル ダー 
吐 水口 は 左右 に 、 財 忠 二 
回 四 ' ま す 。 6 ブラ ン 、 洗 剤 、 消 臭 
請 康 剤 な ど 、 余 裕 を も っ 
ニア を どの て 収納 で きま す 。 
0 扉 柄 は ホワ イト の み 
あり ませ ん 。 
省 ス ペー スプ ラン に 最適 。 空 間 サ イズ に 合わ せ て 設置 で きま す 。 
アラ ウー ノ L150 シ リー ズ と セッ ト し た 場合 の 推奨 設置 寸法 スム ー ズ に 手洗 いで きる 設計 
1165mm 1365mm 
200mm 
アー ムレ スト 、 サ イド キャ ビ ネ ッ ト を つけ な い 場 合 は 、 ト イレ 部 屋 幅 840mm か ら 設 置 可能 で す 。 カウ ンタ ー の ボー ル 勝 手 に より 、 配 管 位置 は 左右 対称 に な り ま す 。 
印刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ま す 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 141 








トイ レ 手 洗い ・ 収 納 


トイ レ カ ウ ンタ ーTS 部 材 一 覧 ノ 旭 オー ダー ン 仕様 


※[U] オ ー ダ ー は お 取り 扱い し て お り ま せん 。 
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P.141 





セッ ト 
プラ ン 例 
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支 _ 臣 
部 材 晃 (単位 :mm) 
手洗 い ボ ー ル 一 体型 カウ ンタ ー 水 栓 金具 2 連 ペ ぺー パー ホルダ ー (ワン ハン ドカ ッ ト 機 能 四 ) 
図 は L: 左 ボー ル 
94 
326 へ > 
姿 図 
95 
ぐ 取 付 穴 > ゅ 28( 手 締め 用 ) 
時 幅 1200 用 幅 1650 用 幅 1800 用 NR 自動 単 水 栓 2 連 ペ ベー パー ホルダー 
BR 5 手動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) 
品番 *C(HC12CDHWKRUI*CHC16CDHWKRUI*CHC18CDHWKRU) CHD9T15A CHD9T26U CHA25 〇 
に に = 77,000 円 82.500 円 88.000 円 ホワ イト 8,030 円 ( 税 抜 7.300 円 ) 
人 @ 現 場 カ ッ ト が 可能 で す 。 注 ) 寒 冷 地 仕様 は 品番 末尾 に 7 を 付け て くだ さい 。 価格 は 同じ @ 画 像 は P.141 を ご 参照 くだ さい 。 
@⑱ ボ ー ル 側 の カウ ンタ ー 木 口 化粧 は 標準 で B タ イプ で す 。 (手動 単 水 栓 は 一 般 地 、 寒 冷 地 共通 で す )。 ⑱ ペ ー パ バー ホル ダー の 単独 で の 使用 は で きま せん 。 
ボー ル と 反対 側 は 木口 化粧 され て お り ま せん 。B タ イプ の | 注 ) 床 給水 の 場合 、 品 番 未 尾 A を S に し て くだ さい カウ ンタ ー の 下 に 取り 付け て ご 使用 くだ さい 。 
仕様 木口 化粧 は 、 オ ー プ ン に し た 場合 に 、 木 機 が 見 えて し まう (自動 単 水 栓 は 床 給水 ・ 壁 給水 兼用 で す )。 ⑱ ペ ベー パー ホル ダー は 芯 な し ペー パー に は 対応 で きま せん 。 
た め 、 必 ず 壁 に つけ て 施工 し て くだ さい 。 注 ) 床 給水 の 場合 、 床 まで の 直 管 は 現場 手配 と な り ま す 。 人 @ 使 用 可能 な トイ レッ トペ ー パ ー は 幅 114mm、 
@ 木 口 処理 が 必要 な 場合 は 回 オ ー ダ ー 対 応 と な り ま す 。 ⑱ ハ ンド ル 式 手動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) の 吐 水口 は 左右 に 回 転 し ます 外 径 ぁ 120mm 以 下 、 内 径 ぁ 38mm で す 。 
(回 転 止 め みな どの 角度 規制 は あり ませ ん ) 。 ⑱ ペ ー パ バー の 質 や 切り 方 に よっ て は 、 切 り に くい 場合 が あり ます 。 
品番 の 〇 に は (WS) ホ ワイ ト 、(③V) シ ル バ ー を 入れ て ご 注文 くだ さい 。 
本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト | フロ アキ ャ ビ ネ ッ ト 固定 金具 排水 トラ ッ プ タオ ル 掛 け 
生 56 
姿 図 人 0 
16 
2 
』 16 
品名 本 体 キ キャ ビ ネ ッ ト | サイ ド オ ー プ ン 金属 製 直 管 S ト ラッ プ | 金属 製 P ド ラッ プ | ボトル トラ ッ プ | 樹脂 製 P ト ラッ プ タオ ル 掛 け 
3 600 タイ プ 150 ( 床 排水 用 ) ( 壁 排水 用 ) ( 壁 排水 用 ) ( 壁 排水 用 ) 
品番 ※CHC6FA1HWKK | *※CHC1FFHWK | CHB2TL16 GHC910S GHC910P GHC910B GL903P GQCR53 
希望 小売 価格 61,600 円 20,900 円 4.840 円 8,.690 円 8,690 円 23.320 円 2,970 円 6,050 円 
時 ( 税 抜 56.000 円 ) | ( 税 抜 19.000 円 ) | ( 税 抜 4.400 円 ) | ( 税 抜 7.900 円 ) | ( 税 抜 7.900 円 ) | ( 税 抜 21.200 円 ) | ( 税 抜 2.700 円 ) ( 税 抜 5.500 円 ) 
取っ 手 仕 様 念 左右 兼用 オー プン スペ ー | 劉 標 準 で は 樹脂 製 直 管 S ト ラッ プ ( 床 排水 用 ) を 同 梱 し て いま す 。 CHC6FA1HWKK に 取り 付け 可能 で す 。 
人 @ 側 面 は 化粧 さ ス 1050mm | 欠 ボ トル トラ ッ プ ( 壁 排水 用 ) と P ト ラッ プ ( 壁 排水 用 ) は 
れ て いま せん 。 毎 に 1 個 必要 壁 排水 で す が 、 排 水位 置 が 異な り ま す の で ご 注意 くだ さい 。 
8 必ず 頁 に 付け | で す 。 
て 施工 し て くだ 
アル ミラ イン 取っ 手 さい 。 
回 大 ダー 
内 容 カウ ンタ ー の 長 さ カッ ト カウ ンタ ー 木 口 化粧 人 タ イプ カウ ンタ ー 木 口 化粧 B タ イプ 
可能 部 材 カウ ンタ ー ボー ル 逆 側 端面 ボー ル 逆 側 端面 
/ ボー ル と 反対 側 の カ ボー ル と 反対 側 の カ 
el し * 」 ー / 接 さ な い 場 合 で 、 カ ウ 接 さ な い 場 合 で 、 カ ウ 
ca | カッ 修 男 囲 ンタ ー 下 に キャ ビ ネ ッ ンタ ー 下 に 本 体 キャ 
ト が な い 場 合 。 ビ ネ ッ ト が ある 場合 。 
人 オー ダー 品番 ・ CHC8X CHC8X 
希望 小売 価格 6,380 円 ( 税 抜 5800 円 ) 6,.050 円 ( 税 抜 5,.500 円 ) 
納期 約 15 日 





[オー ター 
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久 ボ ー ル 側 の カウ ンタ ー 木 口 化 粧 は 、 標 準 で B タイ プ で す (カウ ンタ ー 同 質 )。 
人 ボー ル 逆 側 端面 の 木口 化粧 は 樹脂 シー ト 仕 上 げ (シボ 加工 ) で す 。 
@ オ ー プ ン に する 場合 、 


B タイ プ の 木口 化粧 は 木 機 が 見 えて し まう た め 、 ボ ー ル 側 は 必ず 壁 に 付け て 施工 し て くだ さい 。 


ボー ル 逆 側 端面 は 、 壁 に 付け て 施工 し て いた だ く か 、A タイ プ の 木口 化粧 に し て くだ さい 。 











仕様 
手洗 い ボ ー ル 一 体型 カウ ンタ ー ポリ エス テル 系 人 人 造 大 理 石 ボー ル 容 量 3.5L 
ボー ル 深 さ 最深 部 :105mm 最 浅 部 :98mm 
AA 水 析 ハン ドル 式 手動 単 水 栓 (スワ ン 型 ) ( 目 水 栓 付 ) 
il 自動 単 水 栓 (100V 消費 電力 : 一 般 地 用 6W、 寒 冷 地 仕様 9W) 
キャ ビ ネ ッ ト 木製 (化粧 パー チク ル ボ ー ド 、 化 粧 MDF) 
扉 化粧 パー チク ル ボ ー ド 
排水 管 樹脂 製 直 管 S ト ラッ プ ( 封 臭 栓 付 ) 


手洗 い シ リー ズ Q&A/ ご 注意 





1 


. ア フワ ー ノ 専用 手洗 い 


連動 水 欄 に つい て 


() スイ ッ チ 操作 で 水 を 出し た と き で も 、 自 動 で 水 が 止 まる よう に で きる の ? 


初期 設定 で は 、1 分 後に 自動 で 水 が 止 まる よう に な っ て いま す 。 


連動 時 と 同じ 時 間 (7・20・35 秒 ) で 水 を 止め る 設定 へ の 変更 も 可能 で す 。 


(、) 手洗 い の 水 が 出る タイ ミン グ が 合わ な い 。 変更 で きる の ? 


便器 洗浄 と 同時 に 手洗 い の 水 が 出る た め 、 便 問 側 で 、 自 動 便器 洗浄 の 時 間 


初期 設定 は 10 秒 で 、5 秒 、15 秒 に 変更 で きま す 。 


三 ル ビー 


Eb: ヨコ 


を 変更 する こと で 合わ せる こと が 可能 で す 。 


( J) 座っ た 状態 で 便器 洗浄 し た と きも 水 が 出 て も っ た いな い の で す が 。 


着座 時 に 便器 洗浄 ボタ ン を 押し て も 連動 し な い 設 定 に 変更 が 可能 で す 。 


その 場合 、 意 座 時 で も スイ ッ チ 操作 で 水 を 出す こと は 可能 で す 。 


手洗 い シ リー ズ 


4 
て 一 


購入 前 に 確認 いた だ きた いこ と / 使 用 上 の 注意 





ご 購入 前 に 


この カタ ログ に 掲載 の 商品 は 、 す べ て 一 般 住 宅 用 の 屋内 用 で 
す 。 屋外 、 屋 側 、 お よび 浴室 内 部 な ど 、 水 の か か る 場所 ・ 湿 気 の 多 
い 場 所 に は 設置 で きま せん 。 また 、 水 洗い 掃除 で きる 床 に は 設置 
で きま せん 。 仕様 用 途 や 場所 な ど が 限定 され て いま す 。 ま た 、 専 門 
施工 を 必要 と する も の 、 定 期 点検 を 必要 と する も の が あり ます 。 ご 
購入 に あたっ て は 、 販 売店 また は 専門 施工 店 に ご 相談 くだ さい 。 
使用 可能 な 温度 は 0C て 40C と な り ま す 。 た だ し 、 室 温 が 30C を 
超え る と 人 体 検 知 し に くい 場合 が あり ます 。 

直射 日 光 や 殺菌 灯 投 光 機 や ダウ ン ラ イト の 光 が あ た る 場所 で の 
ご 使用 は 、 裾 色 や そり の 原因 に な り ま す の で お 避け くだ さい 。 

機能 を 維持 する た め に 必要 な 部 品 は 、 製 造 打 ち 切り 後 、 最 低 7 年 
間 保 有 し て お り ま す 。 

手洗 和貴 の ボー ル の 外観 に は 、 成 形 に よる 凹み や 段差 が 発生 し ます 。 
遇 は 、 使 用 環境 や 使用 期間 に より 、 変 色 す る 場合 が あ 
リリ o 

水 哲 、 水 温 な ど に よっ て 、 手 洗 器 の ボー ル 内 に 微生物 に よる 汚れ 
(ピン ク 色 な どの 汚れ ) が 発生 する 場合 が あり ます 。 

吐 止 水 用 カー トリ ッ ジ は 消耗 部 品 で す 。 定期 的 な 交換 が 必要 で 
す 。 止 水 不 良 や 水 漏れ や 吐 水量 の 減少 の 原因 と な り ま す 。 
直射 日 光 が 直 接 セ ン サ ー 部 に 当たる と 自動 水 栓 が 作動 し な い 場 
合 が あり ます 。 

イン バー タタ 照明 を ご 使用 され て いる 場合 、 ト イレ の 環境 条件 に より 
トイ レ の 自動 水 栓 の セン サー が 誤 作動 する こと が あり ます 。 購 入 
前 に 特殊 な 照明 の ご 使用 有無 を 必ず ご 確認 くだ さい 。 

商品 の 前 方 に 窓 ガ ラス や 鏡 な どの 反射 物 が 設置 され て いる と 誤 
作動 する 場合 が あり ます 。 

手洗 和 吐 の ボー ル や カウ ンタ ー や 扉 の 表面 に 生じ た 傷 や 打 こ ん は 
補修 する こと が で きま せん 。 


使用 上 の ご 注意 


清掃 する と き 、 シ ン ナ ー・ ベ ンジ ン 等 の 有機 溶剤 、 強 酸 、 強 アル カ 
リ 性 洗剤 や トイ レ 洗剤 は 使用 し な いで くだ さい 。 ト イレ 用 洗剤 や 毛 
染 液 、 化 粧品 (特に 除 光 液 )、 殺 虫 剤 、 液 体 う が い 薬 等 が 付着 し 
た 場合 は 、 す ぐに 水 か 台所 用 中 性 洗剤 を 薄め た も の で ふき 取っ て 
くだ さい 。 表面 が お か され た り 、 変 色 、 扉 、 キ ャ ビ ネ ッ ト の 扉 ヒ ンジ 部 
の 破損 の お それ が あり ます 。 

研磨 剤 入り の 洗剤 、 汚 れ た 布 、 硬 い 布 、 ナ イロ ンタ ワシ な ど は 使わ 
な いで くだ さい 。 傷 が つい て と れ な く な り ま す 。 

異常 高温 の 状態 に な らち な いよ うに し て くだ さい 。 ハロ ゲン ヒー ター 
な どの 暖房 器具 を 近づけ な いで くだ さい 。 

アル コー ル 分 を 含む 消 臭 剤 や 芳香 剤 を 使用 し な いで くだ さい 。 商 
品 が 破損 し て けが を し た り 水 漏れ の 原因 と な っ た り し ます 。 


手洗 甘 の ボー ル 内 に 人 造花 等 の 飾り 物 を 置か な いで くだ さい 。 排 水 
の 妨げ に な り ま す 。 

洗い 方 や 水圧 に よっ て は 、 周 囲 に 水 が 飛 び 散 る 場合 が あり ます 。 
便器 洗浄 時 や その 他 、 浴 室 や 台所 で 水 を 使用 し て いる 場合 、 
洗 の 水量 が 少な く な る 場合 が あり ます 。 

手洗 器 の ボー ル に 熱湯 を 注い だ り 、 衝 撃 を 与え を たり し な いで くだ さ 
い 。 ボ ー ル が 破損 する こと が あり ます 。 

キャ ビ ネ ッ ト や 扉 に 、 水 、 熱 湯 、 汚 水 、 ト イレ 用 洗剤 を か け な い で くだ 
さい 。 商 品 の 故障 や 変色 、 割 れ の お それ が あり ます 。 水 な どの 液 
体 が かかっ た と き は 、 す ぐに ふき 取っ て くだ さい 。 基 材 に 木質 素材 
を 使用 し て いる た め 、 水 分 に よっ て 、 腐 食 や 膨潤 する お それ が あり 
に 

加 い た タオ ル を 掛け て くだ さい 。 基 材 に 木質 素材 を 使用 し て お り ま 
す 。 水 分 を 含む と 腐食 や 膨潤 や 面 材 の は が れ が お こる 場合 が あ 
り ま す 。 

カウ ンタ ー の 耐荷 重 は 392N {40kgfi で す 。 

直射 日 光 が 商 品 に 当たる 場合 、 カ ー テ ン な ど を 使用 し て くだ さい 。 
商品 の 誤 作 動 、 変 色 、 変 形 等 の お それ が あり ます 。 

春 冷 地 地区 で の ご 使用 の 場合 、 凍 結 に は 十分 に ご 注意 くだ さ 
い 。 凍結 破損 で 漏水 し 、 家 財 等 を 濡らす 原因 と な り ま す 。 

ミラ ー に 水 な どの 液体 が か か っ た 時 は すぐ に ふき 取っ て くだ さい 。 
鏡 が 腐食 する お それ が あり ます 。 

水 抜き 機構 は 装備 し て お り ま せん 。 凍結 の お それ の ある 場合 は 取 
扱 説明 書 に 従い 水 抜き 等 の 凍結 防止 処理 を 施し て くだ さい 。 
自動 水 栓 ・ 連 動 水 栓 の コン トロ ー ラ (制御 BOX) に は 電気 回 路 が 
組み 込ま れ て いま す 。 コ ント ローラ 部 お よび 配線 部 が 水 ・ 液 体 な ど 
で 濡れ て いる 状態 で は 使用 し な いで くだ さい 。 ま た 、 配 線 部 を 引っ 
張ら な いで くだ さい 。 感電 や 発火 の お それ が あり ます 。 

定期 的 に 給排水 管 か ら 水 が 漏れ て いな いか を ご 確認 くだ さい 。 水 
漏れ に より 家財 に 損害 を あたえ る お それ が あり ます 。 


田 ゲ ラウ ー ノ カウ ンタ ー 
くり リモ コン 


リモ コン 発信 部 に 物 を 置か な いで くだ さい 。 


田 ア ラウ ー ノ 専用 手洗 い 


く キ ャ ビ ネ ッ ト タ イ プッ > 

@ キャ ビ ネ ッ ト に 背 板 は あり ませ ん 。 

ぐ 育 面 タ イプ > 

@ 収納 の 扉 は 、 便 ふた を 閉じ た 状態 で 開閉 し て くだ さい 。 ま た 、 便 ふた 
オー ト 開 閉 タ イプ の アラ ウー ノ を 設置 する 場合 、 利 用 時 以外 は 収 
納 の 扉 を 閉じ て くだ さい 。 扉 と 便 ふ た が 十 渉 する お それ が あり ます 。 

@ 手 を 洗う 際 は 、 ア ー ム レス ト を は ね 上 げ て 手洗 い を 使用 され る こと 
を お すす めし ます 。 

@ キャ ビ ネ ッ ト に 背 板 は あり ませ ん 。 


掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 


新 商 品 





アッ リー ゾ 
L150 
リア 


パラ リー 


S160 
シリーズ 





New 
アフ リー ノ V 


アラ リー ノ 
専用 手洗 い 


アラ ウー ノ 
カウ ンタ ー 


ん 
手洗 い 
の 


ルル と 
TS 





アク セ サ リ ー 


スト ー ル 


小便 人 


温水 


洗浄 便座 





FUN レ スト 
テー ブル 0 





志 三 
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パンセ リリ レー 


⑤ は 受注 生産 品 。 納期 の 目安 / 当 社 受注 後 、 物 流 セ ンタ ー 出 荷 まで 約 6 日 (土日 祝日 は 除く ) 。 集合 住宅 等 で 特に 数 量 が 多い 場合 は 納期 に ご 注意 くだ さい (詳細 納期 は 当社 営業 所 に ご 確認 くだ さい )。 








新 商品 





ーー キキ せ ざ 





部 材 紹介 
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Se し こ コ 
さこ 一 一 も り シ ャ ッ ト 加 工 は し て お り ませ ん 。) 


























CHA37MK CHA30M 
26,840 円 22.220 円 
( 税 抜 24.400 円 ) ( 税 抜 20.200 円 ) 
サイ ズ : 370x850 サイ ズ : 300x862 
e 横向 き で の 設置 は e 横向 き で の 設置 は 
で きま せん 。 ー で きま せん 。 
角 型 (大 ) 角 型 


美しい 彫り 込み ライ ン が アク セン ト で す 。 


デー に 


ざ QGLM10MA GPH34 
36,740 幅 12,320 幅 

( 税 抜 33.400 円 ) ( 税 抜 11.200 円 ) 

サイ ズ : 650x800 サイ ズ : 400x400 

e 横向 き で の 設置 は e 横向 き で の 設置 は 
で きま せん 。 還 証 詳 開 間 で きま せん 。 





カ 「 リ ン タ 間 還 仕様 棚 : 化粧 パー チク ル ボ ー ド 、 但 し 、 樹 脂 製 棚 付 き 2 連 ペー パー ホル ダー は 、 樹 脂 製 棚 : ABS 樹脂 、 


ペー パー ホル ダー : ABS 樹脂 (シル バー は 塗装 仕上 げ )、 小 物 収納 : ABS 樹脂 
※ 裏 面 の 色 柄 に つい て 詳し く は 右 ペ ー ジ を ご 覧 くだ さい 。 









ロン グ タ イプ 


L 金具 2 個 付 き L 金具 4 個 付 き 

棚 サ イズ : 350X113x15 棚 サイ ズ : 1350x113x15 ひじ 掛け や 手すり 
耐荷 重 : 392N 40kgf 耐荷 重 : 392N 40kgf に も な り ま す 。 

GHA761S GHA764S 

12,100 円 ( 税 抜 11.000 円 ) 21,780 円 ( 税 抜 19.800 円 ) 

8,.690 円 ( 税 抜 7.900 円 ) 15,620 円 ( 税 抜 14.200 円 ) 






































棚 付き 2 連 ペ ベー パー ホル ダー““ ワン ハン ドカ ッ ト 機 能 町 
ロン グ タ イプ 


ll ※ ※3 ※4 
こす こび ーー 


写真 の カウ ンタ ー は オー ク 柄 、 ホル ダー は シル バー 
(写真 の カウ ンタ ー は メー プル 柄 、 ホ ル ダ ー は ホワ イト ) オー プン 部 L 金具 3 個 付 き - 
棚 サイ ズ : 350X113x15 棚 サ イズ : 1350x113x15 

耐荷 重 : 392N 140kgfi 耐荷 重 : 392N (40kgfi 






サイ ズ : 幅 x 高 さ / 幅 X 奥 行 X 高 さ (mm) 


角 型 ・ フ ロス ト 


GPH33 
26,950 円 

( 税 抜 24.500 円 ) 

サイ ズ : 300x630 


@ 横向 き で の 設置 は 
で きま せん 。 





サイ ズ : 幅 x 奥 行 X 高 さ (mm) 
ワン ハン ドカ ッ ト 機 能 四 


棚 付き 2 連 ペ ー パ ー ホ ル ダ ー デ “ 十 小物 収納 


回 光 用 タイ ラク 


※3 ※4 ※5 





(写真 の カウ ンタ ー は オー ク 柄 、 ホ ル ダ ー は ホワ イト ) 
オー プン 部 分 L 金 具 3 個 付 き 
耐荷 重 : 392N {40kgf 




















XGHA771|_| 〇 XGHA774| | 〇 
棚 : GHA761 棚 : GHA764 
ペー パー ホル ダー : CHA25 〇 ) ペー パー ホル ダー : CHA25 〇 






























































9 | タイ プ A| 20,130 円 ( 税 抜 18.300 円 ) 29,810 円 ( 税 抜 27.100 円 ) 

希望 | ホワ イト | タイ プ B | 16,720 円 ( 税 抜 15.200 円 ) 23.650 円 ( 税 抜 21.500 円 ) 
小売 価格 タイ プ A | 23,760 円 ( 税 抜 21.600 円 ) 33,440 円 ( 税 抜 30.400 円 ) 
9 27,280 円 ( 税 抜 24.800 円 ) 





棚 ^ 十 小物 収納 “^ ※ 小 物 収納 は ホワ イト の み で す 。 
ロン グ タ イプ 


pn 明 


L 金具 2 個 付 き L 金具 4 個 付 き 
耐荷 重 : 392N {40kgfl 耐荷 重 : 392N 140kgfl 
収納 サイ ズ : 205x97x146 (写真 は チェ リー 柄 ) | 収納 サイ ズ :205x97x146 (写真 は ウォ ー ル ナッ ト 柄 ) 


XGHA761L」ISS XGHA764L」SS 
棚 : GHA761S 棚 : GHA764S 
小物 収納 : GHA7SWS 小物 収納 : GHA7SWS 





















































希望 タイ プ A | 23,760 円 ( 税 抜 21.600 円 ) タイ プ A 33,440 円 ( 税 抜 30.400 円 ) 


ホワ イト 
小売 価格 20.350 円 ( 税 抜 18.500 円 ) 27,280 円 ( 税 抜 24.800 円 ) 






XGHA774|| 〇 S 

棚 : GHA764 
ペー パー ホル ダー : CHA25 〇 

小物 収納 : GHA7SWS 
































9 タイ プ A 41.470 円 ( 税 抜 37.700 円 ) 
ホワ イト | タイ プ B 35,310 円 ( 税 抜 32.100 円 ) 
ゆり | タイ ブ A 45,100 円 ( 税 抜 41.000 円 ) 
シル バー | タイ プ B 38.940 円 ( 税 抜 35.400 円 ) 
ワン ハン ドカ ッ ト 機 能 四 
樹脂 製 棚 付き 2 連 ペ ぺー パー ホル ダー ぷ ? 
ショ ー ト タイ プ 
※3 
4 
| 


面 答 重 : 49N 5kgfl 
(写真 の ホル ダー は ホワ イト ) ※ 棚 色 は ホワ イト の み 。 


XGHA780 〇 
樹脂 製 棚 : GHA780 
ペー パー ホル ダー : CHA25 〇 ) 











⑩⑯ 6 
0 11,330 円 ( 税 抜 10.300 円 ) 
、 14.960 円 ( 税 抜 13.600 円 ) 
ン ル バー 





※ 1 ショ ー ト タイ プ 、 ロ ング タイ プ と も 現場 カッ ト 可 能 で す 。 カ ウン ター は 小口 4 面 化粧 で す の で 、 カ ッ 
ト し た 場合 カッ ト 面 が 見 えな いよ うに 取り 付け て くだ さい (ペー パー ホル ダー 取付 部 は 残し て くだ さ 
い ) 。 左右 兼用 。 ※2 ペー パー ホル ダーCHA25 〇 と 小物 収納 GHA7SWS は 、 単 独 で の 使用 
は で きま せん 。 ペ ー パ ー ホ ル ダ ー は 芯 な し ペー パー に は 対応 で きま せん 。 使用 可能 な トイ レッ トペ ー 
パー は 外 径 ゅ 120mm 以下 、 幅 114mm、 内 径 ぁ 38mm で す 。 ペ ー パ ー の 質 や 切り 方 に よっ て 
は 、 切 り に くい 場合 が あり ます 。 ※3 品番 の 〇 に は ペー パー ホル ダー 色 を 入れ て ご 注文 くだ さい 。 
⑩9 ホ ワイ ト 、 (@ り シル バー ※4 左右 兼用 。 現場 カッ ト 可 能 で す 。 カ ウン ター は 小口 4 面 化粧 で 
す の で 、 カッ ト し た 場合 カッ ト 面 が 見 えな いよ うに 取り 付け て くだ さい 。 (ペー パー ホル ダー 取付 部 は 
残し て くだ さい ) ペー パー ホル ダー の 取り 付け 位置 は 現場 対応 で べ す 。 ※5 ペー パー ホル ダー 
CHA25 〇 と 小物 収納 GHA7SWS を 取り 付け る 場合 カウ ンタ ー の 最小 寸法 は 650mm で す 。 


| 上 還 還 





に 色 記号 が 入り ます 。 ※ タ イプ A ベリ ティ ス 木 目 柄 を ご 採用 の 場合 は P.133 を ご 覧 くだ さい 。 





品番 の 
































ざ ET 区 P] ざ N KW 
ウォ ー ル ナッ ト 柄 チェ リー 柄 とこ 2 メー プル 柄 ホワ イト オー ク 柄 ビュ ー テ ィ ホ ワリ イト ソウ ヴォ ー ル ナ 小 柄 ソフ ト オ ー ク 柄 ホリ イ 條 アッ シュ 柄 
タイ プ A (ベリ ティ ス 木 目 柄 ) タイ プ A ( 氏 面 ) タイ プ B (木目 柄 ) 
裏面 は ホワ イト 色 (無地 ) 
新 商品 
コー ナー 収納 埋 込 ・ コ ー ナ ー 収 納 の 
サイ ズ : 幅 X 奥 行 X 高 さ (mm) サイ ズ : 幅 X 奥 行 X 高 さ (mm) 取り 付け に つい て アラ ウー ノ 
L150 
くる っ と 回 し て 現場 グ \ シリ ー ズ 
で 扉 の 開き 勝手 を PPE 
決め る こと が で き アラ ウー ノ 
ます 。 S160 
ン リ ー ズ 
New 
K_ ン アラ ウー ノ V 
』 雇 (写真 は メー プ ミラ ー 扉 』 扉 (写真 は オー 、 ラリー 
木製 扉 (写真 は メー プル 柄 ) ミラ ー 扉 IMR 木製 扉 (写真 は オー ク 杭 ) 9 N 震 |] 避 下田 手洗 い 
GHA7FU13[ | 収納 の 目安 GHA3FC2[ | 収納 の 目安 N 
タイ プ A ノ ミラ ー 1 レト ベニ パピ KK 和 タイ プ A ・ ト イレ ッ ト ペ ー パ ー X4 アラ ウー ノ 
47.300 円 ( 税 抜 43.000 円 ) "掃除 用 シー ト 9 41.,800 円 ( 税 抜 38.000 円 ) の 2 カウ ンタ ー 
。 ・ サ ニタ リー 用 品 x3 6 ・ タ オル X5 
タイ ブフ プ B タイ ブフ ブ B 
34.100 円 ( 税 抜 31.000 ー - 30.800 円 ( 税 抜 28.000 ー 回 還 
NN 員 ※ 収 納 色 柄 タイ プ A は 、 受 注 還 和 旨 ※ 収 納 色 柄 タ イプ A は 、 バ S 選 りん ルケ ラク 
サイ ズ : 370x158x850 還 了 サイ ズ : 300x158x800 2 2 K 
生産 品 で す 。 受注 生産 品 で す 。 埋込み 半 埋 込み 壁 付け 手洗 い 
e 棚 は 3 段 で す 。 (可変 棚 は 2 段 で す 。) e 棚 は 3 段 で す 。 (可変 棚 は 2 段 で す 。) 
@ ブッ ショ ラッ チ 区 で す 。 @S ブッ シュ ラッ ナル で す 。 計 寺 5 5 
埋 込 寸法 : 奥行 110 こ 140mm※1 | | 埋 込 寸法 : 奥行 110 こ 140mm※1 ※1 壁面 固定 ネジ で 壁面 に 固定 で きれ ば 、 こ の 寸法 の 限り で は トイ レ 
開口 寸法 : 幅 375x 高 さ 855 | | 開口 寸法 : 幅 305x 高 さ 805 あり ませ ん 。 (埋め 込み 収納 商品 に は 壁面 固定 ネジ 用 の 下 穴 開 カワ シン ター 
e ミラ ー 裏 面 は ホワ イト 色 塗 装 仕様 で す 。 | 当 計 ーー e 設置 場所 は コー ナー 以外 で も 可能 口 は あり ませ ん 。 ) 電動 ドラ イ バ ー で 取り 付け る 場合 、 電 動 ド ライ TS 
e 扉 の 開き 角度 100 度 。 | 3 で す 。 バー の 直径 士 15mm 程 度 の 埋 込 寸法 ( 約 80mm) が 必要 で す 。 
2 e 扉 の 開き 角度 100 度 。 注 ) 埋め 込ん で 設置 する 際 は 、2 つ 以上 並べ て 設置 で きま せん 。 






















































































































































































2EW リ ニ 

















































サイ ズ : 幅 x 奥 行 x 高 さ (mm) スト ー ル 
収納 の 目安 引 則 間 
hh ペー X12 背面 収納 キャ ビ ネ ッ ト を 使え ば 、 
* 提 除 用 シー ト x4 アラ ウー ノシ リー ズ の 下記 排水 温水 
6 緒 位置 に 対応 可能 で す 。 洗浄 便座 
* フン 
| | FUN レ スト 
人 」 ニー 
に す - | に 
1 ー 320、400、505 こ 710mm 設計 
| 9 gk WS 
' 時 還 間 還 ー 資料 編 
結語 22 *・ 介 は 団 定 で す 。 $ 右 の 扉 は ブッ シュ ラッ チ 式 で す 。 @ 幅 750mm ま で 現場 カ 小 可能 で す 。 アフ ウー ン Me 呈 生 
GHA7FH2 * 誹 の 開き 角度 100 度 。 ※ 収 納 色 柄 タ イブ A は 、 受 注 生産 品 で す 。 IE 
注 痛 面 愉 を 取り 付け る 場合 は 、 便 問 の 絵 水 位置 に 二分 ご 注意 くだ さい 。 同人 時 MM 0 提 
タイ プ A 96,800 円 ( 税 抜 88.000 円 ) 注 ) 向かっ て 右側 に 給水 位置 が ある 場合 は 対応 で きま せん 。 は 0 計 9 Me 2 
タイ プ B 69 300WMk songB) コンピ ン 13 の た 5 
*・ の 2 水 言 23 上 ) つ 扉 
29390 99020520088 注 ) 向かっ て 右側 へ カウ ンタ ー を 取り 付け る 場合 は 、 扉 の 開閉 の 妨げ に 
な ら な いよ う 硝 面 収納 前 面 よ り 200mm 離し て 取り 付け て くだ さい 。 
大 錠 間口 に ピッ タリ 設置 で きる 天 袋 。 幅 調整 は 簡単 で す 。 昌和 
収納 の 目安 _- ー 
Ne 牧 間口 に 合わ せ て 底板 と 扉 を 
・ 掃 除 用 シー ト X5 現場 で カッ ト ( 幅 600960mm) 
・ ト イレ 用 洗剤 x2 
・ 消 臭 ス プレ ー x2 
・ タ オル 10 
・ ラ ンド リー ケー ス 380x160x280 
GHA7W 
タイ プ A 46,200 円 ( 税 抜 42.000 円 ) 
タイ プ B 33.000 円 ( 税 抜 30.000 円 ) @ 天 板 ・ 背 板 は あり ませ ん 。 ( 壁 ・ 天 井 を 利用 ) 
ー e 高 さ ・ 奥 行き は カッ ト で きま せん 。 
生生 0 0 9 2 es カッ ト し た 小口 面 を 隠す 専用 の 部 材 を 同 梱 し て いま す 。 
ー e 扉 の 開き 角度 110 度 。 
(写真 は チェ リー 柚 ) ※ 収 納 色 柄 タ イプ A は 、 受 注 生産 品 で す 。 
計 証 扉 の 色 柄 に つい て 
表面 が タイ プ A(【 (ベリ ティ ス 表面 が タイ プ A (鏡面 /、 
木目 柄 ) の 場合 、 裏 面 は 同 タイ プ B( 木 目 柄 ) の 場 
じ 色 柄 に な り ます 。 裏面 は ホワ イト 色 (無地 ) 
に な り ま す 。 
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掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付 計 


召 小売 


直 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 


7742 が 


⑤ は 受注 生産 品 。 納期 の 目安 / 当 社 受注 後 、 物 流 セ ンタ ー 出 荷 まで 約 6 日 (土日 祝日 は 除く ) 。 集合 住宅 等 で 特に 数 量 が 多い 場合 は 納期 に ご 注意 くだ さい (詳細 納期 は 当社 営業 所 に ご 確認 くだ さい )。 





新 商品 








ーー キキ せ ざ 





部 材 紹介 





収 納 


埋 込 タ オル 収納 





タオ ル が 簡単 に 取り 出せ ます 。 


スイ ッ チ 1 個 、 コ ン セ ント 2 個 付 
GLM030BT1R(L) 
35,640 円 ( 税 抜 32.400 円 ) 
スイ ッ チ 、 コ ン セ ント な し 
GLM030BT2R(L) 
29.480 円 ( 税 抜 26.800 円 ) 


サイ ズ : 330xX110x922 

埋 込 寸法 : 奥行 85mm 

開口 寸法 : 幅 260x 高 さ 880mm 
本 体 扉 : 樹脂 製 


写真 は R 


埋 込 式 ミド ルル キャビネット 


ミラ ー 扉 タイ プ 





下段 の 棚 板 を 外せ ば 、 
収納 物 を 変え られ ます 。 


GPH40UMK 
35,640 円 ( 税 抜 32400 円 ) 


サイ ズ : 370X160x580 
埋 込 寸法 : 奥行 137mm 
開口 寸法 : 幅 375 x 高 さ 585mm 


※ 真 ん 中 の 棚 は 固定 式 で す 。 


Se 
ア ル べ 棚 サイ ズ : 幅 X 奥 行 X 高 さ (mm) 





GPH450 9.900 円 ( 税 抜 9000 円 ) 
サイ ズ : 450X90x45 


手すり 











建築 シス テム ビジ ネス ユニ ッ ト 扱 い の 商品 で す 。 





トイ レ の 立ち 座り や 伝い 歩き の 補助 に お すす め の 手 すり で す 。 


L 型 セッ ト 
MFE2LO 〇 [| 11,550 円 ( 税 抜 10.500 円 ) 


サイ ズ : ゅ 35xX600X600mm 

梱包 入 数 : 1 セッ ト 

同 梱 部 品 : 丸 棒 L 三 501mm 2 本 、 コ ー ナ ー ブ ラ ケッ ト 1 個 、 
エン ドブ ラケット 2 個 








品番 の 〇 に は ブラ ケッ ト の 色 記 号 が 入り ます 。 品番 の | | に は 色 記 号 が 入り ます 。 


(SD サテ ン シ ル バー 色  (B) オ フ ブ ラッ ク 色  (⑩WH) ホ ワイ 色 


( ま 








ブラ ッ ク 柄 。 ナッ ト 柄 





Y 











人 ms [BK] IoY 
ーー _ オフ ソフ トウ ォ ー ル ウォ ー ル 


ナッ ト 柄 


サイ ズ : 幅 X 奥 行 X 高 さ (mm) 


埋 込 収納 棚 
化粧 びん や 小物 を 収納 し ます 。 


スイ ッ チ 1 個 、 コ ン セ ント 2 個 付 
あ GLM030BN1R(L) 
29,480 円 ( 税 抜 26.800 円 ) 
スイ ッ チ 、 コ ン セ ント な し 
WGLM030BN2R(L) 
23,.320 円 ( 税 抜 21.200 円 ) 
サイ ズ : 330x110x922 

埋 込 寸法 : 奥行 85mm 

開口 寸法 : 幅 260 x 高 さ 880mm 
本 体 扉 : 樹脂 製 

写真 は R 





則 


サニタリー 収納 
省 ス ペー ス で し っ か り 収 納 。 


] GH700TK 寸法 図 coas 
| 豆 - | 25,850 円 ( 税 抜 23.500 円 ) 


サイ ズ : 330x145x700 
埋 込 寸法 : 奥行 85mm 

| ・ 「 開口 寸法 : 幅 285x 高 さ 645m 
本 体 扉 ( 左 右 兼用 ) : 樹脂 製 700| 4 


ーー テー @ 中 身 が 見 え に くい 仕様 で 、 生 
| き ーー ' 理 用 品 も 安心 収納 。 @ 出 っ 張 
ーー デー り が 少な い コ ン パ クト 設計 。 (単位 :mm) 


@ 吊 元 は 左右 兼用 で す 。 











手 洗 い 用 ワ ソ イ ヤ 人 四 4 プ ク サイ ズ : 幅 X メ 奥行 X 高 さ (mm) 


『 本 耳 「 り ) 月 で 
エア ア が パ 1 の : 症 7 
// 2 

GHA7SR370 GHA7SR300 

4,180 円 ( 税 抜 3.800 円 ) 4,.180 円 ( 税 抜 3.800 円 ) 

サイ ズ : 103x101x44 サイ ズ : 103x99x44 


@ アラ ワー ノ 手 洗い 据置 き タ イプ 用 、 アラ 。@ アラ リーノ 手洗 い コ ン パク ト タ イ プ 用 、 ア 
ウー ノ 専 用 手洗 い キャ ビ ネ ッ ト タ イプ 用 。 "ラウ ー ノ 専用 手洗 い カ ウン ター タイ プ 用 。 

ハン ド ソ ー ブ を ※ カ ウン ター タイ プ に 取り 付け る 場合 、 カ ウン ター と 反対 側 に の み 取 り 付け 可能 で す 。 

置く こと が で きま す 。 ※ 壁 側 に 取り 付け る 場合 、 壁 と ボー ル の 隙間 が 15mm 以上 必要 で す 。 





※ コ ン シ ュ ー マ ー マ ー ケ ティ ング ジャ パン 本 部 で は この 商品 は お 取り 扱い し て お り ま せん 。 


| 型 セ ッ ト 
MFE2JO 〇 [| 5,.830 円 ( 税 抜 5.300 円 ) 


サイ ズ : の 35X600mm 

梱包 入 数 : 1 セッ ト 

同 梱 部 品 : 丸 棒 [526mm 1 本 、 
エン ドブ ラケット 2 個 






































GOY EY GY 
チェ リー 柄 ソフト オー ク 柄 ソフ ト オ ー ク 柄 メー プル 柄 ホワ イト ホワ イト 
チェ リー 柄 オー ク 柄 アッ シュ 柄 





(塗装) (塗装 ) ※ 詳 し く は ベリ ティ スカ タロ グ を ご 覧 くだ さい 。 





は 2021 年 2 月 22 日 受注 開始 済 鈴 は 生産 終了 予定 品 





ポル Nm / タ オル リン シンク / ペ ーー ポル クシ 0 EE 





生産 終了 予定 品 
モダ ン 

シリ ー ズ 語 
(従来 品 ) 


@ 使用 可能 な トイ レッ トペ ー パ ー は JIS 規格 準拠 品 ( 外 径 ぁ 120mm 以 下 、 幅 114 土 2mm、 内 径 ぁ 38 土 1mm) で す 。 @ ワン ハン ドカ ッ ト 機能 は 付い て いま せん 。 @ ペー パー の 質 や 切り 方 に に っ て は 、 切 り に くい 場合 が あり ます 。 











タオ ル バ ー( バ スタ オル 用 ) 
CHA431 


9.680 貴 


( 税 抜 8.800 円 ) 


サイ ズ : 幅 X 奥 行 (mm) 
プレ ミア ムシ リー ズ 
高級 感 の ある 上 品 な 質感 。 ト イレ 空間 が ワン ラン クア ッ プ し ます 。 


〈① タオ ルリ ング 
CHDA62L | 20,460 円 ( 税 抜 18.600 円 ) 
サイ ズ : 210X63 

② ペー パー ホル ダー 
CHDA61L | 25,080 円 ( 税 抜 22.800 円 ) 
サイ ズ :144x109 


仕様 
本 体 : アル ミ ( ア ル マ イ ト 仕 上 げ ) 





@ 使用 可能 な トイ レッ トペ ー パ ー は JIS 規格 準拠 品 ( 外 径 ぁ 120mm 以 下 、 幅 114 土 2mm、 内 径 ぁ 38 土 1mm) で す 。 
@ アラ ウー ノ カ ウン ター の ペー パー ホル ダー 付 キ ャ ビ ネ ッ ト に 取り 付け 可能 で す 。 

@ ワン ハン ドカ ッ ト 機 能 は 付い て いま せん 。 

@ ペー パー の 質 や 切り 方 に よっ て は 、 切 り に くい 場合 が あり ます 。 


タク ンジ リョ スズ 
シャ ー プ な 形状 が 魅力 。 ス タイ リッ シュ な 空間 を 演出 し ます 。 


(① タ オル バーL (バス タオ ル 用 ) 
⑳ ぷ DCHA531 9.680 円 ( 税 抜 8800 円 ) 
サイ ズ : 590x55 
(② タオ ル バ ーS (フェ イス タオ ル 用 ) 
DCHA532 7,590 円 ( 税 抜 6.900 円 ) 
サイ ズ : 420 x55 
③ タ オル リン グ 
あ DCHA52 
サイ ズ :208x55 
(〈④ ペー パー ホル ダー 
DCHA51 10.890 円 ( 税 抜 9900 円 ) 
サイ ズ :160x97 


8,250 円 ( 税 抜 7,500 円 ) 





@ 使用 可能 な トイ レッ トペ ー パ ー は JIS 規格 準拠 品 
( 外 径 ぁ 120mm 以 下 、 幅 114 土 2mm、 仕様 
内 径 ぁ 38 土 1mm) で す 。 本 体 : ステ ン レ ス 
@ ワン ハン ドカ ッ ト 機能 は 付い て いま せん 。 ブラ ケッ ト : 樹脂 (クロ ム メ ッ キ 仕上 げ ) 
@ ペー パー の 質 や 切り 方 に よっ て は 、 切 り に くい 取付 ベー ス : ABS 樹脂 
場合 が あり ます 。 





スタ ンダ ー ド シリ ー ズ (アラ ウー ノ 向 け ト イレ アク セ サ リー) ワン ハン ドカ バト 機能 還 

アラ ウー ノ の 四角 丸 形 状 と 色 を 採用 し た アク セ サ リ ー。 _ 

アラ ウー ノ と トー タル で コー ディ ネイ ト で きま す 。 IT 
用 。 


(① タ オル バー (フェ イス タオ ル 用 ) 
CHA23WS 3.520 円 ( 税 抜 3200 円 ) 











サイ ズ : 444x64 
② タオ ルリ ング 
CHA22WS 3.520 円 ( 税 抜 3200 円 ) 
サイ ズ : 219x64 
③ ペ ー パ ー ホ ル ダ ー 紙 切 板 を 押さ える こと な く 
CHA21WS 4.400 円 ( 税 抜 4000 円 ) ペー パー を つま み 上 ば げ る 
サイ ズ :166x107 だ け で カッ ト で きま す 。 
e 使用 可能 な トイ レッ トペ ー パ ー は JIS 規格 準拠 品 (な し ペー パー は 対応 で き 
( 外 径 あぁ 120mm 以下 、 幅 114 土 2mm、 沈み 才 PDPz2 ませ ん ) 
内 径 の 38 土 1mm/ で す 。 本 体 : アル ミン ブラ ケッ ト : ABS 樹 脂 片手 で も 簡単 に カト 
e ペー パー の 質 や 切り 方 に よっ て は 、 切 り に くい ペー パー ホル ダー で きる ペー パー ホル ダー。 
場合 が あり ます 。 本 体 : ABS 樹脂 


タオ ル バ ー( フ ェ イ スタ オル 用 ) タオ ルリ ング ペー パー ホル ダー 

WCHA432 CHA42 WCHA41 
7,590 円 8,250 円 10,890 円 

( 税 抜 6.900 円 ) ( 税 抜 7,500 円 ) ( 税 抜 9900 円 ) 





[仕様 ] 本 体 : ステ ン レ スプ ブラ ケッ ト : 亜鉛 (クロム メッ キ 仕 上 げ ) 








掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 





アラ ウー ノ 
L150 
シリ ー ズ 
アラ ウー ノ 
S160 
シリ ー ズ 





New 
アフ リー ノ V 





アラ リー ノ 
専用 手洗 い 


2 ウーン 
カリ リッター 


アラ ウー ノ 
手洗 い 





トイ レ 
カワ シン ター 


4/ ム up に 





スト ー ル 
小便 人 


温水 


洗浄 便座 





FUN レ スト 
テー ブル Q 





ミル 三 
ロ 又 量 


資料 編 
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用 途 別 便 問 


スト ー ル 小便 器 D タ イプ 





新 商 品 








部 材 紹介 





お そう じ の ラク な 曲線 デザ イン の 小便 和装 で す 。 








リ 
は 






4 


| 





| ココ  . 語 ー- 
ーー 回 の 洗浄 水量 は 1.6L。 は ね 返り を 少な くす る た め の ボタ ン は 大 きく 押し や すい 形 


うれ し い 節 水 タ イプ で す 。 マー ク ( 狙 い の 的 ) 付 き 。 状 で す 。 
注 ) 水 圧 0.2MPa の 場合 


組み 合わ せ 品 番 ・ 希 望 小売 価格 巡 CH4742FWS 116,710 円 ( 税 抜 106.100 円 ) 


本 体 CH474YWS 104,610 円 ( 税 抜 95.100 円 ) 
専用 フラ ッシュ バル ブ CH9R1014 12,100 円 ( 税 抜 11.000 円 ) 





スト ー ル 小便 器 D タ イプ 注 ) 必 ず 専用 フラ ッシュ バル ブ と セッ ト で お 使い くだ さい 。 (専用 フラ ッシュ バル ブ は 逆 止 弁 を 内 蔵 し て お り ます 。 ) 


距 冷 地 で の ご 使用 は で きま せん 。 

















(単位 Imm) 
ー+ 正面 か ら 見 た 時 、 給 排水 位置 は 
便器 真ん中 で す 。 
Q 注 ) 寸法 図 の 赤 は 給水 位置 、 
青 は 排水 位置 を 表わし ます 。 
注 ) 鉛 管 へ の 対応 は で きま せん 。 
323| 220 

















タイ プ 水洗 用 スト ー ル 式 (中 型 ) 
洗浄 操作 フラ ッシュ バル ブ 
洗浄 水量 約 1.6L※ 
使用 水圧 範囲 0.07~0.75MPa 
質量 (重量 ) 約 38kg 
材質 陶器 





※ 水 圧 0.2MPa( 流 動 時 ) の 場合 


画 省 エネ 法 に 基づく 表示 に つい て 





省エネ 法 に 基づい て 、 湯沸かし 方 式 な どの 種類 別 の 算定 式 に より 、4 人 家族 (男性 2 人 、 利和 0 日 あたり 16 回 使用 し た 場 
合 を 基準 に 、 便 座 部 は 季節 別 、 温 水 部 は 年 平均 で 年 間 消費 電力 量 を 算出 し た も の で す 。 タ イマ ー 


マー 平均 使用 時 間 (7.7 時間) で 算出 し て お り ま す 。 


能 は 、 一 般 家 庭 で の タイ 





( 画 温 水洗 浄 便座 ・ 暖 房 便座 の 消費 電力 量 に つい て 


この マー ク は 、 商 品 の 省エネ 性 を 表示 する も の で す 。 
商品 を お 選び に な る 時 の ご 参考 に し て くだ さい 。 「 省 エ 
ネ る 基準 達 成 率 ] は 、 省 エネ 法 に 定め られ た 2012 年 度 
基準 に 対す る 達成 率 を 示し て いま す 。 


人 





この マー ク は 、 省 エネ 基準 を 達成 し た 機種 を 示し ます 。 


年 間 消費 電力 量 ・ 省 エネ 基準 達成 率 は 、 2012 年 度 基準 に 基づく 測定 値 で ( ) 内 は タイ マー 節電 を 使用 し な い 場 合 の 年 間 消 費 
電力 量 で す 。 消費 電力 量 は 、 季 節 に よっ て 異な る こと か ら 、| 年 間 あ た り ] の 値 に し て いま す 。 実際 に お 使い に な る 時 の 消費 電力 量 
は 、 周 囲 温度 や 機器 の 温度 設定 、 節 電機 能 な ど 使い 方 に よっ て 変化 し ます の で 、 あ くま で 目安 と し て ご 覧 くだ さい 。 


園 電気 代 の 計算 方 法 NE 
年 間 電気 代 の 目安 (円 年 ) [税込] | = 「 年 間 消 費 電力 量 (kWh ノ 年 ) | xi 27 円 ノ kWh※ 


※ 電 気 代 は 、 電 力 会 社 な ら びに 各 ご 家庭 の 使用 電力 量 に よっ て 異な り ます が 、 目 安 と し て 電力 料金 目安 単価 27 円 /kWh [税込 ](2019 年 9 月 時 点 ) で 計算 し まし た 。 








一 省エネ の た め の 上 手 な 使い 方 
① 使 用 後 は 便 ふ た を 閉め る (② 設 定 温度 は 低め に する ③ 節 電機 能 を 使う ④ 長 時 間 使用 し な い 場 合 は 電源 を 切る 








温水 洗浄 便座 
ビ ピュー ティ ・ ト ワレ 


※ コ ン シ ュ ー マ ー マ ー ケ ティ ング ジャ パン 本 部 で は この 商品 は お 取り 扱い し て お り ま せん 。 





新 M ン リーズ ・ 新 S シ リー ズ 新 商品 


アラ ウー ノ 














































































































































































































※ ヽ フラ る 台 ヒ 大 吉 L150 
誕 エネ ee 2 の の 快 遂に 使え る 機能 を 搭 載 。 シリ ー ズ 
台 ビ ヒビ - 均 ゝ くべ ミ さい ヾ ーー ヾ 間 
エコ ナビ 捨 載 の 機能 充実 モデ ル 。 お 求め や すい スタ ンダ ー ド モデ ル 。 2 
S160 
目標 年度 | 省エネ 基準 年 間 消費 年 | 区 分 標 年 度 | 省エネ 基準 年間 消費 年 | 区 分 シン リー スズ 
玉 [ M Er 28276 | 店 上 NM に 2 間 式 S の 24g gm* 11796 TEE 9 貯 湯 式 | 
2 2007 年 112 2 2007 和 BZ 昌幸)。 アラ 
ビレ の ん び | 2007 年 11 月 26 日 官報 より 。 CS 2007 年 11 月 26 日 官報 より > アラ リー ノ V 
3 ミニ ニー アラ リー ノ 
一 す 際 PP っ Eo・ 専用 手洗 い 
本 ま | 回 丁 咽 = - 
5 ー フリ ーッ 
り た = に し \ リモ コン ひと セン サー カリ ンタ ー 
※ ひ と セン サー は 、 
新 S3 の み で す 。 アラ リー ノ 
手洗 い 
ホワ イト 1 写真 は 新 M2 で す 。 ホワ イト 」 写真 は 新 S3 で す 。 0 
ンタ ー 
TS 
ン ンー 上 ピー ピー アク セ サ リ ー 
を * 
人 SN SS へ AN スト ー ル 
- 還 で で IN、 小便 益 
パス テル アイ ボリ ー パス テル ピン ク パス テル アイ ボリ ー パス テル ピン ク ホワ イト グレ ー 。 
洗浄 便座 
※1 W 瞬 間 方 式 で 省エネ 基準 達成 率 23296 省エネ 法 (2012 年 度 基準 に 基づく ) 室温 が 17C 以 下 の 場合 、 便 座 を 約 17 で に 保温 し て いま す 。 
FUN レ スト 
テー ブル Q 
品番 や 価格 、 仕 様 に つい て は eeee 
単品 カタ ログ を ご 覧 くだ さい 。 設計 
資料 編 





還 m 目 馬 還 画 事 し 占 
= 本 し に 








区 ュー ティ トワ レ カ ク ログ 画 





ユニ ッ ト バ ス 専 用 ( 了 湿 型 ) 
湿気 の こも りや すい ユニ ッ ト バ ス に 適し た 防湿 仕様 。 


人生 度合 エ | (096 | = 綱 10Jwn 和 | 2 
@ 昧 ら 年 度 | 達成 率 100% 電力 量 X※2(249ue) | 3 湯 

























































































品番 や 価格 、 仕 様 に つい て は | memeweew 
単品 カタ ログ を ご 覧 くだ さい 。 








ユニ ッ ト バ ス 専 用 温水 洗浄 便座 9 こ L 上 9 キ す に ュ ョ ュ ト コロ 記 男 も 
(防湿 型 ) カタ ログ LTTTT 








※2 年 間 消費 電力 量 は 4 人 家族 (男性 2 人 女性 2 人 ) で 使用 の 場合 [室温 :5C( 冬 季 )・15C( 春 秋季 )・28C( 夏 季 )、 水 温 15C] お し り 洗 浄 使用 1 日 4 回 、 ビ デ 洗 浄 1 日 85 回 で 省エネ 法 (2012 年 度 基準 ) の 測定 方 法 に 
準拠 し 、 標 準 品 を 測定 し て 計算 し まし た 。( ) 内 は 、8 時 間切 設定 に よる 節電 を し な い 場 合 の 年 間 消 費 電力 量 で す 。※3 省エネ 法 (2012 年 度 基準 ) の 区 分 。 


掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ます 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 147 


前 傾 姿 勢 支 持 テ ー ブ ル 型 手 すり FUN レ スト テー ブル 








パナ ソニ ッ ク エイ ジフ リー 株 式 会 社 扱 い の 商品 で す 。 
※ コ ン シ ュ ー マ ー マ ー ケ ティ ング ジャ パン 本 部 で は この 商品 は お 取り 扱い し て お り ま せん 。 








本 商品 に 関し て は 、 パナ ソニ ッ ク エイ ジフ リー 株 式 会 社 へ 直接 お 問い 合わ せく だ さい 。 谷 06(6908)8122 








新 商品 





SG さこ コー コリ テン てこ 








部 材 紹介 





ご 高齢 者 の 排 溢 環 境 を サポ 


1 還 


上 


se = 





車いす か ら の 移乗 、 衣 服 の 彰 脱 は も ちろ ん 
テー ブル に も た れる こと で 安定 し た 姿勢 で 排 湯 し て いた だ け ま す 。 


手すり を つか ん で も 
トイ レ で 移乗 し た り 
衣服 の 意 脱 が 怖い 


トイ レ 介 助 に 複数 の 
介護 者 が 必要 


移乗 介助 が 
と で ペー シン farc に 3 
の で 一 人 で 介助 が 


中 腰 ス タイ ル が 
楽に な り 衣服 の 
Aa みた : ま ラロ 
安全 に 行え る 


脱衣 所 で も 
ご 利 用 し て レス ト テ ー ブ ル Q 
いた だ け ま す 。 


@ 脱衣 を サポ ー ト 
@ 車 いす か ら シ ャ ワー キャ リー へ の 
移乗 を サポ ー ト 


| 


リーーーー 


姿勢 が 安定 せ ず 
排 注 に 時 間 が か か り 
見 守り 時 間 も 増 える 


姿勢 が 安定 する の で 
介護 者 の 見 守り 

な し で リラ ックス し て 
排 溢 が で きる 


Au 


| II 隊 、 っ oo28 


トイ レ に 鎖 繁 に 
行け な い の で 
オム ツ 生 活 に 


ー ト 。 折り た た み 式 で 邪魔 に な り ま せん 。 


た と 
4 





FUN レス ト テ ー ブ ル C 仕様 

















介助 負担 が 軽減 し た 
の で 気軽 に トイ レ の 
介助 を 頼め る か ら 
オム ツ 交 換 の 回 数 を 
減ら せる 









品名 FUN レス ト テ ー ブ ル Q W650 | FUN レ スト テー ブル Q W550 
品番 PN-L60001 PN-L60002 
JAN コー ド 4549980030400 4549980030417 
希望 小売 価格 85,800 円 ( 税 抜 78.000 円 ) 
重量 12kg 11kg 
耐荷 重 780N( 約 80kg) 
耐久 性 40,000 回 ( 約 10 年 ) 
材質 カバ ー :PE ス チー ル 構造 : ス チー ル 
W650 W550 
サイ ズ | 収納 時 D300XW127xH1165 | 収納 時 D300xW127xH1065 
使用 時 D300xW650xH650 | 使用 時 D300xW550xH650 
D 300mm 


W650 

W 650mm 
W550 

W 550mm 
(コン パク ト サ イ ズ ) 











W650 

H 1165mm 
W550 

H 1065mm 

H 650mm | (コン パク ト サ イ ズ ) 





交換 部 品 仕様 


品名 ぐーーー 


スプ リン グ (W650) スプ リン グ (W550) 


品番 PN-L60001017P PN-L60002017P 














希望 小 売 価格 2.860 円 ( 税 抜 2.600 円 ) 
材質 SUS304-WPB 
サイ ズ 線 径 ぁ 2.6/ 巻 数 40/ 線 径 ぁ 2.0/ 巻 数 42/ 
自由 長 161mm 自由 長 161mm 





掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 印 刷 物 と 実物 で は 色 柄 が 異な り ま す 。 現 物 の 商品 サン プル な ど で お 確か めく だ さい 。 製 品 に は 、 ご 使用 上 の 注意 ラベ ル が 貼付 され て いま す 。 


一 住宅 性 能 表 示 制 度 と 対応 商品 に つい て 


高齢 配慮 


加 齢 対策 や 介助 の 


し や すさ へ の 配慮 
を 評価 する | 高齢 
配慮 ] の 等 級 ら 一 
5 に 対応 で きる こ 


と を 示し て いま す 。 


トイ レ 設 備 
設計 資料 編 
INUE 人 ん 人 


住宅 性 能 表 示 制 度 と 対応 商品 に つい て 2 15] 
アラ ウー ノ L150 シ リー ズ 5282 は はお つつ 822 は まつ お EC の HO 1 
アラ ウー ノ S160 シ リー ズ 2 の つら 154 
NBIOO 議 20207 に ニ 光 0 155 
2 ラウ ー ブ ン SE oo ザー 158 
ルレ クレ] 
ウー ント DEEUOW コ mmm ーー 159 
アラ ウー ノ カ ウン ター GE お EE は 人 【02 
アラ ウー ノ 手 洗い の の の 1606 
トイ レ カ ウ ンタ ーTS CC お 166 
ルアウ ー ン EE800 モ デー ピピ 169 
ラウ た ー ン ル ア ク 0 人 62 クン ーー の 175 
アウ ー ン 2 いい mmm ーー 176 
z ド 邦 ル 中 人 選 叶 D タ ク イラ シー ロー ヨー コロ 0 ロロ CoCoDopoppー 178 
アク セ サ リ ー は IE な ICP TEE DTEG ER 176 
トイ レ 設 備 JIS 認 定 品 第 三 者 認証 品 認証 登 録 番 号 一 覧 ……181 
記 MNI ウ ラド 二 ラリ 187 
maF 記 滞る 02A ーーー デ ーー ーー 1863 
エエ ゴマ キマ ヤマ ママ マー 184 





室内 の 空気 の 健 や 
か が さ を 評 価 す る 「 空 
妃 境 」 の 等 級 3 
に 対応 で きる こと 
を 示し て いま す 。 


Fs | 
ーー * 計 
ーー s 計 
EE 


※1 改正 後 の 新 等 級 表示 で す 。 


New アラ ウー ノ V 


0 ニン 7 クー ンク 
アラ ウー ン 手 洗い 
0 レク シッ (| 


※ ど S ト ラッ プ 直 管 を 使用 し た 


喝 厨 は 3 2 と な り ま す 。 


維持 管理 

J 

) 

維持 管理 
排水 管 や 給水 管 の 
メン テ ナ ン ス 性 を 
評価 し て いま す 。 
W  ※ つ 2 
@  ※ つ 2 


代 別 


アラ ウー ノ L150 シ リー ズ | 起 Pd2 








(単位 Imm) 


禄 商品 上床 排水 タイ プ 
画 標準 タイ プ アー ムレ スト な し 画 標 準 タ イプ アー ムレ スト 付き 圧 リ フォ ー ム タイ プ 





〈XCH1500 (1・2) [ 〈CH1500 (1・2) [| 二 CH150M [1 〈CH1500 (1・2) R[D 
排水 芯 1620・200mm 排水 芯 1620・200mm 排水 芯 305 ~ 470mm 
720 720 720 































































































































































































































































































1! 
1 ! 
1 1O 』 1O 
New ei 5 肌 E 
アニ ロ ー (Oi 
/ 5 ソリ い | Qp 
アニ ラロ ー 5739 | 273 1 
2 に ( 床 固定 位置 
アフ ワー ノ 本 
カウ ンタ ー Q 因 
回 Ke 
較 褒 
+ 
アプ リー ノ トド 
財 ヽ CO 
手洗 』 eo|  』 ョ 
180( 床 # VU/VP100 ま た は 180( 床 給水 ) VU/VP100 ま た は 介 
トイ レ 200・120( VU/VP75 塩 じ 管 200・120( 床 排水 ) VU/VP75 塩 ビ 管 既設 排水 管 
カウ ンタ ー 


画 床 排 水 タ イプ 壁 排水 タイ プ 
ァ ク も サ リー 圏 リ フォ ー ム ダイ レク ト タ イ プ 田 150mm 田 155mm 



























































































































































































〈CH1500 (1・2) D[I 〈XCH1500 (1・2) P[ 〈CH1500 (1・2) Z[ 1)〉 
由 間 有 排水 芯 305 ~ 510mm 排水 高 さ 1560mm 排水 高 さ 155mm 
ノ 小 \ 便 其 730 730 
] 便 尼 700 700 
| ! 十 130( 床 固定 位置 川 。 |  :! ゴ 90( 台 輪 固定 位置 川 |  !d 
温水 | 95( 排 水管 ) 計 間 「 
、 に ee ! 人 回 : ! に | コ 95( 排 水管 ) 財前 
洗浄 便座 | 1 | 9 
[ | ド ' 
FUN レ スト 573 | 1 ポポ 氷 補 詳 二 き Pe 1 床 灯 示 示 詳 夫 光 IE E 
テー ブル 0 床 固 定位 置 台 輪 固定 位置 
52 62 
設計 い 
ロ 又 ロ 間 
資料 編 | 
8 (/ Q 
〇 4 ニ 
| ピコ ーーーーー 
| 和 1 4 | ol に 
La 加 
し 人 」 困 DA 本 』 』 』 
180( 床 給水 ) NN VU/VP100 ま た は 順 こう 配 1/50 以 上 
305510 (排水 位置) | VU/vP75 塩 ビ 管 ペ ベンド 管 








@ 壁 排水 155 で 床 給水 の 場合 は 、 長 さ 90 一 130mm の 給 
水管 を 別途 手配 し て くだ さい 。 


壁 排水 タイ ブ 
田 排 水 ピ ョ イン ト 5S 接続 タイ プ 田 排 水 ジ ョ イン ト L 接続 タイ プ 


























































































































































〈XCH1500 (1・2) P[ | 二 CHHP82S〉 〈XCH1500 (1・2) P[ | 十 CHHP80L〉 
排水 高 さ 100 一 120mm 排水 高 さ 100 一 150mm 
825 
125 700 
225( 訂 固定 位 軒 ) | で 円 最低 必要 
后 ビ ょ で Trm 
40( 塩 ビ 配水 | i 回 コ コ (推奨 120mm) 
皿 | 1 IO LO 
! US トト > 
| _ 678 _ | 
( 床 固定 位置 ) 
157 
1 El 
8 痢 4 QN 映 
ら @| 品 計 
人 可 QN 
思 め 叶 ulig [> 
の Po の 〇 
CO 呈 | 
』 具 中 還 
塩ビ 管 (呼び 径 75) 排水 ジョ イン ト S 排水 ジョ イン ト L 





順 こ う 配 1/50 以 上 (CHHP82S) (CHHP80L) 
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(単位 Imm) 





新 商品 


加 較 ※ ア ラリ ー ノ 専用 手洗 い 育 面 タイ プ を 設置 する 場合 は 、 ア ラリ ー ノ 専用 手洗 い 育 面 タイ プ の 給水 取付 可能 範囲 を ご 確認 くだ さい 。 
説明 


較 アラ ウー ノ L150 の 紹 水 取付 可能 





400 _。 | 400 





付属 の 給水 ホー ス の み を 使用 し た 場合 の 給水 接続 可能 範 囲 。 
アラ ウー ノ 専 用 手洗 い (し 勝手) 併設 の 場合 取付 不可 。 




















付属 の 給水 ホー ス の み を 使用 し た 場合 の 給水 接続 可能 範 囲 。 


























































































































付属 の 給水 ホー ス の み を 使用 し た 場合 の 給水 接続 可能 範囲 NeW 
アラ ウー ノ 専 用 手洗 い (L 勝 手 ) 併 設 の 場合 取付 不可 。 アフ リー ノ V 
ら ら アー ムレ スト 付き の 場合 、 取 付 不可 (アー ムレ スト 後付け も 不可 )。 
LO LO 
アー ムレ スト 付き の 場合 、 取 付 不可 (アー ムレ スト 後付け も 不可 )。 アラ ウー ノ 
オプ ショ ン の 延長 給水 ホー ス CH100RO1(1m) を 使用 し た 場合 の 給水 接続 可能 範囲 人 2 人 
の アラ ウー ノ 専 用 手洗 い (勝手) 併設 の 場合 取付 不可 。 専用 手洗 い 
130 
235/76! オプ ショ ン の 延長 給水 ホー ス CH100RO1(1m) を 使用 し た 場合 の 給水 接続 可能 範囲 。 ー 
76 / アラ ウー ノ 専 用 手洗 い (H 勝 手 ) 併 設 の 場合 取付 不可 。 ザー 
カリ ワン ター 
オプ ショ ン の 延長 給水 ホー ス CH100RO1(1m) を 使用 し た 場合 の 給水 接続 可能 範囲 _- 
アフ リー ノ 
二 プシ ョ ン の 延 長 給水 ホー ス CH100RO1(1m) を 使用 し た 場合 の 給水 接続 可能 範囲 手洗 い 
ラウ ー ノ 専用 手洗 い 連 動 水 栓 (勝手 併設 の 場合 取付 不可 。 
ラウ ー ノ 専用 手洗 い (H 勝 手 ) 併 設 で オプ ショ ン の 配管 カバ ー を 取付 の 場合 取付 不可 。 トイ レ 
カウ ンタ ー 
TS 
アク セ ヤ サ リ ー 
較 リ モコ ン 
フラ ッ ト り モコ ヨン [ 200 20 ズ ステ ディッ ツリ 和 モコ ヨシ [ 217 や レー 
エイ QIPHTT HH 小便 器 
QA | 国 
骨 還 還 記 記 
温水 
洗浄 便座 
FUN レ スト 
ーー PJ we ニー い 
排水 位置 が 変わ っ て も 対応 で きる 排水 アジ ャ スタ ー。 テー ブル 0 


・ リ フォ ー ム タイ プ は 、305mm 一 470mm の 排水 位置 に 対応 可能 。 


パッ キン 塩ビ 管 ( 現 場 カッ ト 対 応 ) 注 ) 既設 の P シ ー ル 床 フ ラン ジ を 利用 し ます の で 床 フ ラン ジ は 同 梱 し て お り ま せん 。 新築 な ど 既 設 床 フ ラン ジ が な い 場 合 な ど は 、 別 
途 ア ラウ ー ノ リフ ォ ー ム 用 既設 床 フ ラン ジ CH120FRO1 2.310 円 ( 税 抜 2.100 円 ) を ご 手配 くだ さい 。 
注 ) 排 水 能力 確保 の た め 排 水 ア ジャ スタ ー は 必ず ご 使用 くだ さい 。 (アラ ウー ノ 専 用 で す の で 、 他 の 便器 に は 取り 付け で きま せん 。 ) 





P シ ー ル 
( 同 机 ) + 
T 型 ボル ト ーーーー4 ノン 既設 P シ ー ル 
( 同 梱 ) っ 5 床 フ ラン ジ 
KG ( 同 梱 し て いま せん ) 


・ リ フォ ー ム ダイ レク ト タ イ プ は 、305mm- て 510mm の 排水 位置 に 対応 可能 。 


塩ビ 管 ( 現 場 カッ ト 対 応 ) 注 ) 既設 の P シ ー ル 床 フ ラン ジ を 取り 外す 必要 が あり ます 。 
注 ) 排 水 能力 確保 の た め 排水 アジ ャ スタ ー は 必ず ご 使用 くだ さい 。 (アラ ウー ノ 専 用 で す の で 、 他 の 便器 に は 取り 付け で きま せん 。 ) 


標準 タイ プ は 1 ら 80mm へ の 対応 も 可能 。 


・ 対 応 排水 ピッ チ ' 参考 )LIXIL(INAX) カ スカ ディ ー ナ (120mm) に も 対応 可能 で す 。 








アー ムレ スト を 取り 付け る 場合 、 幅 750mm・ 奥 行き 800mm の 設置 スペ ー ス 内 に 、 手 洗 器 ・ ペ ー パ ー ホ ル ダ ー な ど が 入ら な いよ う ご 注 意 く だ さい 。 
壁 排水 155 で 床 給水 の 場合 は 長 さ 90 ~ 130mm の 給水 管 を 別途 手配 し て くだ さい 。 

排水 ジョ イン ト S (CHHP82S)、 排 水 ジ ョ イン ト L (CHHP80L) は 下方 向 へ 20mm まで 調整 が 可能 。 

排水 ジョ イン ト 使 用 時 は アジ ャ スタ ー 分 だ け 便 器 を 前 に ずら す 必 要 が あり ます 。 

排水 ジョ イン ト を 使用 する 場合 、 付属 の 給水 ホー ス で は 届か な いた め 、 便器 と 壁 の 距離 を ご 確認 の 上 、 別売 の 延長 給水 ホー ス CH 100 R 01 (1 m)、 また は CH 100 R 02 (50c m) を ご 使用 くだ さい 。 


プ 二 に さ 4 


掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 153 


アラ ウー ノ S160 シ リー ズ | 哉 pa 














(単位 :mm) 
"時 床 排水 タイ プ 
7 ラリ ワー ノ 園 標 準 タ イプ 田 リ フォ ー ム タイ プ 圏 リ フォ ー ム ダイ レク ト タ イ プ 
〈XCH1601(2)WS〉 〈XCH1601(2) RWS〉 〈XCH1601(2)DWS〉 

排水 芯 6G00・120mm 排水 芯 305 ~ー 470mm 排水 芯 305 ~- 510mm 































































750 以 上 














573( 固 定 片 欠 位置 ) 
































































































































































































































































































還 / ウ ツク クー ニーー ビ ーー ニラ ニニ ニコ ニジニ ニ ピ ジコ 本 
アフ リー ノ 60 
に |「 
専用 手洗 い N 
N 
アフ リー ノ Q 対 S 
カウ ンタ ー og 凛 ho ~ | _ |o 思 
180( 床 給水) VPSNP _ 既設 床 フラ ン | ” 遇 WUAP10O 庄 
アラ クー 200-120( 床 失 水 ) JE TOO ま た は 305470( 拓 位置 トー テン ン 305 一 510( 排 水位 置 ) NE 
手洗 い 
トド イレ 壁 排水 タイ プ 
カウ ンタ ー 
TS ミノ 了 
田 160mm 田 155mm 田 排 水 ジ ョ イン ト 5 接続 タイ プ 
' 〈XCH1601(2)PWS〉 〈XCH1601(2)ZWS〉 〈XCH1601 (2) PWS 十 CHHP82S〉 
アセ サー 排水 高 さ 160mm 排水 高 さ 155mm 排水 高 さ 100 一 120mm 
825 較 
スト ー ル 125 700 
小便 225 蘭 置 | | lg 田 に 
i m ビ ( ーー ali 周 
温水 還 い で ニ d | ーー 
洗浄 便座 ラン ビー 5 本 還 ) りつ 
了 Pe 
FUN レ スト \ 時 
テー ブル 0 ご )) 過 N 
| < ロ 〇 | | 装 | | 
国民 四 「 同 凛 や さ 較 に | 
9 Jl ド 記 語 座 3 前 「 國 ? 剛 
員 副 ご COlks の 中 LO) Bs 
避 - 琴 1 魚 時 順 こう 配 1750 以 上 HG ー | 四半 
順 こう 配 1/50 以 上 1180( 床 給水 ) 





























排水 管 (呼び 75 
e 壁 排水 155 で 床 給水 の 場合 は 、 長 さ 90 … 130mm の 給 1 
水管 を 別途 手配 し て くだ さい 。 


壁 排水 タイ プ 田 リ モコ ン 田 アラ ウー ノ S160 の 給水 取付 可能 範囲 


) 排水 ジョ イン ト S 


(CHHP82S) 






























































































































































こさ ッ 、 フ プラッ トリ モコ ヨン 400 ! 400 
田 排 水 ジ ョ イン ト L 接続 タイ プ _ 200 235 ※ ア ラウ ー ノ 再 
〈XCH1601(2)PWS 二 CHHP80L〉 ( 用 手洗 い草 面 250_ 、 250 
排水 高 さ 100 一 120mm 
2 タイ プ を 設置 す 
る 3 場合 は ほ は 、 ア ラ 
※ 最 低 必要 寸法 0 0 bp 了 
コリ プ の 給水 取付 
| 還 還 還 還 林 時 朋 可能 範囲 を ご 
確認 くだ さい 。 2 






































排水 ジョ イト L(CHHP80L) 





付属 の 給水 ホー ス の み を 使用 し た 場合 の 給水 接続 可能 範囲 。 


アラ ウー ノ 専 用 手洗 い (し 勝手) 併設 の 場合 取付 不可 。 
注 ) 壁 排水 155 で 床 給水 の 場合 は 長 さ 90 一 130mm の 給水 管 を 別途 手配 し て くだ さい 。 


























注 ) 排水 ジョ イン ト S (CHHP82S)、 排 水 ジョ イン ト L (CHHP80L) は 下方 向 へ 20mm ま 人 
で 調整 が 可能 。 オプション の 延長 給水 ホー ス CH100RO 1 (1 m) を 使用 し た 場合 の 給水 接続 可能 範囲 
注 ) 排水 ジョ イン ト 使用 時 は アジ ャ スタ ー 分 だ け 便 舌 を 前 に ずら す 必 要 が あり ます 。 アラ ワー ノ 専 用 手洗 い (H 勝 手 ) 併 設 の 場合 取付 不可 。 
注 ) 排水 ジョ イン ト を 使用 する 場合 、 付 属 の 給水 ホー ス で は 届か な いた め 、 便 器 と 壁 の 距離 を オプ ショ ン の 延長 給水 ホー ス CH100RO 1 (1 m) を 使用 し た 場合 の 給水 接続 可能 範囲 。 
ご 確認 の 上 、 別 売 5 の 古 長 給水 ホー ス CH 100 R 01 (1m) 、 ま た は CH 100 R 02 (50cm) オプ ショ ン の 延長 給水 ホー ス CH100RO0 1( 1 m) を 使用 し た 場合 の 給水 接続 可能 範囲 。 
を ご 使用 くだ さい 。 アラ ウー ノ 専 用 手洗 い 連 動 水 栓 (H 勝 手 ) 併 設 の 場合 取付 不 g 
2 


包 
ラウ 


可 
ー ノ 専 用 手洗 い (F 勝 手 ) 併 設 で オプ ショ ン の 配管 カバ ー を 取付 の 場合 取付 不可 。 
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New アラ ワー ノ V 手洗 いな し | 商品 P57 





(単位 Imm) 
床 排水 タイ プ 
画 標 準 タ イプ 較 リ フォ ー ム タイ プ 圏 リ フォ ー ム ダイ レク ト タ イ プ 
〈CH30 [| WS〉 〈XCH30 [| | RWS〉 〈XCH30 [| DWS〉 
排水 芯 600・120mm 排水 芯 305 ~ 470mm 排水 芯 305 510mm 
専用 トワ レ S シ リー ズ と の セッ ト 図 で す 。 専用 トワ レ S シ リー ズ と の セッ ト 図 で す 。 専用 トワ レ S シ リー ズ と の セッ ト 図 で す 。 


W.L. W.L. W.L. 




















750 以 上 




















1 / 


LA 
し 






































180( 床 給水 
305<510 排水 位置) | VU/VP100 ま た は 
700 VU ン VP75 塩 ビ 管 


80( 床 給水 
200.120( 排 VU/VP100 ま た は 
VU〆VP75 塩 ビ 管 











壁 排水 タイ ブ 


田 1 つ 0mm 田 155mm 田 排 水 ビ ョ イン ト S 接続 タイ プ 
CH30[」 PWS〉 CH30 1] ZWS〉 CH30] PWS+CHHP82S〉 
排水 高 さ 120mm 排水 高 さ 155mm 排水 高 さ 100 一 120mm 

専用 トワ レ S シ リー で ぞ と の セッ ト 図 で す 。 専用 トワ レ S シ リー と の セッ ト 図 で す 。 専用 トワ レ S シ リー で ぞ と の セッ ト 図 で す 。 


825 













291 ( 床 固定 位置 ) 
CHHP82S  [ 









塩ビ 排水 管 三間 
(呼び 径 75) 


R1/2 

















用 祈 150 以 上 








@ 壁 排水 155 で 床 給水 の 場合 は 、 長 さ 90 一 130mm の 給 
水管 を 別途 手配 し て くだ さい 。 


壁 排水 タイ ブ 


田 排 水 ジ ョ イン ト L 接続 タイ プ 
CH30  PWS+CHHP80L) 
排水 高 さ 100 一 120mm 


専用 トワ レ S シ リー ズ と の セッ ト 図 で す 。 
Ps) 


悪 管 管 0 穫 75 


70 
3|221 人 置 上 















115 























> 


に 


) 壁 排水 155 で 床 給水 の 場合 は 長 さ 90 ~ 130mm の 給水 管 を 別途 手配 し て くだ さい 。 

) 排水 ジョ イン ト S (CHHP82S) 、 排 水 ジ ョ イン ト L (CHHP80L) は 下方 向 へ 20mm まで 調整 が 可能 。 

) 排水 ジョ イン ト 使 用 時 は アジ ャ スタ ー 分 だ け 便 器 を 前 に ずら す 必 要 が あり ます 。 

) 排水 ジョ イン ト を 使用 する 場合 、 付属 の 給水 ホー ス で は 届か な いた め 、 便器 と 壁 の 距離 を ご 確認 の 上 、 別売 の 延長 給水 ホー ス CH 100 R 01 (1 m)、 また は CH 100 R 02 (50c m) を ご 使用 くだ さい 。 


に 


ゝ 
、 ュ 
注 

> 


し / 


に 
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新 商品 





アラ ウー ノ 
L150 
シリ ー ズ 
アラ ウー ノ 
S160 
シリ ー ズ 








トイ レ 
の ウンター 
TS 





アク b リ リー 


スト ー ル 
小便 人 


温水 


洗浄 便座 





FUN レ スト 
テー ブル Q 
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New アラ ウー ノ V 手洗 い 付 き | 商品 P57 













































































































































































































(単位 :mm) 
新 商 串 
ー 床 排 水 タ イプ 
人 画 標 準 タ イプ 圏 リ フォ ー ム タイ プ 圏 リフ ォ ー ム ダイ レク ト タ イ プ 
シリ ー ズ 〈CH30 | WST〉 〈CH30 「」 RWST〉 〈CH30 L」 DWST〉 
95 排水 芯 600・120mm 排水 芯 305 ~ 470mm 排水 芯 305 510mm 
ノ | 計 計 
S 0 専用 トワ レ S シ リー ズ と の セッ ト 図 で す 。 専用 トワ レ S シ リー ズ と の セッ ト 図 で す 。 。 専用 トワ レ S シ リー ズ と の セト 図 で す 。 ー 
シリ ー ズ | | | 
二 
き 
アラ ウー ノ 
カウ ンタ ー 
9 詳 
手洗 い 
トイ レ 
0 壁 排水 タイ プ 
TS 
田 1 つ 0mm 田 155mm 田 排 水 ジ ョ イン ト 8 接続 タイ プ 
アク セ サ リー 〈XCH30 [| PWST〉 〈XCH30 [| ZWST)〉 〈CH30 [| | PWST 十 CHHP82S〉 
排水 高 さ 120mm 排水 高 さ 155mm 排水 高 さ 100 一 120mm 
専用 トワ レ S シ リー ズ ぞ と の セッ ト 図 で す 。 専用 トワ レ S シ リー ズ ぞ と の セッ ト 図 で す 。 専用 トワ レ S シ リー ズ と の セッ ト 図 で す 。 
スト ー ル 825 
/|\ 申 W.L. 還 『 隊 
便益 196 (定位 置 SS 
| 人 コ 
温水 dE 持 財 8 
洗浄 便座 「 ーー- 較 
FUN レ スト 
テー ブル Q 





























逢 拓 水管 び 75) 
央 禄 1/50 及 上 








で ヾ 


ベン ト 官 


@ 壁 排水 155 で 床 給水 の 場合 は 、 長 さ 90 一 130mm の 給 
水管 を 別途 手配 し て くだ さい 。 











壁 排水 タイ ブ 


田 排 水 ピ ョ イン ト L 接続 タイ ブ プ 
〈XCH30 | | PWST 填 CHHP80L〉 
排水 高 さ 100 一 1250mm 


専用 トワ レ S シ リー ズ と の セッ ト 図 で す 。 

















※ 最 低 必 要 寸 法 60mm 以 上 (推奨 120mm) 





1065 
壁 排水 ) 


100 一 120( 





























> 


に 


壁 排水 155 で 床 給水 の 場合 は 長 さ 90 ~ 130mm の 給水 管 を 別途 手配 し て くだ さい 。 

排水 ジョ イン ト S (CHHP82S)、 排 水 ジ ョ イン ト L (CHHP80L) は 下方 向 へ 20mm まで 調整 が 可能 。 

排水 ジョ イン ト 使 用 時 は アジ ャ スタ ー 分 だ け 便 器 を 前 に ずら す 必 要 が あり ます 。 

排水 ジョ イン ト を 使用 する 場合 、 付属 の 給水 ホー ス で は 届か な いた め 、 便器 と 壁 の 距離 を ご 確認 の 上 、 別売 の 延長 給水 ホー ス CH 100 R 01 (1 m)、 また は CH 100 R 02 (50c m) を ご 使用 くだ さい 。 


に 


ゝ 
、 ヽ 
注 
へ 
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New アラ ワー ノ V | 商品 P57 




















(単位 :mm) 
新 商品 
田 New アラ ウー ノ V の 給水 取付 可能 範 団 ※ ア ラウ ー/ 再 用 手洗 い 背面 タイ プ を 設置 する 場合 は 、 ア ラウ ー ノ 再 用 手洗 い 背 面 タイ プ の 給水 取付 可能 範囲 を ご 確認 くだ さい 。 5 
アフ リー ノ 
説明 L150 





付属 の 給水 ホー ス の み を 使用 し た 場合 の 
給水 接続 可能 男 囲 。 























を 使用 し た 場合 の 給水 接続 可能 範囲 。 





| | オプ ショ ン の 延長 給水 ホー ス CH100RO01(1m) 











給水 接続 可能 男 囲 。 
※「 ア ラウ ー ノ 専用 手洗 い 」 の 左 設置 不可 。 


オプ ショ ン の 延長 給水 ホー ス CH100RO1(1m) 
を 使用 し た 場合 の 給水 接続 可能 範囲 。 
※「 ア ラウ ー ノ 専用 手洗 い 」 の 右 設 置 不可 。 


BS 付属 の 給水 ホー ス の み を 使用 し た 場合 の 


























































































































































































便座 (トワ レ 用 ) 給水 ホー ス アラ ウー ノ 
1300mm AD-DQPGW 13 ノ 2500mm AD-DQPGW ら 5 8 
カウ ンタ ー 
便器 中 心 線 ※V 専 用 トワ レ の 給水 ホー ス が 短い 場合 は 別売 品 を 販売 店 で ご 購入 
くだ さい 。 同 梱 品 は 長 さ 550mm で す 。 _ 
※ 同 梱 品 に 延長 し て 使う も の で は あり ませ ん 。 プリー 
手洗 い 
ーー トイ レ 
一 New アラ ウー ノ V 専 用 トワ レ カウ ンタ ー 
S シ リー ズ SN シリ ー ズ 0 
〈CH323(4・5)WS〉 〈CH328(9)AWS〉 
140( 取 付け ピッ チ ) 140 700 り = ニ 
ひと セン サー ] つら 
ー の s 1 り LO 
@ |、 内 ーー ニー スト ー ル 
CO LO き | / 小便 革 
| | 同 量 較 5| | | 有川 さ 
57 21 28 い / 回 、 
(S3 の み ) SI / 温水 
洗浄 便座 
203 9 
68 402 
FUN レ スト 
テー ブル 0 
































田 New アラ ウー ノ V 便 器 専 用 リモ コン 
〈CH300S〉 


大 小 リ モコ ン 
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に 
\JI 








新 商 品 





アラ リー ノ 
再 用 手洗 い 


アラ ウー ノ 
の UP アン 


アラ リー ノ 
手洗 い 





トイ レ 
カウ シンター 
TS 





アク セ サ リ ー 


スト ー ル 
小便 人 


温水 


洗浄 便座 





FUN レ スト 
テー ブル 0 





1568 


間 床 面接 地形 状 (単位 : mm) く 標 準 の 設置 位置 の 


田 ア ラウ ー ノ L150 シリ ー ズ 





@ 末 排 水 タ イプ お よび リフ ォ ー ム 、 リ フォ ー ム ダイ レク ト タ イ プ 
620 





W.L.| 





276 





600 








人 の 四半 120mm) 
WL| 


回 


@ 壁 排水 タイ プ (155mm) 
WL.| 615 


問 


@ 排水 ジョ イン ト S 接 続 タ イプ @ 排水 ジョ イン ト L 接 続 タ イプ 








、 
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| 725 5 ※+655 
。 sg _ 
[> [> 
QN QN 

600 600 














@ 排水 ジョ イン ト S 接 続 タ イプ @ 排水 ジョ イン ト L 接 続 タ イプ 






































場合 > 


田 ア ラウ ー ノ S160 シリ ー ズ 


@ 末 排 水 タ イプ お よび リフ ォ ー ム 、 リ フォ ー ム ダイ レク ト タ イ プ 


620 





WLL.| 





276 











@ 壁 排水 タイ プ (120mm) 
WLL. ーー 








時 











剖 


@ 壁 排水 タイ プ (155mm) 
WL.| 615 


ーー 


@ 排水 ジョ イン ト S 接 続 タ イプ @ 排水 ジョ イン ト L 接 続 タ イプ 
WL. W.L 








252 






































725 ※+655 
o 。 se 
て NM _ ノノ 倫 
600 600 














@ 排水 ジョ イン ト S 接 続 タ イブ @ 排水 ジョ イン ト L 接 続 タ イプ 






































(単位 Imm) 


田 New アラ ウー ノ V 
(手洗 いな し ・ 手洗 い 付 き 共通 ) 


床 排水 タダ イプ お よび リフ ォ ー ム 、 リ フォ ー ム ダイ レク ト タ イ プ 















































630 
へ 上 
_ ノ CN 
610 
@ 壁 排水 タイ プ (120mm) 
WL.| 640 
| 。 
_ ノ QN 
610 
@ 壁 排水 タイ プ (155mm) 
W.L.| 625 











255 











@ 排水 ジョ イン ト S 接 続 タ イプ @ 排水 ジョ イン ト L 接 続 タ イプ 


0 735 MO ※ 二 665 


“ 610 


@ 排水 ジョ イン ト S 接 続 タ イプ @ 排水 ジョ イン ト L 接 続 タ イプ 


























、 




































































(155m) (155m) (155mW) (155m) (155m) (155mW) 
人 0 710 0 ※+640 0 710 5 ※+640 0 720 0 ※ 十 650 
前 ,、 CN QA _ 下 _ 内 _ 沿 
ー4 Q Q Q QN ノノ で ぐ 
580 580 | 580 580 590 590 
※ 最 低 必要 寸法 60mm 以 上 (推奨 120mm) 
所 へ 、 
画 介 座 画 記 排 水 の 場 合 ( 共 通 仕様 ) 
L150 シ リー ズ S160 シ リー ズ New V 専 用 トワ レ 逆 止 借 ユニ ッ ト (CH7912) 使 用 の 場合 の 給水 位置 一 般 的 な 便器 用 排水 管 ( ベ ンド 管 ) 
414 414 407 





逆 止 弄 ユ ニッ ト 

















」 302 /302| ヽ 
語 5 、 記 ノ 8 





367 
367 
379 


























S シ リー ズ 、SN シ リー ズ 


共通 形状 


@4 の 


(CH7912) 

















ゅ 89 ーー ] g1o2 

( 外 径 ) ト 」 (内 径 ) 

※ 時 径 75 

注 ) 一 般 的 な 便器 用 排水 管 ( ベ ンド 管 ) 
に 取り 付け が 可能 で す 。 
(接続 パッ キン は 同 梱 し て いま す ) 











ベン ド 管 95 
注 ) 便器 用 排水 管 ( ベ ンド 管 ) は 、 
壁 か ら 595mm 必 要 で す 。 
































































































































































































































アラ ウー ノ 専 用 手洗 い | 商品 P.88、P.89 
(単位 Imm) 
2 補 ロ 
田 ブ ラン No. AST31 4200 新 商品 
8 
2 回 調 アラ ウー ノ 
| 8 L150 
きき | シリ レス 
| で つ | 呈 II 
ゴ 記 アラ リーノ 
| る S160 
9 シリ ー ズ 
| New 
ー b g アラ リー ノ V 
間 |1W| gu | り 
過 日 9 詩 居 ド 記 
介 106 - B 
5 5 9 当 |g アラ リー 
〇 ) 〇 ) ペ 
8 に J8 専用 手洗 い 
Q 5 ら 
LO 
9 T 中 T 
| 300 | 900 
1150 一 1200 
※ 1 アー ムレ スト を 設置 する 場合 は 475mm、 ア ー ム レス ト と 小物 収納 を 一 緒 に 設置 する 場合 は 550mm 必要 で す 。 アラ ウー ノ 
※ 手洗 い ボ ー ル の 施工 し ろ が ボー ル 上 部 に 50mm 必要 で す (ボー ル 取 付 時 スラ イド させ る た め )。 手洗 い 
注 ) 連動 水 栓 の 場合 、 ま た 手動 水 栓 ・ 自 動 水 栓 で オプ ショ ン の 配管 カバ ー を 取り 付け た 場合 は 、 壁 面 補強 範囲 が 追加 され ます 。P.169 | 壁面 補強 範囲 の 追加 ] を ご 参照 くだ さい 。 
ーー トイ レ 
田 プラ ン No. AST3 ら 0 カウ ンタ ー 
ミ 四 画 引 8 
370 |/。 T 則 前) アク セ サ リー 
CO 9 〇 
N_ ミ 了 
720 j| スト ー ル 
330( 壁 面 補強 範囲 小便 稚 
了 結 
| 員 
| クラ 22222 み 洗浄 便 座 
QI 軍 
〇 | 固 還 
に Q FUN レ スト 
ら ら | に 0 
5 軸 テー ブル 0 






































260…1720 














※ 1 アー ムレ スト を 設置 する 場合 は 488mm、 ア ー ム レス ト と 小物 収納 を 一 緒 に 設置 する 場合 は 550mm 必要 で す 。 
※ 手洗 い ボ ー ル の 施工 し る が ボー ー ル 上 部 に 50mm 必要 で す (ボー NII )a 
注 ) 連動 水 栓 の 場合 、 ま た 手動 水 栓 ・ 自 動 水 栓 で オプ ショ ン の 配管 カバ ー を 取り 付け た 場 


田 ブ ラン No. AST30 















































































































































〇 
舞 さ 一 
罰 | @ 
届 ら | 9 
了 こ | ? 
| | の 
| に 
に | で 
C の ジフ 
同 寺 
通 
( 志 
Q Q ーー クウ 330( 避 補強 箇 囲 ) | 括 
ーー 北 環 [ 
ー| 肌 8 6O 
所 | 手 | | ゴ グ 痢 
腸 き 負 レノ 攻 丸 ンク ンジ ジジ ン ン クン ンク 
問 皿 | 陣 |Ql。、 ング ググ ググ ググ ググ ググ | 
| 国 | 下 ー| 負 品 It 用 MO 
器 に ッ トト トド 
Ql 凛 貞 | 〇 〇 
2 〇 『 
ら | 記 | | コ 日 
ェ ー| ト - | ( ら 6 
T T ES 
133| 
1260-1720 
※ 1 アー ムレ スト を 設置 する 場合 は 488mm、 ア ー ム レス ト と 小物 収納 を 一 緒 に 設置 する 場合 は 550mm 必要 で す 。 


※ 手洗 い ボ ー ル の 施工 し ろ が ボー ー ル 上 部 に 50mm 必要 で す (ボー ル 取 付 時 スラ イド させ る た め )。 
注 ) 連動 水 栓 の 場合 、 ま た 手動 水 栓 ・ 自 動 水 栓 で オプ ショ ン の 配管 カバ ー を 取り 付け た 


合 は 、 壁 面 補強 範囲 が 追加 され ます 。 P.169 「 壁 面 補強 範囲 の 追加 ] を ご 参照 くだ さい 。 


場合 は 、 歴 面 補強 範囲 が 追加 され ます 。 P.169 | 壁面 補強 範囲 の 追加 ] を ご 参照 くだ さい 。 























99 








(単位 :mm) 


新聞 中 。 園 プ ラン No. AST24 












































































































































































アラ ウー ノ 1650 
L150 ョ 
シリ ー ズ | | * | | 8 
語 1 各 ーー 
アラ ウー ノ 370 の 胃 
S160 | @ 
ン リ ー ズ | に 
New 
アラ リー ノ V 
囲 
所 
52 ' 
El: ヒネ 人 330 (壁面 補強 範囲 ) 四 
問題 ウン 包 ン 
喘 |「 し し ーー 関し. リク 6O 
装 和 クジ ク ク グ SN 
選 レジ ジグ 6 ジグ 
Q 層 ン ノレ ノノ ノノ ノノ ノノ ノノ 
上 還 ー| 割 Io ニー 加 
アラ リーノ 二 G| ら | 
手洗 い 加 ら 還 
の 1260 一 1720 
TS ※ 1 アー ムレ スト を 設置 する 場合 は 488mm、 ア ー ム レス ト と 小物 収納 を 一 緒 に 設置 する 場合 は 550mm 必要 で す 。 
※ 手洗 い ボ ー ル の 施工 し ろ が ボー ル 上 部 に 50mm 必要 で す (ボー ル 取 付 時 スラ イド させ る た め ) 。 
アク セ サ リー 注 ) 連動 水 栓 の 場合 、 ま た 手動 水 栓 ・ 自 動 水 栓 で オプ ショ ン の 配管 カバ ー を 取り 付け た 場合 は 、 壁 面 補強 範囲 が 追加 され ます 。 P.169 「 壁 面 補強 範囲 の 追加 ] を ご 参照 くだ さい 。 
スト ー ル に 
人 康 古 プ ラン No.ASHO6 
800 500 以 上 
温水 8 
洗浄 便座 |」 
FUN レ スト に 
テー ブル 0 
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320 





















































田 ブ ラン No. ASHO07 


865 一 895 500 以 上 

































8 、 110 一 140 
塩ビ 排水 管 (呼び 75) 
順 こ う 配 1/50 以 上 尊 8 
SI ペ 
〇 
LO 
トト - 
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530( 面 同定 位置 
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排水 ジョ イン ト L 
(CHHP80L) 


160 





(単位 Imm) 


較 ブ ラン No. AST33 1650 新 商品 


が リー ソノ 
L150 

ジン リア 
パラ リー 
S160 

ン リ レズ 











4) 


200 
750 一 1000 











L 





110-140 


還 
ヽ ュ J 
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了 o1 他 】 











埋 込 寸法 








3975M 

















間 柱 




















間 柱 370 間 柱 





New 
アフ リー ノ V 


アラ ウー 
専用 手 洗い 












面 補強 範囲) 


壁 








OR | | 330( 壁 面 補強 範囲 








5 
ミ ? 
1952 











NL_ 





面 固定 位置 
四 ) 
し 」 

1052 

面 補強 範 較 ) 
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752 



































1012( ほ 
| 1030( 


























138| | 
※ 1 アー ムレ スト を 設置 する 場合 は 488mm、 ア ー ム レス ト と 小物 収納 を 一 緒 に 設置 する 場合 は 550mm 必要 で す 。 

※ 手洗 い ボ ー ル の 施工 し る が ボー ー ル 上 部 に 50mm 必要 で す (ボー ル 取 付 時 スラ イド させ る た め )。 

注 ) 連動 水 栓 の 場合 、 ま た 手動 水 栓 ・ 自 動 水 栓 で オプ ショ ン の 配管 カバ ー を 取り 付け た 場合 は 、 壁 面 補強 範囲 が 追加 され ます 。 P.169 「 壁 面 補強 範囲 の 追加 ] を ご 参照 くだ さい 。 





アク も サリ ー 
田 ブ ラン No. AST ら 1 


スト ー ル 
小便 人 








温水 


洗浄 便座 

















国 っ FUN レ スト 
還 テー ブル 0 








































































































回 
3 多 に 1 
ク ク 還 還 還 el_ 
レク ジグ クラン ンク ン シ ン シ ンジ ッ ン ンク グ 少 隊 軸 
GO レク ググ レノ 9) 
クン ジジ クン グ | 人 
の | | | ト 軸 
IO IS 
軸 で 
て J 
So 
※ 手 洗い ボー ル の 施工 し ろ が ボー ル 上 部 に 50mm 必要 で す (ボー ル 取 付 時 スラ イド させ る た め ) 。 
田 プ ラン No. AST28 er 馬 5 
C の に ら 
CO 上 
で 〇 | 
| 6 
| に 
トー 
て の 
300 っ g2 (壁面 補強 範囲 
9 時 
陸 司 g ~ 員 
回 | 














| 
1048 





























※ 手 洗い ボー ル の 施工 し ろ が ボー ル 上 部 に 50mm 必要 で す (ボー ル 取 付 時 スラ イド させ る た (097e 
注 ) 連動 水 栓 の 場合 、 ま た 手動 水 栓 ・ 自 動 水 栓 で オプ ショ ン の 配管 カバ ー を 取り 付け た 場合 は 、 壁 面 補強 範囲 が 追加 され ます 。 P.169 「 壁 面 補強 範囲 の 追加 ] を ご 参照 くだ さい 。 
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新 商品 
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専用 手洗 い 








田 ブ ラン No.AUCS35 幅 1650mm 
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1650 (カウ ンタ ー 幅 W) 
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ノ CN 
N ト ] 
CM 
上 
壁 排水 位置 靖 
〇 寺 ml 
胴 | 時 
に | 時 ミ 
| 甘 
吉 | 敵 
名 5 
9 
50( 壁 給水 位置 
( 給 水位 置 ) 1650 
注 ) ベ ッ セ ル ボ ー ル に 混合 水 栓 は 取り 付け で きま せん 。 
本 ー 
較 プ ラン No.AUC37 幅 780mm 
〇 | LO 
CO| OO 
CN _QN 
375 375 
15 750( カ ウン ター 幅 W) 15 
48 
LO 
CN 
上 
CM 
の 澤 
トト 
CM ヘム 
間 回 環 
二 ee 芝 | 
200( 壁 排水 位置 ) 6 シ 
193.( 壁 給水 位置 ) 志 寺 
寺 品 
( 〇 
ら 
15 | 750 2 の 72 
780 3 














注 ) ベ ッ セ ル ボ ー ル に 混合 水 栓 は 取り 付け で きま せん 。 



















































































































































































































































































(単位 :mm) 
較 ブ ラン No.AUC36 幅 1680mm 
-- ーF 信 ra 〇 | uo 
SS 
375 | 1275 ーー 
15 | 1650( カ ウン ター 幅 W) 15 
95 
6 1 加 
CO QN 凍 
ジーン ニニ 一 ーー= 記 中 
3 較 レレ に 時 
二村 SS 2 紀 選 ッ ン トド 映 
200 (区 排水 位置 ご る 
ee トト TN 
67( 壁 給水 位置 ) つ En 
CO Ri 
遇 ら 
〇 
15 750 450 450 15 2 - 
T650 ! ee 
1680 
較 プ ラン No.AUC23 幅 1680mm 
〇 
SE 
1275 15 
1650( カ ウン ター 幅 W) トド 
N ト 











^、 

























































































ノ | 0 QN 
ノ | 
| 層 ど SN 
SS 
加 5 馴 | 
つろ | _ | 用 計 
| | 。 加 
200( 壁 排水 位置 )) | |193( 壁 給水 位置 ) 8@ ミ 
祭 
S 
〇 
〇 O 
15|| 750 | 450 _ | 450 ||15 2 
| 1650 
1680 








注 ) ベ ッ セ ル ボ ー ル に 混合 水 栓 は 取り 付け で きま せん 。 
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= ニニ ーー 了 本 補 ロ 
一 プラ ン No.AUC33 幅 1665mm 田 プ ラン No.AUC34 幅 1665mm 新 商品 
下り 
@ L150 
ン リ ー ズ 
15|| 375 1275 1275 ーー 
1650( カ ウン ター 幅 W) 1650( カ ウン ター 幅 W) N ア ラリ ー/ 
ノ S160 
ン リ ー ス 
New 
アフ リー ノ V 
アフ リー/ 
95 専用 手洗 い 
ノ | IO 員 
9| Q Q 
| 4 の 
了 ン 2 = ニー 
〇 〇 〇 
LO [へ ー ヘ へ [へ 
に he 腸 に 
g ミ 
| 引 
] 癌 電 
108( 床 排水 位置 ド 90 108( 床 排水 位置 ) 「90|( 床 排水 位置) 
人 還 りー 夫 6 語 ( 床 排水 位置 ) 284( 壁 給水 位置 ) 217 アク セ ヤセ サリ ー 
1650 15|。 450 」 450 | 750 | 272 
1665 1650 
1665 スト ー ル 
小便 避 
温水 
洗浄 便座 
田 ブ ラン No.AUC ら 1 幅 1840mm 較 ブ ラン No.AUC3 ら 8 幅 1650mm FUN レ スト 
テー ブル 0 
SN 
975 146S5 375 1275 
1840( カ ウン ター 幅 W) 1650( カ ウン ター 幅 W) に 
48.| 
48.| 
男 
ノ 及 Ns 軸 肛 較 較 
還 二 上 壁 排水 位置 同 
1 8 ロー | [EE | の さ | 
と Ne GOOO⑥O 上 了 e 6 由 ※ 
9 5 式 | 葉 
ら ぬら 上 電 
に | ジ 前 
S トー 
IN 細 | と レコ 人 E 
< で 壁 給 立 置 
6 詞 陳 | I 8 50 ( 壁 給水 位置 ) 1 
15( 壁 給水 位置 | 156 や 
51 ( 床 排水 位置 ) (は 注 ) ベ ッ セ ル ボ ー ル に 混合 水 栓 は 取り 付け で きま せん 。 
| 750 | 450 | 640 
| 1840 SU 
272 
注 ) ベ ッ セ ル ボ ー ル に 混合 水 栓 は 取り 付け で きま せん 。 
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プラ シ 紹介 


アラ ウー ノ カ ウン ター |m 


P.98、P.125 


h 








(単位 Imm) 


新 商品 。 園 ブ ラン No.AUC31 幅 900mm 


アフ リー ノ 
L150 
ンー ん 525 
アラ ウー ノ 
S160 

シリ ー ズ 














New 
アフ リー ノ V 





アラ リー ノ 
専用 手洗 い 






















































































ー 
Q 
立 に エ 。 LO 国 周 
トイ レ 200( 壁 排水 位置 ) GO に 8 
カウ ンタ ー 67( 壁 給水 位置 | | 
1 軸 
@|5 
ES 750 272 
アク セ サ リ ー | 900 | ーーーー 
スト ー ル 
小便 問 
温水 
洗浄 便座 = 
た 条 ま 。 男 プ ラン No.AUC15 幅 750mm 
FUN レ スト 上 
テー ブル 0 三 





750( カ ウン ターW 











280 























193( 壁 





給水 位置 ) 





排水 位置 」 


520 固 定 用 
木 欄 ( 建 築 側 ) 


700 
( 建 
人 
610 壁 






























2/2 


※ ベ ッ セ ル ボ ー ル に 混合 水 栓 は 取り 付け で きま せん 。 
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田 ブ ラン No.AUCO07 幅 1650mm 








1465 


| さ 
NIS 


375 














1085 














1650 (カウ ンタ ー 幅 W) ト 


| 








24 








750 

































































600 300 | 5 








1650 
ー 675 675 
較べ ベッ セル ボー ル を 単品 で ご 購入 の 場合 に 「 25j26 厚み :23 ご 25mm 
念 石 久 に 従っ て こ カ ウン ター を 
加工 し て くだ さい 。 
@ カウ ンタ ー の 強度 を 十分 
確認 し て くだ さい 。 


※ ベッ セル ボー ル の 幅 は 
459mm で す 。 








注 ) ベ ッ セ ル ボ ー ル に 混合 水 栓 は 取り 付け で きま せん 。 





























21 2 
= 











ge る 
を 





| 


(単位 Imm) 





新 商品 





アマ リー ゾ 
L150 
ジリ テア 


が ラウ リー の 


S160 
ン リ ンス 





New 
アフ リー ノ V 





アラ リー ノ 
再 用 手洗 い 





アラ リー ノ 
手洗 い 





トイ レ 
カウ シン ター 
TS 





アク セ サ リ ー 


スト ー ル 
小便 人 


温水 


洗浄 便座 





FUN レ スト 
テー ブル 0 
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プラ シン シ 紹介 


アラ ウー ノ 手 洗い | 融 


P.99…P.102 


Bh 



































































































































































































































































































































(単位 mm) 
立 ロ ーー ーー 
導 南 品 。 軒 ブ ラン No.AUT39 田 プ ラン No.AUT40 
人 入 。 つね | | さ ふさ | | | アラ ー/ 手 光電 59 法 110140m 
シリ ー ズ 和議 三 坦 議 議 詳 計 きき コ 二 
フリ ー 還 -/ 上 | 上 四 本 ー Ne 
皿 | 虫 | 遇 SN | = = - デ ② 
シー ズ | 史明 委 に | 
ミ ! |- 吉 寺 癌 二 用 
癌 | 天 | 問 癌 ( gs _ 8 8 
MM | < 113 [ トー ビー 症 の 
リョン リ ー ーー 』 | 9l5 
「 9 5 SR ※ 棚 付 2 連 ペ ー パ ー ホ ル ダ ー を 設置 する 場合 
アフ リー ノ ※ 棚 付 2 連 ペ ー パ ー ホ ル ダ ー 間 還 還 証 財 - ニニ 
ヽ 三 ル 皇 へ | 
笛田 所 洗い を 設置 する 場合 
〇 
CO 
ー 宮 
5 介 一 青 
間 6 
g 還 RSEB 和 5 | ペー パー ホル ダー 導 
eu ーー 取り 付け 位置 
時 ら 現場 で ご 確認 くだ さい 。 選 
選 宙 ] カウ ンタ ー 高 さ 752 0 
lm 5 主 ニ 〇 肌 | 
問 間 に =| 8 
に エ 」 | ご WS 
店 ご 回 曽 誠 人 
アク セ サ リ ー ~| 劉 同音 の 
SI 時 8 | 
og 肖 ISZ0 半 給 体 邊 人 /2) 
スト ー ル ド | 和 8 [370 壁 排水 位置 
小便 居 45 訂 朱 修 (WP40) |! ( Co 
115 i285 床 排水 位置 (VP40) ーー 
133 
温水 


洗浄 便座 












































































































































































































































































































































FUN レ スト = 語 計 
- う ,。 古 プ ラン No.AUT33 田 プ ラン No.AUT34 
ゴ ] 遇 
Q| ! で 〇 工 [, 
ご 対 | 〇 
時 |ー 
( Q 避 賠 柱 間 柱 
1 CO 〇 1 
le - 義人 町 
= に | 1 
| 370 | ( に 
| | 
| の 【 二 
ペ 
の 
LO 
に 
間 柱 間 柱 
] 
| 
ペー パー ホル ダー | 
生 = ニ ラー 上 取り 付け 位置 は 共 | 
尼 158 現場 で ご 確認 くだ さい 。 6 | 
同 D ] カウ ンタ ー 高 さ 752 | | Wi | 
H 半 一 | まま 二 0 に | 
出 間 時 2 中 ロ | 
則 遇 較 ら 人 悪 | の g@32 
部 面 品 | に の る | を  」 | /VP25 
還 男 | 上 隊 ~ 店 | 舞 | / エル ボ ( 接 着 ) 
S 凛 會 | 肌 ! 思 9 、 
ご |8 H “ エー ニー ニー 昌 軸 司 CO 
〇 呈 1 還 に Eee) 
[へ 中 遇 9 1 
|| 床 拓 水 位置 45 償 給 水位 置 (H1/2) 105′ | | 196 諾 
「! VP40/50 。 VP40750 |」i 四 の | に 
VU40/50 床 排水 位置 VU40/50 100」 幼 @ 
ら 
CM 
ト - 
〇 
トト 

















( 壁 開口 寸法 ) 
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(単位 Imm) 







































































































































































































































ーー へ ーー く 補 ロロ 
較 プ ラン No.AUT28 較 プ ラン No.AUT35 新 商品 
LO AD アフ リー ノ 
「 | N L150 
( [ シリ ー ズ 
( アラ ウー ノ 
( S160 
ee | 中 シン リー ズ 
| 1200 
「 New 
アフ リー ノ V 
アフ リー ノ 
専用 手洗 い 
( 壁 排水 位置 アラ ウー ノ 
97 ( 壁 給水 位置 )/R1/2 カウ ンタ ー 
| し 9. 
日 Me の “ NN き 
羽 映 | 了 さき 
羽 さ し 〇 遇 | 1 
固 | 仙 | ミ | ら 志 1 \ ン ガ 
国 回 司 還 ー 学 
守 宙 受 選 埋 H F N カウ ンタ ー 
o| | 装 黄 上 ら ! TS 
回 晴 ョ | 
ー ( 介 VP40/50 アク セ サ リ ー 
自動 水 栓 コン セン ト 位置 推奨 範囲 | !75! 床 排水 位置 VU40/50 
(自動 水 栓 タイ プ の み ) 56 床 排水 位置 | 「215 壁 給水 位置 (R1/2) 
155 
スト ー ル 
小便 問 
温水 
ラ ^ 洗 津 便座 
較 ブ ラン No.AUT31 洗浄 便座 
Q FUN レ スト 
5 テー ブル Q 
還 目 目 症 上 1200 。 」 _- 
(排水 管 )VU/VP40 
(給水 )R1/2 
円 8 
〇 | | 震 
紀 障 因 ら ( 
〇 | 帝 | 葉 (の ! 
o 馬 較 8 [ 
Ei 
つつ | 
|@ 還 
回 | ! 50 ( 壁 排水 位置 ) 
「 」 110 ( 壁 給水 位置 ) 
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プラ ン シ 納 代 


トイ レ カ ワ ンタ ーTS | 商品 P102、P.103 


※ [U| オー ダー は お 取り 扱い し て お り ま せん 。 








(単位 Imm) 
品 。 園 プ ラン No.TTS17 幅 1650mm 田 プ ラン No. TTS18 幅 1650mm 
| 還 に ご コ 


3200 











メジ リーノ 
L1S50 

ン リ ー ズ 
アラ ワー ノ 
S160 

ン リ ー ズ 


575 




















383 
了 
! 日 
950 




















固定 用 木 機 165165 固定 用 木 楼 
| ノノ ( 休 委 人 本 規 | ノ 健 委 仙 














New 
アフ リー ノ V 





850 
850 


アフ リー ノ 
専用 手洗 い 


遇 
思 | 
l 


1 

















1900 


230 
面 固 


1900 
230 


H 








1880(』 


ラリー リノ EN 
リン ター 


951 


四 45 ( 壁 排水 位置 ゅ 45 現 場 加工 ) 
ご 195( 壁 給水 位置 ) 








800 
IE 寺 語 
上 0 全 | || 

細 


アラ ウー ノ 
手洗 い ( 床 給水 位置 ) アノ 1i600 
床 排水 VP40 




































































1650 

















日 
トイ レ (設備 工事 ) 90 
カウ ンタ ー 





田 プ ラン No.TTS19 幅 1650mm 
gl |+ 


員 に ) 











アク セ サ リ ー 


5 








スト ー ル | 
小便 

















165165 固定 用 木 機 
(建築 側 ) 









温水 


洗浄 便座 





FUN レ スト 
テー ブル Q 














1900 



































1050 
0 











田 カウ ンタ ー 木 ロロ [UI! オ ー ダ ー 対 応 に つい て 
カウ ンタ ー 木 口 化粧 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト を 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト 本 体 キャ ビ ネ ッ ト 十 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト を 
ボー ル と 反対 側 の み の 対応 で す 。 片側 の み 使 う 場合 幅 600 で 使う 場合 フロ アキ ャ ピ ビ ネ ッ ト を 使う 場合 使わ な 場合 
了 リン _ よ > こ 
| ます ガ 
ま レン レブ 


601 一 1800 601 一 1800 


Ti 


wall to wall の 場合 


ボー ル と 反対 側 の 『 「 較 

カウ ンタ ー 端 部 が ※1 
壁 に 接 さ な い 場合 木口 化粧 B タ イプ 木口 化粧 B タ イプ 
ボー ル 側 の 

カウ ンタ ー 端 部 が 

壁 に 接 さ な い 場 合 


カリ ンタ ー の 
両側 が ※1 ※2 


壁 に 接 さ な い 場合 木口 化粧 A タ イプ 木口 化粧 B タ イプ 木口 化粧 B タ イプ 木口 化粧 A タ イプ 
※1 フロ アキ ャ ビ ネ ッ ト の 側面 が 木口 化粧 され て いな いた め 、 フ ロア キャ ビ ネ ッ ト 側 は 必ず 壁 に 付け て 施工 し て くだ さい 。 
※2 ボー ル 側 は 金具 と 木 機 が 見 えま す の で 、 腰 壁 な ど を 付け て くだ さい 。 
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ー ノ 専用 手洗 い | 商品 。P.104 ご P121 


に 
\JI 
ヽ 上 





































































































































































































































































































































































































































































(単位 mm) 
三 ル こ ーー さく 補 ロ 
較 放 置 上 の ご : / 卓 新 商品 
扉 が 壁 に あたら な いよ う 、 扉 の 吊 元 や キャ ビ ネ ッ ト の 施工 する 際 、 手 洗い ボー ル を 施工 パネ ル に 引っ 掛け ます の で 、 アフ ワー ノ 
設置 位置 を 確認 し て くだ さい 。 設置 上 部 を 確認 し て くだ さい 。 L150 
ン リ ー ズ 
信 キ ャ ビ ネ ッ ト を 壁 に 隣接 し て , 依 扉 の 吊 元 を 近接 する 壁 側 に 念 収 納 や ミラ ー を 併設 する 場合 念 窓 枠 な どの 下 に 取り 付け る 場合 語詞 計 ウー ノ 
設置 する 場合 取り 付け る 場合 
WLL 約 50mm 約 50mm シリーズ 
以上 あけ る 以上 あけ る 
ミラ ー 等 時 
アフ リー ノ V 
手洗 い ボ ー ル の 手洗 い ボ ー ル の 
高 :1052mm 高 :1052mm アラ ウー/ 
EE 
100mm 2 隊 
以上 ぁ け る | ルン ! 0 
カウ ンタ ー 
アラ ウー ノ 
手洗 い 
弄 キ ャ ビ ネ ッ ト タ イ プ ( 床 排水 タイ プ ) ー 
| 癌 カウ ンタ ー 
ら | 至ら 広 8 上 
QN コ 加 媒 ら 
5| ( 記 | ( カル も 逢 
| の | の アク セ ヤ サ リ ー 
| に 58 全 
| で | て 
CO| ~ ご COD| ビン 
スト ー ル 
370 小便 枯 
且 温水 
= 、 后 、 IA 
羽 < 還 トピ | < 
志 EE 志 坦 
商 2 固 FUN レ スト 
| 半 還 隊 害 BE 固 1 二 ま ご 人 | |o90( 壁 N NF 
還 1 ーー 三 三 =* 330( 壁 面 補強 範囲 四 岬 |  ] ーーーー 2 (壁面 補強 範囲 加 テー ブル 0 
[ 賠 映 | し し 較 … 120 (コンセント 取 付 推奨 位置 ) | @ 鹿 間 ーー @ 
内 固 し Lee NE 回 CN n | 陽 Pa RE ンク ン 2 1 
ら | 吊 恨 遇 | 通 ら 固 恨 間 | 「 QN 店 
ME 還 QI| 押 8| 着 固 対 剛 | 生 ンク クン クン ング ーー 
SN 固 | 苗 抽 紀 | 則 Si QN S| 還 画 選 由 間 / 1 
~ 回 着 財 較 軸 EK っ | 軸 了 ~ 履 間 央 因 割 55 層 | | っ 
SIQI 着 剛 9 | 3$ 癌 に SI 較 g 
こ | ら |8 居 ら 半 Na 8 こ | ら |I@ 居 ご 
デ | トト ら ML ーー て に | le ー ト ー 
CN 
133| 370 | ら 00 133| 
間口 寸法 (A) く 815mm の 場合 :(B) 寸 法 =1435 て 1720mm 
間口 寸法 (A) 生 815mm の 場合 :(B) 寸 法 =1260 て 1720mm 
アー ムレ スト あり の 場合 は 、 間 口 寸法 (A) は 、8631000mm で す 。 
電源 位置 ーー ーーーーーーーーーーーーーーーー- 壁面 補強 範囲 の 追加 
【 左 勝手 の 場合 【 右 勝手 の 場合 【 左 勝手 の 場合 】 ※ 右 勝手 の 場合 は 対称 で す 。 
A 寸 法 「 A 寸 法 : 手 洗い 取付 壁面 か ら 便 和 器 中 心 ま で の 寸法 
120 120 B 寸 法 | 標準 の 場合 B 寸 法 A 寸 法 一 190mm 
(コン セン ト (コン セン ト i 10cm 前 出し の 場合 :B 寸 法 =A 寸 法 十 63mm 
取付 推奨 位置 ) 取付 推奨 位置 ) 
腸 肌 還 
| | = 
| 員 て 早 〇 
SS 半 。 *$ 電 8 
付記 付 選 
※1 アー ムレ スト を 設置 する 場合 は 、 UM す 。 注 ) 連 動 水 栓 の 場合 、 ま た 手動 水 栓 ・ 自 動 水 栓 で オプ ンション の 配管 カバ ー を 取り 付け た 場合 
※1 アー ムレ スト と 小物 収納 を 設置 する 場合 は 、550mm 必 要 で す 。 壁面 補強 範囲 が 追加 され ます 。 


※]1 501 COOIMI 生 は 、 別途 延長 排水 管 (CH110TO08ST) が 必要 で す 。 

注 )wall to wall の 場合 、 扉 の 吊 元 は 壁 の 反対 側 と し て くだ さい 。 

注 ) キ ャ ビ ネ ッ ト タ イ プ ・ コ ー ナ ー タ イプ ・ カ ウン ター タイ プ は 、 手 洗い ボー ル を 施工 用 
パネ ル に 引っ 掛け て 施工 する 方 式 で す 。 施工 前 に は 引っ 掛け し ろ を 50mm 以 上 
残し て くだ さい 。 
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に | 


ラウ ー ノ 専用 手洗 い | 商品 P.104 こ Pl121 








(単位 Imm) 
新 商品 背面 タイ プ の 給水 取付 可能 範囲 
アラ ウー ノ 〈 ア ラウ ー ノ L150 シ リー ズ 〉 
L150 @ 拓 置 型 @ フロ ー ト 型 有 5 
シリ ー ズ 壁 給水 壁 給水 | 
アラ リー ノ 
S160 
シリ ー ズ 







































SAA4 


ES 
1 
kz 

























SS 





550 
< 
2 





500 
の 
0 
2 





KK ペ ペ ツ 
9: 
22 


New 
アフ リー ノ V ココ 























-FL 























































































































































































































































































































































アラ 9-/ 
専用 手洗 い 400 
給 フ 給 
床 給水 235 床 給水 235 
ペペ 
KS 
20006 
区 
K> ヘー レ 人 人 計 [ー 
> 【 床 給水 位置 に つい て 】 
アラ ウー ノ の A 寸 法 が 120mm の 場合 の 
給水 取付 位置 で す 。 
手洗 い A 寸 法 が 変わ る 場合 
便器 中 心 線 (110<140mm) は 
便器 中 心 線 給水 取付 可能 範囲 が 前 後 し ます 。 
トイ レ 
カウ ンタ ー W 
ー フ ニニ 三 ーー ざ マ 
TS 〈 ア ラウ ー ノ S160 シ リー ズ ) 
I I 
e 据置 弄 了 間 間 較 e フロート 型 
アク セ サ リ ー 壁 給水 壁 給水 
29 659 
oo KSX) 
CA 
4 
スト ー ル bo】 5 ら 
軸 和 LO の の LO 〇 
小便 村 % 四 
| _FL FL. 
温水 
洗浄 便座 
400 
FUN レ スト 235 
SI ーー WL 
デー ブル 0 
床 給水 床 給水 
LO 
ロ 又 【 床 給水 位置 に つい て 】 
資料 編 A 寸 法 が 120mm の 場合 
給水 取付 位置 で す 。 
A 寸 法 が 変わ る 場合 
5 (110 こ 140mm) は 
便器 中 心 線 給水 取付 可能 範囲 が 前 後 し ます 。 
便器 中 心 線 
ー フ = 三 ェ ー ーー 
〈New アラ ウー ノ V〉 
I I 
@ 据置 型 5 @ フロ ー ト 型 375 
+ 
250 合 | 民 250 
壁 給水 壁 給水 
1 > 
2 RS 
0 Ko 
KS KA 
KS24】 っ 004 
he) KA he) の の 4 の 
四 ら ko4 剛 ら Sd の 
生 3 時 SC 
4 き KS 
っ | KS っ | 2 
ら | . RS ら ら | . Ro 
は 」 _FL. 」 こ 較 1 _FL 
270 270 | 
便器 中 心 線 
便器 中 心 線 
375 
床 給水 床 給水 
270 WL ーー | WL 
〇 〇 
QN QN Q 
の 【 床 給水 位置 に つい て 】 
A 寸 法 が 120mm の 場合 の 
給水 取付 位置 で す 。 
吉 中 人 A 寸 法 が 変わ る 場合 
便 勘 中心 (110140mm) は 
便器 中 心 線 給水 取付 可能 範囲 が 前 後 し ます 。 


説明 





レン R 仕 様 の 給水 取付 可能 範囲 。 付 属 の 給水 ホー ス の み で 接続 可能 。 





トワ レ の 給水 ホー ス が 短い 場合 は トワ レ 用 延長 給水 ホー ス を ご 購入 くだ さい 。 
[1300mm]AD-DQPGW13、[2500mm]AD-DQPGW25 





4 L 仕 様 の 給水 取付 可能 範囲 。 オ プシ ョ ン の 延長 給水 ホー ス CH100RO1 (便器 用 1m) が 必要 。 
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(単位 Imm) 


田 取 替 止 水 梓 セ ッ ト を 使用 する 場合 の 給水 可能 男 囲 新 商品 

































































































































































































































































































































































アフ リー ノ 
@ 据置 型 L150 
NN ー ズ 
・ 日 仕様 便 徐 セン ター ・[ 仕 様 便 矯 セン ター ンー スー 
アラ リー ノ 
| S160 
| [ シリ ー ズ 
| New 
! [ アフ リー ノ V 
| | 下 mamL-20 。 | 。 200 1 
130 130 ルル リア / 
| 障 押 還 ー | | 関 是 較 呈 専用 手洗 い 
時 。 アフ ワー ノ 
@ l50! 100 100 :50| @ カリ ワン ター 
! | 9 前 “ 選 計 2 
( 上 8 手洗 い 
F 上 Y_Y 81 サキ ーー キ キー 一生 マ 81 Y_Y FL 
グル ンク [ レ と 2 2 レク トイ レ 
150 | 80 |80 | 150 | カウ スポー 
に 
@ フロ ー ト 型 アク セ サ リー 
R 仕 欄 上 [仕様 人 各 セン ター 
スト ー ル 
" ( 小便 器 
フロ ー ト 型 は ! ! フロ ー ト 型 は 
す 応 だ さい 。 応 こ で い 。 ヽ 上 ルト 
[ [ 洗浄 便座 
| | FUN レ スト 
| | テー ブル 0 
FL Y W Y 8 1 1 81 Y _ W Y FL 
ン 」 ピン ン ) と の ンク ンク クン クタ レク ククル 
150 335 335 し 150 























育 面 タイ プ の 自動 水 欄 用 コン セン ト の 取付 範囲 


※[L 仕 様 の 場合 は 左右 対称 に な り ま す 。 
@ 据置 型 @ フロ ー ト 型 


便器 セン ター 




















フロ ー ト 型 は 
背 板 に 穴 を あけ て 
対応 し て くだ さい 。 


































































自動 水 栓 コン セン ト 位 置 推奨 


」 (自動 水 栓 タイ プ の み ) 
の 2 フン シ 訪 





NON NNSNSNNNSS 








畑 
回 
EE 











| (自動 水 栓 タイ プ の み ) 














720 

















640 





515 


370 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
Ta 自動 水 栓 コン セン ト 位 置 推奨 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ン ジン ン ン ンジ シンク 
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(単位 Imm) 
補 ロロ 
新 商品 背面 タイ プ 据置 弄 田 背 面 タ イプ フロ ー ト 型 
ニュ (アラ ウー ノ L150 シリ ー ズ 〉 (アラウーノ L150 シリ ー ズ 〉 
L150 800 500 以 上 . 865-895 500 以 上 
ン リ ー ズ 塩ビ 排水 管 ( 呼 び 75) 1 
ーーーーーー 大 こ う 配 1/50 8 
アラ ウー ノ 順 こう 配 1/50 以 上 IS 8 
S160 ou 図 コ 
M 、。 閲 証 欄間 間 OO 1 SO -eoQ PS 
ン リ ー ズ IO 加 
時 IN 
トー 
New 
メラ リー ノ W 還 還 還 600 718<748( 醒 雇 偽 
軌 165 339 
「 琴 ー ー 167 
アラ リーノ B _ 還 語 
本 iE あ 0 代 面 = | ンジ コ 還 | ク 
| 軸 ( / の 状 斑 4 Q 
ー の | 〇 介 | AO 
ーーー ②| 較 仙 | 細 | 1 o 由 
イィ 〇 軍 | 回 | 画 OO | 
QN ン | 敵 | 回 層 品 
ep) 1O| 王 [ 敵 QN 
CO 選 つ A CD 
0OIG1IS| | 
1 導水 ジョ イィ ント L 
(CHHP80L) 
トイ レ 
カウ ンタ ー 
TS 
72t 放 -  《〈 ア ラウ ー ノ 8S160 シリ ー ズ )〉 (アラ ウー ノ S160 シリ ー ズ ) 
800 500 以 上 865-895 500 以 上 
スト ー ル 8 塩ビ 排水 管 (呼び 75) 上 
小便 問 ゅ | 順 こ う 配 1/50 以 上 還 
co 只 
ら SIS 
温水 - 
洗浄 便座 
FUN レ スト 102 
テー ブル 0 
〇 
(て の 
ーー 〇 
胃 gM 
記さ 
(CHHP80L) 
(New アラ ウー ノ V〉 (New アラ ウー ノノ V〉 
専用 トワ レ S シ リー ズ と の セッ ト 図 で す 。 専用 トワ レ S シ リー ズ と の セッ ト 図 で す 。 
800 _500 以 上 865-895 500 以上 
語 110-140 
避 塩ビ 排水 管 (呼び 75) 
いら 順 こう 配 1/50 以 上 NL ゆ る 
2 Ts 中 
回 HHUL _ 号 條 ざ 
ン ) 
ーー ンー ン IN 






























































1030 

























































































(CHHP80L) 


1/2 





(単位 Imm) 


田 カ ウン ター タイ プ 導 敵 呈 


































































































































































































































































































































































































ーー ぐ こ アユ 貞一 
(アラ ウー ノ L150 シ リー ズ 〉 50 - 
標準 タイ プ * 前 出し タイ プ シリ ー ズ 
アラ ウー グ 
隔 三 S160 
応 | 誠 @ シリ ー ズ 
5| の 3 隊 
加 ぃ 加 | ら New 
Q| に | に 7 ラリー ソリ 
ト こ へ 
CO CO 
300 900 8 。 。 300 1000 Zs/ 
280( 頻 宙 鐘 剛 レ 910( 壁 面 補強 範囲 ) 280 (壁面 補強 範囲) 専用 手洗 い 
レル _ 
国 還 OO ジジ 部 H 
RY 還 細 ク 
咽 クン ノン ーー 持 計 ラン ララ クン ング 必 還 
記 加 ーー コリ | In 
の 3 回 ルン ン ン ン ン ン ン ンジ | の ぎ | 
必 必 
ハ ハ アラ ロー 
Q 400 で 人 人 4 
愉 2 2 NN 手洗 い 
O 困 O 
[- 拓 「- 
自動 水 栓 コン セン ト 自動 水 栓 コン セン ト トイ レ 
推奨 位置 推奨 位置 カウ ンタ ー 
TS 
※ 1 アー ムレ スト を 設置 する 場合 は 475mm 以 上 、 ア ー ム レス ト と 小物 収納 を 一 緒 に 設置 する 場合 は 550mm 以 上 必要 で す 。 
注 ) キ ャ ビ ネ ッ ト タ イ プ : コ ー ナ ー タ イプ : カ ウン ター タイ プ は 、 手 洗い ボー ル を 施工 用 パネ ル に 引っ 掛け て 施工 する 方 式 で す 。 施工 前 に は 引っ 掛け し ろ を 50mm 以 上 残し て くだ さい 
注 ) 連 動 水 欄 の 場合 、 ま た 手動 水 欄 ・ 自 動 水 欄 で オプ ショ ン の 配管 カバ ー を 取り 付け た 場合 は 、 壁 面 補強 範囲 が 追加 され ます 。P.169「 壁 面 補強 範囲 の 追加 ] を ご 参照 くだ さい アク も 
/ ca 二 
《 ア ラウ ー ノ S160 シ リー ズ )〉 
ご スト ー ル 
還 | 副 小便 礁 
べら 人 の 
IO | つつ LO| 〇 
に | の に | の 、 
TO 温水 
思 5 洗浄 便座 
1 の | 6 7 入 
Teils LO| ト 
y y 
300 900 ー ーー FUN レス ト 
280( 半 宰 和 生 較 280( 恒 押 作 二 ) テー ブル 0 
回 四 I 
再 l0O 0 画 loo 較 
半 上 還 る 
癌 | ウラ クラ シ | や 同和 クレ クッ ンク ング | 
| レル 古 回 ら グ / 地 
eo ぼ き 回 | co き Q | 
8 % 9 % 
LO 1O 必 
QN ボド QN ド 
LO テン LO こ ン 
9 QA 
に に 
自動 水 栓 コン セン ト 自動 水 栓 コン セン ト 
推奨 位置 推奨 位置 








注 ) キ ャ ビ ネ ッ ト タ イプ : コ ー ナ ー タ イプ - カ ウン ター タイ プ は 、 手 洗い ボー ル を 施工 用 パネ ル に 引っ 掛け て 施工 する 方 式 で す 。 施 工 前 に は 引っ 掛け し ろ を 50mm 以 上 残し て くだ さい 
注 ) 連 動 水 栓 の 場合 、 ま た 手動 水 栓 自動 水 栓 で オプ ショ ン の 配管 カバ ー を 取り 付け た 場合 は 、 壁 面 補強 範囲 が 追加 され ます 。P.169「 壁 面 補強 範囲 の 追加 ] を ご 参照 くだ さい 


〈New アラ ウー ノ V〉 


専用 トワ レ S シ リー ズ と の セッ ト 図 で す 。 


102 
102 


















ー ー 
な PS) うら 
LO| 〇 LO| 〇 
に ぃ | ご 
( ( 
8 BR 
べ N| の べ N| LO 
LO| に LOI 
に に 
C 〇 の の 


































































































300 900 
200 910( 壁 面 補強 範囲 ) | 周 個 区 
155 
] 員 En 員 En 
kg レク ク 引 る 
商 クノ 22 多久 | る る ジジ ググ | | 
106 | 当 S 有 ジ ク ク > ー| | 環 ンク ンク | | 四 
5 |K ググ ググ 有 ジグ | | 9 ク ク ク グン | 
ヨ p 9 ーー | | 9 = 市 | 1JN 
用 O 400 訂 | ol Es は al 具 
」 LO 放 | | や 話 | お 
ビ 〇 つ 
IY| | ご 4 Q 
重水 本 コ ン セト ナー ー 自動 水 栓 コン セン ト ー 
当 に 
アー ス 上 端子 付 コン セン ト 推奨 位置 「' 半 位 置 








注 ) キ ャ ビ ネ ッ ト タ イ プ - コ ー ナ ー タ イプ . カ ウン ター タイ プ は 、 手 洗い ボー ル を 施工 用 パネ ル に 引っ 掛け て 施工 する 方 式 で す 。 施 工 前 に は 引っ 掛け し ろ を 50mm 以 上 残し て くだ さい 
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(単位 Imm) 


り 肖 品 。 較 コ ー ナ ー タ イプ 
アラ ワー ノ  《〈 ア ラウ ー ノ L150 シ リー ズ ) 















































L150 
シン リーズ ( 注 ) コ ー ナ ー タ イブ 自動 水 栓 で 標準 タイ プ ・ 前 出し タイ プ 
ーーーーーー 配管 カバ ー を 設置 の 場合 

アラ フリ ー ノ 

S160 自動 水 栓 用 コン セン ト 位 置 は 

シリ ー ズ 右 図 を 参照 くだ さい 。 思 

右 勝手 の 場合 は 対称 で す 。 当 |8 
計 | の 

NeW 較 

2 リー リ | 
LO 
の 





































































































155 自動 水 栓 
_ コシ ギン シト 
アラ ウー ノ 推奨 位置 
カリ ウン ター |_ 4 
還 昌 昌 昌 昌 間 還 106 
100_」 さ 
= 『 の - 
手洗 い H 
〇 
CN 
トイ レ 
カウ ンタ ー ーー 
TS ※1 アー ムレ スト を 設置 する 場合 は 、500mm 必 要 で す 。 





※ 前 出し タイ プ は 連動 水 杜 の 対応 が あり ませ ん 。 
注 ) 連 動 水 欄 の 場合 、 ま た 手動 水 欄 ・ 自 動 水 欄 で オプ ショ ン の 配管 カバ ー を 取り 付け た 場合 は 、 壁 面 補強 範囲 が 追加 され ます 。P.169「 壁 面 補強 男 囲 の 追加 ] を ご 参照 くだ さい 。 


アク セ サ リ ー 


人 ペール 《 ア ラウ ー ノ S160 シ リー ズ 〉 



































小便 革 
圭 
< 軸 〇 | 
温水 slS 
洗浄 便座 | 4 
軸 
ト - 
FUN レ スト y 
ィーノ ブル 0 自動 水 栓 










コン セン ト 
推奨 位置 



























































※ 前 出し タイ プ は 連動 水 杜 の 対応 が あり ませ ん 。 
注 ) 連 動 水 梓 の 場合 、 ま た 手動 水 欄 ・ 自 動 水 欄 で オプ ショ ン の 配管 カバ ー を 取り 付け た 場合 は 、 壁 面 補強 範囲 が 追加 され ます 。P.169「 壁 面 補強 二 囲 の 追加 ] を ご 参照 くだ さい 。 


〈New アラ ウー ノ V〉 


専用 トワ レ S シ リー ズ と の セッ ト 図 で す 。 








375 以 上 375 以 上 | 
750-1000 























自動 水 栓 
コン セン ト 
155 推奨 位置 


壁面 か ら 
層 100mm 











106 























420 














1 
ー ス 端子 付 コ ン セ ント 


注 ) キ ャ ビ ネ ッ ト タ イ プ : コ ー ナ ー タ イプ : カ ウン ター タイ プ は 、 手 洗い ボー ル を 施工 用 パネ ル に 引っ 掛け て 施工 する 方 式 で す 。 施工 前 に は 引 つ 掛け し ろう を 50mm 以 上 残し て くだ さい 。 
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アラ ウー ノ カ ウン ター 商品 P.122<P.130 















































































































































































(単位 mm) 
補 ロロ 
画 配 管 位 置 図 新 商 ロロ 
プラ ン に 合わ せ て 、 配管 位置 を 確認 し て くだ さい 。 Pr 
“ L150 
ベー スタ イプ 有 アド タイ リウ / シリ ー ズ 
ーー 体型 カウ ンタ ー ベッ セル カウ ンタ ー ーー 体型 カウ ンタ ー (0 
セン ター 位置 セン ター 位置 セン ター 位置 ン リ ー ズ 
! | | 
| 壁 排水 位置 壁 給水 位置 
壁 排水 位置 | VU/VP40 R1/2 
の 自動 水 栓 0 
コン セン 位置 壁 排水 位置 シ 
人 壁 給水 位置 R1/2 VU/VP40 
面 手動 単 水 栓 ) 
は (重水 邊 重水 栓 4 
1 壁 給水 位置 コン セン ト 位 置 再 田 手洗 い 
加 (混合 水 栓 ) 
ら 床 排水 位置 
に 
_ー 注 ) こ の プラ ン ( フ ロー ト 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト ) は 手動 単 水 栓 の 
| 284 902 壁 給水 ・ 壁 排水 の み 対 応 可能 で す 。 自 動 単 水 栓 ・ 混 合 
ーー ( 床 給 湯 位置 )H1/2 水 栓 は 取り 付け で きま せん 。 
(現場 開口) 
の (現場 開口) (現場 開口 5 
場 給水 位置 半 誹 ンタ ー 
2 ( 床 給水 位置 )R1/2 0 呈 0 2 ン 
( 床 排水 位置 ( 床 給水 位置 ( 床 排水 位置 
VU/VP40 R1/2 VU/VP40 
VU/VP50 VS9 アク セ サ リ ー 
※ ペ ベッ セル ボー ル に 混合 水 栓 は 取り 付け で きま せん 。 
スト ー ル 
フロ ー ト タイ プ オー プン タイ ブ IN 
ベッ セル カウ ンタ ー ボトル トラ ッ プ 金属 S トラ ッ プ 金属 P ト ラッ プ 温水 
セン ター 位置 セン ター 位置 セン ター 位置 セン ター 位置 洗浄 便座 
| 
上 間 FUN レ スト 
ーー ペー キー ニン ーー ーー ーー ン 、 テー ブル 0 
Q 壁 給水 位置 本 ニー | 壁 給水 位置 
R1/2 4 辛 守 1/2 MI R1/2 
50|」 | VU/VP40. 9 サ 壁 排水 位置 
9 | Tj TSL HO |VU/VP40 
壁 排水 位置 壁 給水 位置 | 串 証 間 | | ge 
0 R1/2 画 9 | 床 排水 位置 に | 〇 
に 1 | 
(現場 開口 ) |176 (現場 開口 ) 。 (現場 開口 )  ! 
"ラン (フロ ー ト 本 体 キャ ビ ネ ッ ト ) は 手動 音 水 床 給 水位 置 ーー ーー 1 
の 0 6 72 床 給 水位 置 )N15! 76 / ( 床 排水 位置 ) ( 床 給 水位 置 人 」 
栓 の 壁 給水 壁 排水 の み 対 応 可 能 で す 。 自 生 単 水 R172 PO R2 ベト トノ VOVP40 。。 R12 He 
栓 ・ 混 合 水 栓 は 取付 け で きま せん 。 | | VU/VP50 
※ ベ ッ セ ル ボ ー ル に 混合 水 栓 は 取り 付け で きま せん 。 LO 叶 1-d E LO 
| ャ ー | 


※ ベッ セル ボー ル に 混合 水 欄 は 取り 付け で 
きま せん 。 


設置 上 の ご 注意 

引出 し キャ ビ ネ ッ ト の 引き 出し 寸法 は 約 230mm、 本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト の 開き 寸 

法 は 約 375mm で す 。 

久本 体 キ ャ ビ ネ ッ ト の 前 に 便器 を 設置 し な いで くだ さい 。 

@ 引 き 出し 寸法 内 、 開き 扉 寸 法 内 に 障害 物 が こない よう に ご 注意 くだ さい 。 

人 給水 側 に カウ ンタ ー が ある 場合 は 、 引 出し と 止 水 栓 が ぶつ か ら な いよ う 、 
給水 位置 を 十分 ご 確認 くだ さい 。 

ー ホ ル ダ ー 付 き キ ャ ビ ネ ッ ト を 設置 | 豊 カ ウン ター を Wall to Wall に 設置 する 場合 は 、 有 効 開口 寸法 ( 壁 間 距離) 





する 場 合 は 820860mm ま で 。 を カウ ンタ ー 幅 寸法 公差 最大 値 よ り 大 きく し て くだ さい 。 
〈《 フ ロア キャ ビ ネ ッ ト を 設置 する 場合 〉 
き 中 心から カウ ンタ ー 取 り 付 け 壁 面 ま で は 820mm 以 上 を 確保 し て くだ さ 
。 キャ ビ ネ ッ ト を 施工 する 際 、 上 部 の 引出 し を 外し て 施工 する た め 、 カウ 
5 に 本 前 方 に 約 300mm の 空間 が 必要 で す 。 アー ムレ スト 付 の 場 
に | 上 キャ ビ ネ ッ 1 ー ム レス ト を 取り 付け て くだ さい 。 メン テ ナ ン 
等 で キャ ビ ネ ッ ト を 外す 際 は 、 アー ムレ スト を 取り 外す 必要 が あり ます 。 
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アラ ウー ノ 手 洗い | 商品 P131<P.139 
































































































































(単位 :mm) 
ky ロ に 
新 商品 置 上 の ご 注意 (埋め 込み タイ プ ・ 掘 置き タイ プ ) 画 手 洗い 埋め 込み タイ プ ( 壁 給水 壁 排水 ) 
アラ ウー ノ 扉 が 壁 に あたら な いよ う 、 扉 の 吊 元 や キャ ビ ネ ッ ト の 埋 込 十 法 110<140 問 間 柱 
L150 設置 位置 を 確認 し て くだ さい 。 っ け 首 「 骨 
ツリ ー ズ QA | [ 3 
5 @ キ ャ ビ ネ ッ ト を 壁 に 隣接 し て ! の 扉 の 吊 元 を 近接 する 壁 側 に “ 人 
設置 する 場合 取り 付け る 場合 寺泊 和 WVF 162mm 28 ee 
1 二 の WE WL 剛 4 硬 (和沙 栓 タイ 7 プ の ) (時 
New 棋 | 
アラ 9- ノ V ロ | g 
上 ェ エル ボ ( 接 半 ー 
+ 導 = 避 司 
アフ リー ノ らい | 園 剛 [ 局 | き | 1 
専用 手洗い の 委 四 | 記さ 回 邊 抽 交 | ネツ 回 定位 置 
El | 0 ェ ー 器 9 B 0 
遇 ト 隔 細 還 ( 壁 < 給水 州 十 
以上 あけ る Q ら | 一 ※2 
o 70| 1 
「 140 
158 











( 璧 開口 寸法 ) 


注 ) 邊 重水 栓 の 場合 、 コ ント ロー ル ユ ニッ ト は 給排水 管 の 取り 出し 側 と 反対 の 側板 
に 取り 付け て くだ さい 。 

※1 自動 水 栓 の 壁 給水 位置 が 向かっ て 左側 に ある 場合 は 、 壁 排水 位置 も 向かっ 
て 左側 と し て くだ さい 。 

※2 床 か ら 70mm 浮 か せ て 施工 し て くだ さい 。 















































































































































































































































































































アク セ サ リ ー 壁 結 水 ・ 壁 排水 の 場合 
= 埋 込 寸法 
スト ー ル Il IS 140mm 
小便 革 A( 璧 排水 芯 ) 埋 込 寸法 -78mm 62mm 
ーーーーーーーーー B( 壁 一 給水 芯 ) 埋 込 寸法 -74mm 66mm 
温水 C( 壁 ネジ 固定 位置 ) 埋 込 寸法 -70mm 70mm 
洗浄 便座 
FUN レ スト 
テ - ブ ナル o 罰 手 洗い 埋め 込み タイ プ ( 壁 給水 ・ 床 排水 ) 田 手 洗い 埋め 込み タイ プ ( 床 給水 ・ 床 排水 ) 
埋 込 寸法 110<140 間 柱 間 柱 埋 込 寸法 110<140 間 柱 音 に 
S | o|| 訓 人 壁 ご ネジ 固定 位置 
N| ーー トー ボキ ーー  」 |C( 避 人 位置 Q | 骨 _。 ーー 人 
電源 線 (VVF 1.6-2mm 2 償 ) | 埋 込 寸法 110<140 、 ' 電源 株 WVF 1 162mm 2) 00 
間 柱 「 間 柱 ( 有 動 水 栓 タイ プ の ) 220 e 本 M2799 220 
| 所 
| 国 セ 1 
| 民 時 
| 芸 セ ーー 隔 ( 
琶 ぐっ I ロ se s 屋 閲 ら 1 
避 に 還 引 o 還 層 ES "回 | % ツ 固定 位置 
話 記 ば ら ば ネツ 回 定 位置 吉 隊 | EE IMGig 
菩 刻 | 韻 旧 上 
占 如 | [ き ほ | 回 遇 + 
ら さ | さ 陽 ※2 
〇 | 軒 記 F.L. 7 i』 
F.L. ーー 際 | 直 管 ( 峡 び 13、 長 8320mm) R VU・VP/40 A( 璧 > 排水 記 ) 
B( 屋 竹刀 | 現場 手 怒 115( 絡 位置 | | [^ | |110( 床 朱 位 置 )  B( 午 = 給水 
110( は 時 いつ (セン ター より 向かっ て 
140 上 人 158 
0 2 て 158 _375 | 生 骨 に 110 
作 開 ロ 湖 寺 間 BN 
※2 床 か ら 70mm 浮 か せ て 施工 し て くだ さい 。 ※2 床 か ら 70mm 浮 か せ て 施工 し て くだ さい 。 
※3 給水 位置 が 向かっ て 右側 の 接続 と な る 場合 は 、 排 水位 置 は セン ター より ※4 給水 管 は 、F.L. の 高 さ まで 立ち 上 げ て くだ さい 。 
向かっ て 左側 に 1 10 と し て くだ さい 。 
壁 結 水 ・ 床 排水 の 場合 床 結 水 ・ 床 排水 の 場合 
埋 込 寸法 理 込 寺泊 
110 一 138mm 140mm 110 一 139mm 140mm 
A( 壁 排水 芯 ) 埋 込 寸法 -74mm 66mm A( 壁 排水 芯 ) 埋 込 寸法 -74mm 66mm 
B( 壁 一 給水 芯 ) 埋 込 寸法 -74mm 66mm B( 壁 給水 訪 ) 埋 込 寸法 -64mm フ 76mm 
C( 壁 ネジ 固定 位置 ) 埋 込 寸法 -70mm 70mm C( 壁 ネジ 固定 位置 ) 埋 込 寸法 -70mm 70mm 














注 ) 手動 水 栓 タイ プ の 場合 の み 、 給 水位 置 を 向かっ て 右側 、 排 水位 置 を 向かっ て 
左側 と する こと が で きま す ( 自 動 水 栓 タイ プ は 不可 )。 その 場合 、 給 水位 置 は 向 
か っ て 右側 に 115、 排 水位 置 は 向かっ て 左側 に 1 10 と し て くだ さい 。 


176 





(単位 Imm) 


田 手 洗い 据置 キタ イプ 田 手 洗い 据置 き タ イプ 新聞 





















































































































































































































































































































































人 @ @ | ー 
手動 水 梓 " 自動 水 欄 | アラ ウー ノ 
| L150 
| ヽ 、 
200 トド ンク CI 。 
1 ' 200 Gi 王 
8 | プラ リー/ 
0 _ S160 
シリ ー ズ 
宝 | 」 議 ーー 則 同和 
Q | | S6 ] 軸 較 Q l- 証 | お | NeW 
〇 中 つう QN 宝生 | 寅 | 恨 〇 さ | 晶 | アラ リー ノ V 
に | R1/2| 和光 1 上 liG ざ ゅ p 回 店 県 に | R1/2| 光 | 用 | 唱 さ | 記 
1 | 回 | | や の O| 
| | 閉 全 選 攻 | 画 割 に | 時 紅 選 | で 
| 暫 ご 選 勤 副 部 移 Q 組 ジ | 人 アラ ウー ノ 
介 四 | 和則 天 回 8 回 = ra に 用 手洗 い 
上 ] [ 立 置 ) ゅ 40 一 の 45( 現 場 加工 ) VP40/50 
の 40@45 (現場 加工 ) VP40750 + ト 45( 床 排水 位置 ) 
45( 壁 排水 位置 ) VU40750 。 | 上 ト 980 訂 総 水位 置 /4 45( 壁 排水 位置 ) 」 VU40/50 
105( 床 壁 給水 位置 ) | | | | |100( 床 排水 位置) 105( 床 壁 給水 位置 ) | | |100( 床 排水 位置 
370 | |120 (コンセント 取り 出し 位置 
370 











注 ) 手動 水 栓 タイ プ の 場合 の み 、 給 水位 置 を 向かっ て 右側 、 排 水位 置 を 向かっ て 左側 と する こと が で きま す (自動 水 栓 タイ プ は 不可 ) 。 そ の 場合 、 壁 ・ 床 給水 位置 は 向かっ て 右側 に 105、 
壁 排水 位置 は 向かっ て 左側 に 45、 床 排水 位置 は 向かっ て 左側 に 100 と し て くだ さい 。 


注 ) アラ ウー ン 手 洗い 据置 き タ イプ は 、 手 洗い ボー ル を 施工 用 パネ ル に 引っ 掛け て 施工 する 方 式 で す 。 施工 前 に は 引っ 掛け し ろ を 50mm 以 上 残し て くだ さい 。 
※4 床 給 水 の 場合 、 給 水管 は F.L. の 高 さ まで 立ち 上 げ て くだ さい 。 








田 手 洗い ラウ ンド タイ プ アク セ サ リ ー 
2 ロン ルレ キヤ ピ イッ ト タ イ プ 注 ) アラ ウー ノ 手 洗い ラウ ンド タイ プ は 、 手 洗い ボー ル を 施工 用 パネ 

ル に 引っ 掛け て 施工 する 方 式 で す 。 施工 前 に は 引っ 掛け し ろ を スト ー ル 
に ID 50mm 以 上 残し て くだ さい 。 小便 器 



















































































































































































































































































































































































































に き 還 選 | 還 計 請 詳 記 ジ 0 
CO CO 
人 遇 _ 9 ※ 扉 の 吊 元 を 壁 側 に する 場合 温水 
| 」48( 壁 排水 位置) 間 133 は 本 体 を 壁 か ら 150mm 離 し 浄 便座 
1VU'VF740 表 | て 施工 し て くだ さい 。 2 
97( 壁 給水 位置 )R1/2 幸 「 g 9 
^ ハ 選 
ペ ゴ 遇 開き 角度 約 100 度 FUN レ スト 
い 職 
旨 ! 生計 遇 テー ブル g 
る 半 理 
co | の 記 |E 当 
SQ| | る | に 昌 当 還 に 四 本 の) 計 
LO| SS 上 由 | 証 4 本 則 
貞 | 下 因 | 過 澤 ー 時 1 葛 ー 
呈 計 上 
謗 彰 | ー | 
遇 | 滴 | 間 二 還 
75( 床 排水 位置 ) | | | 
自動 水 栓 コン セン ト 位置 推奨 範囲 VP40750 1oo| kg MIZ| h55 
(自動 水 栓 タイ プ の み ) VO コル 人 
0 8 ょ //』" 
田 手 洗い コン バク ト タ イ プ 画 手 洗い コン バク ト タ イ ブ 
へ へ へ 
( 壁 結 水 ・ 壁 排水 ) ( 壁 結 水 ・ 床 排水 ) 、( 床 給水 * 床 排水 ) 
Ns 
度 参 語 2 間 玉 
革 
人 あ 司 記 駅 
155 ン 
300 300 の 守 の 155 
20 遇 へ 包 
(排水 管 )VU/VP40 ! 所 | や 3 
上 『 『 | 電 | 
cO IN ーー ーー イ へ | 5 
6 | (給水 )R1/2 | 較 | 抽 友 ら 
KN 回 細 50( 壁 排水 位置 ) 生 四 ゴゴ ー | し ュ 盟 @ 遇 間 | 
ン 用 | | |i10( 壁 給水 位置 ) ご |o| hel 刷 RS 全音 ご | の = 音 市 
| 遇 | 曲 0 由 拓 = ロ 2 0 二村 回 | 癌 
局 | 3 選 品 GSG ら 6 |M18lo 昌 礼 言 固 ご 
〇 の 癖 | 芝 ぐす いい H 選 品 | の 
LO 詞 | 可 較 |Q 前 | | 導 ※ 画 負 | 姜 
の 串 | 遇 の 区 公 | | 時 中 鉛 加 で | 
に | に 筐 葉 | | 昌 n EE に 
に ・ で 〇 マン 
自動 水 栓 コン セン ト 位置 推奨 範囲 人 50/T R1/2 - に 生生 
(自動 水 栓 タイ プ の み ) 60( 床 排水 位置 90( 壁 給水 ・ 床 給水 位置 ) 104| [ 00 上 

















ヽ ょ へ 


注 ) アラ ウー ノ 手 洗い コン パク ト タ イ プ は 、 手 洗い ボー ル を 施工 用 パネ ル に 引っ 掛け て 施工 する 方 式 で す 。 施 工 前 に は 引っ 掛け し ろ を 50mm 以 上 残し て くだ さい 。 


| 間 / 


商品  P.148 





スト ー ル 小便 器 D タ イプ 





































































































































































































(単位 :mm) 
導 表 中 。 園 ス トー ル 小 便器 リタ イプ 
- 〈XCH4742FWS〉 120( 排 水 ジョ イン ト 取 付 ビス ピッ チ ) 
アフ ワー ノ 
L150 
ン リ ー ズ 
アフ リー ノ 
S160 
ン リ ー ズ 
New 
アラ リー ノ V 
アフ リー ノ 
専用 手洗 い 
ゲラ リノ 
カリ ワン ター 
6 ※ 正 面 か ら 見 た 時 、 給 排水 位置 は 便器 真ん中 で す 。 
トイ レ 
カウ ンタ ー 
TS 
アク セ サ リー 
アク セ サ リ ー 商品 。P.144~P.147 
4 コリ 
小便 器 
温水 に 6 に 
洗浄 便座 還 手 すり ・ ペ ー バ パ バー ホルダー・ リ モコ ン 設 置 寸法 の 目安 
・ 下 記 寸 法 は 目安 で す 。 実際 の ご 利用 者 さま に 合わ せ て 調整 し 、 ご 確認 いた だ く こ と を お すす めし ます 。 
ーッ)  ・ 手 すり を 取り 付け る 場合 に は 、 ま ず 、 手 すり を 使い や すい 位置 に 取り 付け た の ち 他 の 取付 位置 を 決め て くだ さい 。 
^ ^  ・ 壁 排水 位置 155mm で 便器 に 台 輪 を 取り 付け る 場合 、 便 器 高 さ が 35mm 上 が り ま す 。 
その 場合 は 、 設 置 寸法 の 目安 も 高 さ 方 向 に +35mm と な り ま す 。 
・ ア ラウ ー ノ に アー ムレ スト を 設置 する 場合 の ペー パー ホル ダー、 リ モコ ン 位 置 は 、 手 すり が ある 場合 を 参考 に し て くだ さい 。 
・ 取 り 付け る 壁 が 左右 逆 の 場合 は 、 反 転 さ せ て くだ さい 。 
< 手すり] ペー パー ホル ダー+ リ モコ ン 〉 〈1 連 ペー パー ホル ダー+ ユ リモ コン 〉 〈 棚 付き 2 連 ペ ー パ ー ホ ル ダ ー+ リ モコ ン 〉 
山 
150<300 | 
ooOoGS 1 1 1 
5 ! | = 4 
ーーーーーーーー-: 
8 8 JB 
8 
























































Y 
※ モ ダン シリ ー ズ の ペー パー ホル ダー は 取り 付け ブラ ケッ ト の 下端 を 基準 に 合わ せ て くだ さい 。 





1768 





(単位 Imm) 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































較 ア クセ サリ ー ミラ ー 新 商品 
・ ロ ング ミラ ー(W370 サ イズ ) ・ ロ ング ミラ ー(W300 サ イズ ) ー 
(CHA37MK) (CHA30M/) 全 
8 Emi シリ ー ズ 
画 昌 間 ーーーー- 
| リー の 
[ 還 S160 
| シリ ー ズ 
〇 選 CN | 
5 | .」 較 New 
軸 記 | | アラ ウー ノ V 
由 | | 條 | 
1 | 
4 。 」 』 hkS 専用 手洗 い 
370 300 
アラ ウー ノ 
カウ ンタ ー 
田 プ レミ アム シリ ー ズ II 
・ タ オル リン グ 〈CHDA62H]) ・ ペ ベー パー ホル ダー〈CHDA61[]) 
40 トイ レ 
還 吾 カウ ンタ ー 
男 | 0 US 
に 109( ペ ー パ バー 付き 最大 値 ) 
210 二 144 \ 135 
ah = ーー (時 アク セ サ リー 
ーー キキ ーー @ ジ の | @ 2 ) ー」 の 
1 9 款 寺 款 未 訟 間 還 スト ー ル 
小便 器 
温水 
洗浄 便座 
弄 モダ ン シ リ ー ズ 
・ タ オル バーL〈CHA531) ・ タ オル バー9S〈CHA532)〉 ・ タ オル リン グ 〈CHA52) ・ ペ ー パ ー ホ ル ダ ー〈CHA51) FUN レ スト 
(バス タオ ル 用 ) (フェ イス タオ ル 用 ) テー ノル 0 
20 20 20 20 
四 四 
し 記 ーー 上 - 
590 420 | 
570 o| 55 回 「 400 | S| 5 回 ー- 上 ーーーo 8 
e 抽 生 間 0 8 良し JRF に 
前 回 208 1 
田 ア ラウ ー ノ 向け 
・ タ オル バー〈CHA23WS) ・ タ オル リン グ 〈(CHA22WS) ・ ペ ー パ ー ホ ル ダ ー〈CHA21WS〉 
422 166 
29 80-90 
本 IE 還 還 
- 4| 。 ゴ 
22 400 22 64. Q 本 雇 上 | 四 由 
m ビー g 21 ー 45| M BE d | 号 
| Q | | @ 
画 手 洗い 用 ワイ ヤー ラッ ク 
・〈QGHA7SR370) ・〈GHA7SR300) 
CO| oO| 
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アク セ サ リ ー 商品 。P.144 ご P.147 








(単位 :mm) 


新 商品 。 男 棚 付き を 2 連 ペ ベー パー ホル ダー 










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































アラ リーノ ・ シ ョ ー ト タイ プ ( 幅 350mm) ・ ロ ング タイ プ ( 幅 1350mm) 間 間 
L150 〈GHA771[_] 〇 ) 届 さ 〈KGHA774[_」 〇 〉 | さ 
シリ ー ズ Wi # WL 半 古 和 
の デ RS ミト | bs ぼ 着 は 四 
アニ 木目 方 向 と | と 木目 方 向 三 ぐ 装 ぐ 羽 
ノ ワー ジグ 昌 昌 音 過 則 間 
S160 衣 | 訪 詞 | 固 | 衣 
ヽ R 350 回 回 
4 の 275( ほ 人 | 沖 胃 割 事 人 
に り 自 5 mW ドン | ンド ニン 
の 還 EHiBD3DN 113 Q @ 回 | 200 340 350 350 ls5 ーー GO Q の 
ッッ 遇 本 生 用 . 則 強 也 間 m 三 
ァ 9- =9 還 局 『 東 ] =|8 還 当 
| 200 | 151L94 2 15|| 94 
326 
アフ リー ノ 
専用 手洗 い 國 十 己 第 り 付き ら 連 9  』 や や レ レー 
樹脂 製 棚 付き ら 6 連 ペ ー バ パー ホル ダ 
アラ ウー ノ ・ シ ョ ー ト タイ プ ( 幅 332mm) 
カウ ンタ ー 〈XGHA780 〇 ) 
WL で で 
アフ ワリ ワー ノ コト “ 『 
手洗 い Ei | 
332 
266 (壁面 固定 位置 習 | 着 
6 人 - 半 _ 
QN HE HE (ーー 
店 陸 着 | Wーーーー 
200 15194 
326 
りん 4 リピ 
田 埋 込 収納 〈GHA7FU13 口 コ ) 較 コ ー ナ ー 収 納 〈GHAsFc2L]) 
スト ー ル 
小便 
109 109 
温水 』 ョ 
洗浄 便座 - 。 誠二 電 
レス | - 国内 国語 因 | 8 
FUNI | ] 中 ら ーー 導 着 = 
テー ノル 0 抽 製 | 刷 記 っ 】 ・ 
O ー ー 思 
映 回 | 回 上 回 ー| 一 
較 較 間 8 語 着 和 「 
起 2 uolto つ | 三 三 三 和 に 2 ロー G| 過 
SG ミュ に | 9 較 串 | 
ざさ 当 に の "上 | や 
| |] | に N 較 ーー 日 画 必 : 
さ 年 Q | 4 語り ー 
45 (壁面 固定 位置 ) ド 45 (壁面 固定 位置 ) 3 
295( 壁 面 固定 位置 ) 15l| 140 225( 壁 面 固定 位置 ) 15|| 140 
370 300 
ヨロ ピロ 9 旨 
表 男 収納 キャ ビ ネ ッ ト 〈GHA7FH2[」)〉 背面 収納 設置 時 の 給排水 位置 
便器 給水 位置 便器 排水 位置 
下図 の 斜線 部 に 対応 可能 で す 。 壁 背 面 か の ら の 位置 を 十 200mm に し て 
立ち 上 げ て くだ さい 。 
158 218 (通常 、 排 水 ピ ッ チ 200mm が 背面 収納 
1 ! の 場合 は 400mm と な り ま す 。 ) 
し / 注 ) 壁 排水 便器 に は 対応 で きま せん 。 
ーー 1 
| 
ーー | 便器 、 便 座 用 コン セン ト 設 定 可能 位置 ※1 
内 New アラ ウー ノ V 専 用 トワ レ の コン セン ト 位 置 ※2 
LO 貞 | 胴 | 
6 KEIEE| ら | 
合羽 に ( 呈 
| ば 
回 
拓 久 ら ニー ュー 
に | 〇 ーー ー 
6| に | 410 一 480 8| h30 コン セン ト は 扉 の 下 の 
35 | | (カッ ト 寸法 に よる ) | 隙間 か ら 通 し ます 。 
ーー 2 ' 750 一 850 (現場 カッ ト ) 
750-850( 現 場 カッ ト ) 196 
※1 便器 、 便 座 用 の コン セン ト は 、 奥 壁 の 部 内 も し く は 、 奥 璧 から 360mm 以 上 離れ た 横 壁 に 
夫 設置 し て くだ さい (背面 収納 キャ ビ ネ ッ ト の 前 板 に は 設置 し な いで くだ さい )。 
較 天 袋 〈@GHA7WL]) ※2 New アラ ウー ノ V 専 用 トワ レ を 設置 する 場合 は 、 必 ず こ の 位置 に コン セン ト を 設置 し て くだ さい 。 
F 上 
| 3 | 記 
| 
ゃ | 購 || | 還 
吉 還 
評 事 品 「 ー| 
(現場 カッ ト ) 25 顕 本 嵐 |75 本 修 
290 
310 
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トイ レ 設 備 JIS 認 定 品 第 三 者 認証 品 認証 登録 番号 一 覧 





※ 一 部 商品 は JET 等 で の 認証 登録 番号 で す 。 新聞 

































































商 品 名 機 種 商品 品番 認証 登録 番号 備 考 
ーー ニュ JET 認 可 
旦 - レ ^ 征 ^ | ィ / 昌 用 一 ea 
ィ ラ ニー ニー 日 演 光 組 入 弄 ロフ ニー リープ JET 誰 可 = 
アラ ウー ノ 温水 洗浄 組 込 型 便器 アラ ウー ノ S160 シ リー ズ CH160 NOBON2D2BI2G 
ミミ JET 認 可 ー 
New アラ ウー ノ V CH3010 W001-20035-152 
CH323 CH328 JET 招 可 
New アラ ウー ノ V 専 用 トワ レ | 洗浄 装置 付 便座 CH324 CH329 5 還 
2 W003-20014-174 
スト ー ル 8 タイ プ 0 給水 用 具 H-14 KVK に て 認可 
スト ー ル D タ イプ 用 フラ ッシュ バル ブ の 給水 用 具 H-14 KVK に て 認可 
小便 器 簡易 水洗 用 小便 器 人 給水 用 具 H-14 KVK に て 認可 
CH9K100B JIS 認 可 
手動 給水 欄 ー 
了 CH9K100B7 JIS-B2061 トイ レ 
レル アン: 
に ) 
CHDA9T16A JIS 認 可 ー 
手動 単 水 梓 CHDA9T16S KSKR07019 
アク セ サ リ ー 
アラ ウー ノ カ ウン ター、 CHD9T15A JIS 認 可 
手動 単 水 欄 ー 
セレ スタ イル CHD9T15S JIS-B2061 スト ー ル 
NE よ で 
JET 認 可 ー 
温水 
洗浄 便座 
JET 認 
トイ レ カ ウ ンタ ーTS 自動 単 水 栓 CHD9T26U ー 
W001-20041-204 
FUN レ スト 
テー ブル 0 
JIS 認 可 
据置 き タ イブ 還 JIS-B2061 ー 
手動 単 水 欄 
埋め 込み タイ プ 
ー に EK ー JET 認可 ー 
アラ ウー ノン 手洗 い の W001-11003-241 
JET 認 可 
自動 単 水 欄 W001-20041-204 還 
JET 認 可 
手動 単 水 欄 ー W001-11003-241 ー 
EE 、 _ JET 認 可 
アラ ウー ノ 専 用 手洗 い 自動 単 水 欄 W001-20041-204 本 
、 JET 認 可 
運動 単 水 欄 四 W001-20041-204 ー 
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前 傾 姿勢 支持 テー ブル 型 手 すり FUN レ スト テー ブル Q |m pim 



















































































































































































































































































































































































(単位 mm) 
補 ロ 
和 品 軒 取 り 付 け 図 _ 画 施 工 条件 一 覧 
LU 2 ーー * 〇 ヽ ニ ここ ゃ ぃ 
ーー 便 符 先端 の ら テ ー ブ ル まで は 思 製品 @ 下 表 は 代表 例 を 表し て いま す 。 現 場 の 壁 仕 様 は 十分 な 強度 が ある こと を 確認 し た うえ で 、 適 し た 取付 方 法 を 選定 し て くだ さい 。 
リー ニノ 水平 距離 100mm が 目安 と な り ま す 。 人 製品 を 取り 付け る 壁 に 十分 な 強度 (コン クリ ー ト 江 体 壁 、 鉄 骨 下 地 、 強 固 に 固定 され た 合板 (=12mm 以 上 ) 下地 等 ) が ある こと を 
L150 ら 確認 し て くだ さい 。 
ン リ ー ズ 0 @ 建 物 の 構造 に 応じ て 適切 な 方 法 を 選ん で くだ さい 。 
アラ ウー ノ 位置 決め 用 冶具 @ ボ ルト 固定 、 メ カナ ッ ト 固 定 で 使用 する 部 品 は 、 現 場 調達 部 材 と な り ます 。 使 用 する 場合 は 、 下 地 と の 適合 を 必ず 確認 し て くだ さい 。 
ん ⑯ ア ンカ ー や プラ グ 等 の 市 販 品 (現場 調達 部 材 ) を 使用 する 場合 は 、 下 地 と の 適合 を 必ず 確認 し て くだ さい 。 
S160 100 | | (soo) @ 詳 し く は 施工 説明 書 を お 読み くだ さい 。 
シリ ー ズ 所 
建築 構造 
NeW コン クリ ー ト 下地 | ユン 大 
アラ ウー ノ V Te (RC 人 造 ) 7 ロ y2 下 地 | 吾 量 鉄骨 下地 
合板 | 石 講 ボー ド | モル タル | GL 工法 | モル タル | 合板 | 石 衣 ボ ー ド 
生 取 | タッ ピン グ ネ ジ 固 定 〇 x 〇 
アラ リー/ 付 「 ユ 
再 用 手洗い あ ボル ト 固 定 し < ※ X X 
法 | メカ ナッ ト 固定 X X 〇 X 
の デー ヽ と に き 
2 画 建築 構造 別 取付 万 法事 例 
カフ ンター 木下 地 : タ ッ ピ ング ね じ 固 定 の 場合 コン クリ ー ト 下地 ・GL 工 法 : ボ ルト 固定 の 場合 
アラ ウー ノ ・ 合 板 は 12mm 以 上 の 構造 用 合板 を 使用 し て くだ さい 。 ( 高 さ は FUN レ スト テー ブル 0 と 同じ 高 さま で 必要 で す 。) ・ ア ンカ ー や プラ グ 等 の 市 販 品 (現場 調達 部 材 ) は 、 下 地 と の 適合 を 必ず 確認 し て くだ ざい 。 
・ 補 強 木 ( 間 柱 ) は 角材 60mm 以 上 を 使用 し て くだ さい 。 ・ 下 穴 お よび IM8 六 角 ね じ ボル ト は 、 強 度 の ある コン クリ ー ト 部 分 に 確実 に 定着 させ て くだ さい 。 
手洗 い - 補 強 木 ( 間 柱 ) の ビッチ は 455mm 以下 で ある こと を 確認 し て くだ さい 。 
・ タ ッ ピ ング ね じ の 下 穴 は の 3.2 を あけ て くだ さい 。 知 ル 2 請 GL ボン ド 了 
トイ レ 8 や 和 本 M8 六 角 全 ね じ ボ ルド ヽ 、 軒 用 俊 
木下 地 M8 六 角 全 ね じ ボ ルト 拓 軸 へ 上 錠 選 
カウ ンタ ー 了 - 、 Z ヽ 和 ワッ シャ ー (市 販 互 
TS (構造 用 合板 :12mm 以 上 ) る 本 + 平 ワッ シャ ー (市 販 品 ) 上 + 平 ワッ シャ ー( 市 販 品 ) お 
志 ら 加 ) 較 を 5 
還っ 、 M8 ア ンカ ー 
M8 ア ンカ ー 
アク セ サ リ ー タッ ピン グ ね じ 6 (市 販 品 ) (市 販 品 ) 
( 同 梱 部品 :M4x25) S 
〇 LO 
ら | 
スト ー ル | 
小便 材 補強 木 (60mm 以 上 ) あ 邊 a 
コン クリ ー ト モル タル 充填 
) 持 飾 壁 ョ テ 
温水 
洗浄 便座 コン クリ ー ト 下地 の 場合 
FUN レ スト 
テー ブル g 9 (@ 
〇 ーー WV 
ーー , 昌一 9 〇 
設計 _ QN 
資料 編 の 
SS M8 六 角 全 ね じ ボ ルト 
タッ ピン グ ね じ (12 箇 所 ) + 平 ワッ シャ ー (G 箇 所) 9 
CN 
〇 
CN 
衣 V 
〇 LO 
ー 
f 
軽量 鉄骨 下地 : タッ ビ ピング ね じ 固 定 の 場合 軽量 鉄骨 下地 : メ カナ ッ ト 固 定 の 場合 
・ 合 板 は 12mm 以 上 の 構造 用 合板 を 使用 し て くだ さい 。 ( 高 さ は FUN レ スト テー ブル o と 同じ 高 さま で 必要 で す 。) ・ 合 板 は 12mm 以 上 の 構造 用 合板 を 使用 し て くだ さい 。 ( 高 さ は FUN レ スト テー ブル 0 と 同じ 高 さま で 必要 で す 。) 
・ 補 強 材 (ライ トゲ ー ジ 等 ) の ピッ チ は 225mm 以 下 で ある こと を 確認 し て くだ さい 。 ・ 軽 量 鉄骨 下地 ( 角 パ イプ ) は 60x60 以 上 の も の を 使用 し て くだ さい 。 
・ タ ッ ピ ング ね じ の 下 穴 は の 3.2 を あけ て くだ さい 。 ・ ボ ルト や メカ ナッ ト 等 の 市 販 品 (現場 調達 部 材 ) は 、 下 地 と の 適合 を 必ず 確認 し て くだ さい 。 
半音 ・ 合 板 に は メカ ナッ ト 用 の 下 穴 の 12 を あけ て くだ さい 。 
構造 用 合板 : 軽量 鉄骨 用 補強 材 
12mm 以 上 (ライ トゲ ー ジ :3 本 ) 構造 用 合板 : 
NL 12mm 以 上 
る ィ ー ( ] 。 
政 の 直 
出 8 
て 了 時 台 M6 六 角 全 ね じ ボル ト 
タッ ピン グ ね じ | 本 + 平 ワッ シャ ー 
( 同 梱 部 品 :M4X25) タッ ピン グ ね じ 市販 品 (6 箇所 ) 記 
| (10 和 所) Qi 
ミ 
軽量 鉄骨 下地 (@) 
( 角 パ イプ 60x60 以 上 ) 較 


















ン ン シン 
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施工 に 関す る Q&A 





2 ラッ ョ ニン ン リー ズ 陣 直人 局 あ た つう (6 


( ) 使用 水圧 範囲 は ? 


使用 水圧 男 囲 は 手洗 い 接 続 の 有無 に よっ て 異な り ま す 。 
(簡易 測定 方 法 は 下図 を ご 参照 くだ さい 。 ) 


@ 手 洗い を 接続 し な い 場合 
① 使 用 水圧 範囲 
0.05MPa (流動 時 ) 0.75MPa (静止 時 ) 
(② バ ケツ に よる 簡易 測定 法 で の 必要 水量 





10 秒 間 に 溜 まる 水量 





アラ ウー ノ 専 用 止 水 栓 も し く は ロー タン ク 止 水 栓 2.6L 

注 ) 上 記 の 値 は 機器 を 水平 に 設置 され た 際 の 値 で す 。 使 用 水圧 が 0.07MPa 以 下 の 
場合 、 便 器 洗浄 中 に 温水 洗浄 便座 の お し り ( ビ デ ) 洗浄 を 行う と 、 ノ ズル か ら の 水 勢 
が 有事 く 感じ る 場合 が あり ます 。 





@ 手 洗い 付き の 場合 (New V 手 洗い 付き の み ) 
① 使 用 水圧 範囲 
0.05MPa<0.055MPa 
⑧O0.055MPa<0.75MPa 
(② バ ケツ に よる 簡易 測定 方 法 で の 必要 水圧 
10 秒 間 に 溜 まる 水量 










アラ ウー ノ 専 用 止 水 栓 も し く は ロー タン ク 止 水 栓 


② の 場合 は 、 手 洗い 吐 水 後に 便器 洗浄 が 行わ れる 設定 に 変更 くだ 
さい 。 
注 ) 出荷 時 は 「 便 器 洗浄 と 手洗 い 吐 水 が 同時 に 行わ れる 設定 ] に な っ て いま す 。 
注 ) 上 記 の 値 は 機器 を 水平 に 設置 され た 際 の 値 で す 。 使 用 水圧 が 0.07MPa※1 以 下 
の 場合 、 便 器 洗浄 中 に 温水 洗浄 便座 の お し り ( ビ デ ) 洗浄 を 行う と 、 ノ ズル か ら の 水 
勢 が 弱く 感じ る 場合 が あり ます 。 
※1 便 器 洗浄 面 の み に 給 水 さ れ て いる 時 の 流動 時 圧力 で す 。 便 器 洗浄 面 へ の 給水 と 
手洗 い 吐 水 が 同 時 に 行わ れ て いる 時 の 流動 時 圧力 で は あり ませ ん 。 





@ アラ ウー ノ 専 用 手洗 い を 接続 する 場合 
① 使 用 水圧 範囲 0.1MPa( 流 動 時 ) 一 0.75MPa (静止 時 ) 
(② バ ケツ に よる 簡易 測定 法 で の 必要 水量 
10 秒 間 に 溜 まる 水量 
アラ ウー ノ 専 用 止 水 栓 も し く は ロー タン ク 止 水 栓 IE 


注 ) 上 記 の 値 は 機器 を 水平 に 設置 され た 際 の 値 で す 。 





⑱ バ ケツ に よる 水圧 ・ 流 量 の 簡易 測定 方 法 
止 水 栓 を 全開 に し 、 上 記 の 
水量 が 確保 で きる こと を 

ご 確認 くだ さい 。 


※ 測 定時 は 、 止 水 栓 は アラ 
ウー ノ 専 用 止 水 栓 も し く は 
ロー タン ク 用 止 水 栓 を ご 用 10 秒 間 水 を 入れ て 
意 し て くだ さい 。 た だ し 、 施 工 水量 を は か る 
時 は 同 梱 の 止 水 栓 を お 使い 補助 バケ ツ を 
SM 用 意 し て くだ さい 
※ 面 圧 ホ ー ス ( 約 1m) と ホー スバ ンド を ご 用 意 く だ さい 。 軸 上 是 2 
※ 洗 面 所 や 浴室 な ど で 同 時 に 水 栓 器具 を 使用 し た 場合 、 使 用 水圧 (流動 時 ) が 低下 し ます 。 
使用 水圧 (流動 時 ) を 測定 する 場合 は 、 必 ず 同 時 使用 状態 で 最低 使用 水圧 (流動 時 ) が 確 
保 さ れ て いる か を ご 確認 くだ さい 。 









信 流 量 測定 用 キッ ト も ご 用 意 し て お り ま す 。 
CH100BK オー プン 価格 
※ オ ー プ ン 価 格 商品 の 価格 は ホー スバ ンド 

販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 
ホー スニ ッ プ ル 


ノン アス ベス ト 
パッ キン ( 青 ) 


耐圧 ホー ス 
1200mm) 





() 井戸 水 は 使用 で き な い の ? 


A スゴ ピカ 素材 (有機 ガラ ス 系 ) や ター ント ラッ プ に は 問題 あり ませ ん 
が 、 異 物 混 入 の 可能 性 が 高く 、 給 水 部 分 の 電磁 弁 故障 に つなが り 
や すい た め 、 使 用 で きま せん 。 使用 され た 場合 、 期 間 内 で も 保証 の 対 
象 外 と な り ま す 。 上 水道 で の み ご 使用 くだ さい 。 ま た 、 塩 素 を 含ま な い 
水 は 便器 に 微生物 に よる 汚れ (ピン ク 色 な ど ) が 発生 し や すく な る こと 

が あり ます 。 


( ) 給水 ホー ス の 長 さ は ? ま た 、 延 長 は 可能 で すか ? 


A 同 梱 品 の 給水 ホー ス の 長 さ は 35cm で す 。 オ プシ ョ ン で 1m と 50cm 
の 延長 給水 ホー ス も ご 用 意 し て お り ま す 。 
1m CH100RO01 5,720 円 ( 税 抜 5,200 円 ) 
50cm CH100RO02 5,280 円 ( 税 抜 4.800 円 ) 


※ 商 品 に 付い て いる 給水 ホー ス に 接続 し て お 使い くだ さい 。 ご 使用 時 は 、 給 水 ホ ー ス 長 さ が 、 
1m で は 1 .35m、50cm で は 85cm と な り ま す 。 

※ 右 給水 の 場合 は 長 さ 50cm の 延長 給水 ホー ス ( 品 番 :CH100R02) で は 長 さ が 足り な いた 
め お 使 いい た だ け ま せん 。 


一 般 住宅 以外 で は 使え な い の ? 


お すす め は で きま せん 。 本 製品 は 一 般 家 庭 に お ける 使用 を 想定 し て 
設計 し て お り ま す 。 故 障 な どの 場合 は 保証 の 対象 外 と な り ま す 。 


アア の 


(、.) アー ムレ スト の 後付け は で きま すか ? 


PA1 L150 シ リー ズ は 後付け 可能 で す 。 
S160 シ リー ズ ・New V は アー ムレ スト に 対応 し て いま せん 。 


※ 取 り 付け の 際 は 、 便 器 中 心 位 置か の ら 左 右 375mm 以 内 、 奥 行き 800mm 以 内 に 固定 物 が な 
いこ と を ご 確認 くだ さい 。 
詳細 に つい て は 「 施 上 の ご 注意 」 で ご 確認 くだ さい 。 


掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 
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ご 注意 事項 施工 上 の ご 注意 
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田 儲 役 的 な ご 注意 

@ 本 カタ ログ 掲載 の トイ レ 用 商品 は 、 す べ て 日 本 国内 専用 で す 。 海 
外 で の ご 使用 は で きま せん 。 また 、 修 理 対応 の ご 依頼 も お 受け で き 
に (7 の 

@ 本 カタ ログ 掲載 の トイ レ 用 商品 は 、 す べ て 一 般 住宅 の 屋内 用 で す 。 
一 般 住宅 以外 (業務 用 ・ 別 注 な ど ) で ご 使用 され た 場合 の 修理 は 、 
保証 期間 内 で も 有料 修理 と な り ま す 。 

小 規模 施設 用 に 関し て は 、P.74 の 「 小 規模 施設 用 トイ レ の ご 紹介 」 
0 くだ さい しい 

@ 浴室 な ど 湿 気 の 多 い 場 所 ・ 水 洗い で きる よう な 床 に は 設置 で きま せん 。 

(の 人 の れ それ が あ 30 中 する 室 人 生 間 RR 
可能 性 が ある 場合 は 寒冷 地 仕様 を ご 使用 くだ さい 。 

@ 冬場 、 間 昌 0C 以 下 に な る と 、 凍結 し 、 機 器 や 配管 が 破 
損し た り 水 漏れ する 場合 が あり ます 。 寒冷 地 以 外 の 地域 に お いて 
も 、 屋外 配 管 ・ 霞 出 配管 に つい て は 凍結 防止 ヒー ター を 取り 付け 
る な どの 適切 な 凍結 予防 対策 を 実施 し て くだ さい 。 

@ 直射 日 光 や 殺菌 灯 投 光 機 や ダウ ン ラ イト の 光 が あ た る 場所 で の ご 
使用 は 避け て くだ さい 。 裾 色 や そり 、 了 暖房 便座 の 温度 ムラ が 生じ た 
り 、 機 和 器 の 誤 作 動 の 原因 に な り ま す 。 

@ 2 階 以上 の 建物 に トイ レ を 設置 する 場合 
変動 が 起こ る 恐れ が あり ます 。 本 水管 に 
さい 。 

@ 室内 に お いて 極 9 


、 配 水管 内 で 大 き な 圧 力 
は 必ず 通気 を 確保 し て くだ 


吊 な 負 圧 が 生じ な いよ うに ご 注意 くだ さい 。 排水 能 
力 低下 や 、 便 器 洗 浄 時 に 排水 配管 か ら 異臭 が 上 が っ て くる 恐れ が 
あり ます 。 負 庄 が 生じ な いよ うに 、 十分 な 換気 を 行っ て くだ さい 。 

@ 補修 用 性 能 部 品 の 最低 保有 期間 は 製造 中 止 後 7 年 で す 。 


田 法 令 ・ 規 程 に 関す る ご 注意 
@ 一 部 の 自治 体 で は 、 タ ンク レス 便器 の 使用 条件 が 行政 上 の 理由 
か ら 決 め ら れ て いる と ころ も あり ます 。 所 轄 官庁 の 指示 に 従っ て く 
だ さい ぃ 。 
(① 給 排水 管 の 条件 に 規制 を 設け て いる 地域 が あり ます 。 
② 集 合 住宅 や 防火 地域 の 戸 建 住宅 な ど に 設置 する 場合 、 給 排水 
管 が 防火 区 画 を 貫通 する 際 に は 、 関係 する 法律 や 法令 に し た 
20 
設置 に あたっ て は 所 轄 の 消防 署 に ご 
0 
※ 消 防 法 関 連 法令 お よび 条例 な ど 。 
アラ ウー ノシ リー ズ は 不燃 材 で は あり ませ ん 。 


電気 工事 に つい て 

@ 1150 シリ ー ズ の 消費 電力 は 1kW 以 上 の た め 、 定 格 15 A 以 上 の 
電源 コン セン ト に 単独 で 直接 接続 し て お 使い くだ さい 。 また 、 ブ レー 
カー、 屋内 配線 の 許容 電流 も ご 確認 3 くだ さい 。 

@ アー スズ 工事 [D 種 (第 3 種 ) 接地 工事 、 接地 抵抗 100 O 以 下 ] 


た 守 きい 指示 に 従っ 


は 必ず 行っ て くだ さい 。 アー ス を 取ら な いと 故障 や 漏電 の と き に 感 
電 の お それ が あり ます 。 

@ 電源 は 必ず AC100V を ご 用 意 く だ さい 。 

@ 電源 は 必 す 適性 配線 され た 屋内 配線 また は コン セン ト か ら お 取り くだ 
さい 。 


@ 配線 工事 、 電 源 接 続 工事 は 、 関 連 す る 法令 、 規 程 に 従っ て 、 必 
すず | 有人 資格 者 』 が お こ な っ て くだ さい 。 誤っ た 配線 工事 は 、 漏 電 
生け 

@ 製品 の 電源 コー ド は 1m で す 。 コンセント は 電源 コー ド が 
に 設置 し て くだ さい 。 

@ 必要 な コン セン ト の 数 を 事前 に ご 確認 くだ さい 。 
① 寒 冷 地 仕様 りこ の 個 
(② ア ラウ ー ノ 専用 手洗 い の 自動 水 栓 の プラ ン …… の me… 2 個 
(③ 寒 冷 地 仕様 で や 、 か つ 、 ア ラウ ー ノ 専用 手洗 い の 自動 水 栓 プラ ン …3 個 


届く 範囲 内 


画 結 水 工事 に つい て 
@ 上 水道 で の み ご 使用 くだ さい 。 
① 飲 用 可能 な 井戸 水 (地下 水 ) を 使用 され た 場合 で も 、 ス ケー ル 
な どの 発生 で 商品 の 故障 の 原因 と な り ま す 。 
② 塩 素 を 含ま な い 水 の 場合 、 ノ ズル 洗浄 に より 皮膚 の 炎症 の 原因 
と な る こと が あり ます 。 
③ 塩 素 を 含ま な い 水 の 場 合 、 便 器 
る こと が あり ます 。 
@ 給排水 管 工事 は 、 専 門 業 者 (指定 給水 装置 工事 事業 者 ) が 施 
工 す る よう に お 願い し ます 。 

@ 必 す 使用 水圧 (流動 時 ) が 適合 し て いる こと を 事前 に 
0.05MPa (流動 時 ) ー 0.75MPa (静止 時 ) 
(S141 は 、0.07MPa (流動 時 ) ~ー 0.75MPa (静止 時 )) 
アラ ウー ノ 専 用 手洗 い を 併設 する 場合 の 使用 水圧 範囲 は 0.1MPa 

(流動 時 ) … 0.75MPa (静止 時 ) 

で す (詳し く は P.183 を ご 確認 くだ さい ) 。 

ご 注意 : 最低 使用 水圧 は 締め 切り 圧 (静止 時 ) は 参考 に な り ま せ 

ん の で こ 注 意 くだ さい 。 また 洗面 所 や 浴室 な ど で 同 時 に 水 栓 金具 

を 使用 し た 場 1 (流動 時 ) が 低下 し ます 。 使用 水圧 ( 流 

動 時 ) を 測定 する 場 ょ 、 必 ず 同 時 使用 状態 で 最低 使用 水圧 ( 流 

動 時 ) 主人 の け に の 

① 便 器 洗浄 時 の 洗浄 水 の 勢 い が 得 られ ず 、 
の 詰まり の 原因 に な り ま す 。 

② ノ ズル 洗浄 水 の 勢 い が 不 足す る 可能 
動 時 ) が 0.1MPa 以下 の 場合 )。 

③ 基 準 を 超え る 水圧 環境 (0.75MPa 超 ) の 場合 は 減圧 弁 の 設 
置 や 水道 局 へ の 相談 な ど 適 切な 処置 を 行っ て くだ さい 。 その まま 
設置 され る と 商品 破損 の 原因 と な り ま す 。 

《④ リ フォ ー ム 工事 や 水道 メー ター 交換 後 な ど 、 給 水管 内 に 多量 の 
生 ほ で その まま 使用 され る と 商品 破損 の 原因 と な 

合 が あり ます 。 エア ー 抜 き な ど 適切 な 処置 を 行っ た うえ で ご 使 

間 ee 


『 津 時 に 微生物 汚れ を 助長 す 


ご 確認 くだ さい 。 


汚れ 残り や 排水 配管 
性 が あり ます (使用 水圧 ( 流 


@ 上 水道 で 加 圧 ポン プ を 設置 され て いる 場合 、 ポ ンプ の 水圧 変動 に 
対す る 応答 性 合わ こよ り 、 便 問 洗 浄 の 吐 


水 が 遅 れ た り 、 流量 不足 に の の 
@ 給水 温度 範囲 0 35C か ら 外 れ た 場合 、 機 器 の 保護 の た め 正 

常に 作動 し な いこ と が あり ます 。 

①0 で て 近い 温度 、 お よび 40 で て 近い 温 
洗浄 で き な い こと が あり ます 。 

② 給 水 配管 は 凍結 防止 ヒー ター を 取り 付け る な どの 適切 な 凍結 予 
防 対策 を 実施 し て くだ さい 。 特に 屋外 霞 出 配管 は 過 冷 却 現象 に 
よる 機器 の 破損 の お それ が あり ます 。 凍結 防止 ヒー ター で 加熱 し 
すぎ た 場合 も 保護 機能 が 作動 し 、 ノ ズル 動作 で き な い こと が あり 
ます の で 、 温度 制御 機能 付き の ヒー ター を お すす めし ます 。 

@ 事前 に 給水 位置 可能 範囲 を ご 確認 くだ さい 。 範囲 外 の 給水 位置 

で は 次 の 間 題 が 発生 する こと が あり ます 。 

① 設 置 工事 が で き な い こと が あり ます 。 

② 止 水 栓 が 便 ふ た に 当たる な ど 、 動 作 機 能 
あり ます 。 

(③ メ ン テ ナ ンス が で き な い こと が あり ます 。 
給水 範囲 に つい て は 、L150 シリ ー ズ は P.153、S160 シリ ー ズ 

は P.154、New V は P.157 を ご 確認 くだ さい 。 

アラ ウー ノ 専 用 手洗 い 背 面 タ イプ と 組み 合わ せる 場合 は 、 給 水 取 

付 可能 範囲 が 異な り ま す 。 P.170 を ご 確認 くだ さい 。 

給水 フレ キ ホ ー ス を 無理 に 折り 曲げ た り 、 傷 を 付け た り し な いで くだ 

さい 。 漏水 や 作動 不具 合 の 原因 に な り ま す 。 


唱 度 で は エラ ー と な り 、 ノ ズル 


に 支障 を 及ぼ すこ と が 





田 排 水 工事 に つい て 

@ 排水 管 は 経路 上 に 曲がり が 多い 場合 や 、 小 曲がり 継手 を 使用 し て 
いる 場合 な ど は 、 排 水 の 性 能 に 影響 を 及ぼ す た め 建物 側 の 排水 
管 の 管 径 ・ 管 長 ・ 勾 配 は 、 下 水道 法 、 所 轄 官庁 の 指示 に 従い 、 
SHASE-S206 (空気 調和 ・ 衛 生 工 学会 ) な ど を 参考 に 適切 な 
工事 を 行う よう に お 願い し ます 。 


@ 便器 の 床下 横 引 き 排水 管 に お いて 、 和 勾配 1/100、75A、2 曲 が 


り の 排水 管 (一 般 財 団 法人 ベタ ー リ ビン グ 基 準 ) で 10m の 搬送 
性 能 が 確保 され て いる こと を 確認 し て いま す 。 実際 の 配管 に お いて 
曲がり 数 が 多い 、 配 管 の 老朽 化 な ど 、 配 管 損失 が 大 きい こと が 予 
想 さ れる 場合 は 、 排 水管 を 事前 に 修理 し た り 、 配 管長 さ に 応じ て 
水量 を 増加 させ た り 、 な どの 措置 が 必要 で す 。 

@ 長期 間 使 用 し た 便器 を 交換 する 場合 は 、 排 水管 内 に 汚水 や 異物 
が 堆 積 し て いる こと が あり ます の で 、 排水 管内 の 清掃 を お すす めし 
卓 ず 。 

@ アラ ウー ノン シン リーズ は 塩ビ の 排水 管 専 用 で す (鉛管 に は 対応 で きま 
せん )。 

@ 排水 管 の 通気 が な い 場 合 、 排 水 能 力 低下 、 有 騒音 、 封 水切 れ ・ 
連接 され た 他 器 具 へ の 影響 が 生じ る お それ が あり ます 。 排水 経路 
が 適切 で ある こと (詰まり の 有無 、 配 管 設計 ・ 通 気 設計 ) を 事前 
に ご 確認 くだ さい 。 

@ リフ ォ ー ム の 場合 、 排 水管 が 老朽 化し て いる こと が あり ます の で 、 
事前 確認 を し 、 必 要 に 応じ て 配管 洗浄 、 勾 配 修正 、 通 気 確保 な 
どの 処置 を 行っ て くだ さい 。 便器 洗浄 不良 や 便器 詰り の 原因 と な り 
ます 。 

@ リフ ォ ー ム タイ プ 、 リ フォ ー ム ダイ レク ト タ イ プ は 、 排水 能力 確保 の 
た め 必 ず 排 水 ア ジャ スタ ー を ご 使用 くだ さい 。 

@ リフ ォ ー ム タイ プ に は 既設 の P シ ー ル 用 床 フ ラン ジ を 利用 し ます (P 
シー ル 用 床 フ ラン ジ は 製品 に は 同 柚 し て お り ま せん )。 既設 床 フ ラン 
ジ が 使用 で き な い 場合 な ど は 、 別 途 ア ラウ ー ノ リフ ォ ー ム 用 既設 床 
フラ ンジ (CH120FRO01) を 手配 し て くだ さい 。 

@ リフ ォ ー ム ダイ レク ト タ イ プ を 使用 する 場合 は 、 既設 の 床 フ ラン ジ を 
撤去 する 必要 が あり ます 。 

@ 壁 排水 タイ プ 120 タイ プ で 排水 高 さ が 、100 一 119mm、 壁 排 
水 タ イプ 155 タ イプ で 135 154mm の 場合 は 、 別 売り の 排水 ジョ 
イン ト 部 材 を 手配 し て くだ さい (一 20mm 程度 まで 調節 で きま す ) 。 
な お 、 排 水 ジ ョ イン ト の 使用 に つい て は 建築 基準 法 ・ 消 防 法 と の 
兼ね 合い を 関係 行政 機関 に ご 確認 くだ さい 。 


画 床 工事 に つい て 

@ トイ レ 床 材 に は 防水 加工 され た 床 材 を ご 使用 くだ さい 。 結 赴 水 や こ 
ぼれ た 小便 が 便器 と 床 材 の すき 間 に 入 り 込 み シ ミ が 発生 する お それ 
が あり ます 。 や む を 得 ず 、 防水 性能 の な い フ ロー リン グ (木質 系 ) 
を 使用 され る 場合 は 、 便 器 台 座 部 の 周囲 に 、 市 販 の 防 カ ビ 性 諾 
明 シ リコ ン シ ー ル 剤 を 塗布 し 、 水 の 浸入 を 防止 する こと を お すす めし 
旧 の 。 

@ 2 階 以 上 の トイ レル ー ム に は 、 万 が 一 水 漏れ し た 時 に お ける 階下 
へ の 拡大 を 防止 する た め 、 防 水 工 事 を お すす めし ます 。 

@ 床 仕 上 げ は 必ず 水平 に し て くだ さい 。 便器 が ぐら つい た り 、 動作 不 
具合 、 キ シミ 発生 の 原因 に な り ま す 。 

@ 必ず 床 に 充分 な 強度 (床下 地 合 板 24mm 厚 以 上 ) が ある こと を 
確認 し て くだ さい 。 強度 が な い 場 合 、 合 板 な ど で 補 強し て くだ さい 。 

@ 便器 設置 に 際 し て 、 床 面 は 必ず 凹凸 の な いよ うっ 水平 に 仕上 げ て く 
だ さい 。 タイ ル な どの 場合 、 特 に ご 注意 くだ さい 。 


画 壁 ・ 天 井 に つい て 

@ 壁 や 天井 の 色 が 黒 や 濃い 色 の 場合 、 電 波 式 リモ コン の L150 シリ ー 
ズ (アブ プリ 対応 あり ) を お すす めし ます 。 

@ 1150 シリ ー ズ (アプ ブリ 対応 な し )、S160 シリ ー ズ 、New V、 
S141 の リモ コン は 赤外線 式 の た め 壁 や 天井 の 色 が 黒 や 濃い 色 の 
場合 、 リ モコ ン 信 号 が 受信 で き な い こと が あり ます (トイ レ の リモ コ 
ン 信 号 (赤外線 ) は 天井 お よび 壁 へ の 反射 に より 本 体 の 受光 部 
に 信号 を 伝え ます )。 特に 天井 は 白い 色 、 淡 い 色 の プラ ン を 推奨 し 
ます 。 場合 に よっ て は 壁紙 な どの 変更 が 必要 と な り ま す 。 


@ 天井 や カウ ンタ ー の 形状 、 位 置 に よっ て 、 ま た 、 壁 面 が ガラ ス の 場合 、 
リモ コン 信号 が 受信 で き な い こと が あり ます 。 必ず 通信 可能 な 位置 
を 確認 の 上 、 設 置 し て くだ さい 。 

@ 森 体 の リモ コン 受光 部 に 直射 日 光 が 当 た る と 、 リ モコ ン 信 号 が 受信 
で き な い こと が あり ます 。 リモ コン 受光 部 に 直接 日 光 が 当 た ら な いよ 
うに ご 注意 くだ さい 。 


田 そ の 他 の ご 注意 

@ 便 ふ た が 開い た と き の 位置 に は 、 窓 枠 や 棚 な ど が 無い よう プラ ン し 
て くだ さい 。 便 ふ た が あたる 可能 性 が あり ます 。 また 、 機能 が 正常 
に 動作 し な い 場 合 が あり ます 。 

@ 便 ふ た の 自動 開閉 機能 は 、 赤 外線 検知 方 式 (最大 5m 程 度 ) を 
採用 し て お り ま す 。 ト イレ ルー ム の 商品 設置 状態 に よ に っ て は 、 商 
品 前 を 横切る と 、 便 ふた の 自動 開閉 機能 が 作動 する こと が あり ま 
す (L150 シリ ー ズ ・S160 シリ ー ズ タイ プ 1・New V 専用 トワ レ 
S3) 。 小便 器 と 併設 する 場合 は 、 ご 注意 くだ さい 。 

@ アー ムレ スト を 設置 する 場合 、 下記 に 注意 し て くだ さい 。 
① ト イレ カウ ンタ ー と 併設 する 場合 は アー ムレ スト の 可動 寸法 お よ 

び 、 手 を は さま な いよ うな 壁 と の スキ マ を 確保 し て くだ さい 。 
〈② アー ムレ スト の 可動 範囲 に ペー パー ホル ダー な どの 壁面 固定 物 
が な いこ と を 確認 し て くだ さい 。 


アー ムレ スト 取り 付け 
手洗 い カ ウン ター・ 手 洗い 器 を 取り 付け た 場合 の 、 
け 可 能 な 広 さ (目安 ) で す 。 


アー ムレ スト 取り 付 


ラウ ー ン 手洗 い (埋め 込み タイ ブ ) 
ワー ノ 手 洗い (据置 き タ イプ ) 





新 商品 





アッ リー ゾ 
L150 
リル 


パラ リー 


S160 
シリーズ 





New 
アフ リー ノ V 





ルッ リリ ソ 


専用 手洗 い 


メリー 


カワ ウッ タ ー 


アラ リー ノ 
手洗 い 





トイ レ 
カウ シン ター 
TS 








ウー ノ 手 洗い (コンパクトタイプ ) 





アラ ウー ノ 手 洗い (ラウ ンド タイ ブ ) 
アラ ウー フカ ウン ター 
トイ レ カ ウ ンタ ー TS 











アク セ サ リ ー 


スト ー ル 


小便 人 


温水 


洗浄 便座 








幅 750mm、 奥 行き 800mm 

※2 の 設置 スペ ー ス 内 に 、 手 洗 器 、 
ペー パー ホル ダー な ど が 人 人 ら な 
いよ う ご 注 意 く だ さい 。 








※ 1 棚 付き 2 連 ペ ぺー パー ホルダ ー、 
何 け で きま せん 。 
※ 2 小物 収納 を 設置 する 場合 は 、550mm 以上 必要 で す 。 


@ New V 手 洗い 付き を 設置 する 場合 、 便 問 
を 持ち 上 け て 施工 する た め 、 床 か ら 天 井 
も し く は 天 袋 底面 の 高 さ に 次 の 寸法 以上 
が 必要 で す ( 右 図 参照 ) 。 

[ 床 排水 タイ プ : 1600mm 以上 ] 
[ 忌 排 水 タ イプ : 1400mm 以上 ] 

@ 施工 時 に 必要 な 工具 類 
・ ド ライ バー 〇 ③ つ ・ モ ン キ ー レ ンチ 
・ ラ チェ ッ ト レ ンチ (M6、M8 : ボル ト 締め つけ 用 ) 

・ 塩 ビ 用 接着 剤 ・ シ ー ル テー プ 
・ ノ コギ リ (リフ ォ ー ム タイ プ 、 リ フォ ー ム ダイ レク ト タ イ プ ) 


小物 収納 を 付け た 場合 に は 取り 








排水 :1400mW 以 上 





床 排水 1600mW 以 上 


団 





・ ホ ー ル ソー (の 48 ~ ゅ 55: ア ラウ ー ノ 専用 手洗 いと 接続 の 場合 ) 


FUN レ スト 
テー ブル Q 
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ご 注意 事項 施工 上 の ご 注意 





新 商品 








アラ ウー ノ 
L150 
ソリ ー ス 


アラ リーノ 


S160 
シリ ー ズ 





New 
アフ リー ノ V 





メラ リーノ 


専用 手洗 い 


アラ ウー ノ 


ガリ ンタ クー 


アラ リー ノ 
手洗 い 





トイ レ 
カウ シンター 
TS 





アク セ サ リ ー 


スト ー ル 


小便 舌 


温水 


洗浄 便座 





FUN レ スト 


テー ブル 0 
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手洗 い シ リー ズ 


画 午 没 的 な ご 注意 

[設置 に 関す る ご 注意 (再度 お 施主 様 に ご 確認 くだ さい )] 

@ 配線 工事 、 電 源 接 続 工事 は 、 関 連 す る 法令 、 規 程 に 従っ て 、 必 
すず | 有人 資格 者 』 が お こ な っ て くだ さい 。 誤っ た 配線 工事 は 、 漏 電 、 
感電 や 火災 の お それ が あり ます 。 

@ 商品 を 設置 する の に 必要 な トイ レル ー ム の スペ ー ス を 確保 し て くだ さ 
い 。 また 、 ド ア の 開閉 が 商品 に 千 渉 し な いか を 必ず 確認 し て くだ さい 。 

@ 冬期 の 間 、 施 工 後 お 客 様 に お 引き 渡し する まで の 期間 、 凍 結 に よ 
る 破損 が 予想 され ます の で 、 水 抜き な どの 予防 処置 を お こ な っ て く 
だ さい 。 凍結 破損 で 漏水 し 家財 を 濡らす 原因 と な り ま す 。 

@ 施工 完了 後 は 、 配 管 接続 部 お よび 水 栓 か ら 水 漏れ の な いこ と を 確 
認 し て くだ さい 。 漏水 で 家財 を 濡らす 原因 と な り ま す 。 

@ 商品 を 設置 する 壁面 は 平ら に か びび 床 面 に 対し て 垂直 に 仕上 げ て くだ 
さい 。 壁面 が 平ら で な い 場合 、 
生じ る こと が あり ます 。 

@ 電源 は 必ず 適 性 配線 され た 屋内 配線 また は コン セン ト か ら お 取り くだ 
さい 。 

@ 給排水 管 工事 は 、 関 連 す る 法令 ・ 規 定 に し た が っ て 専門 業者 ( 指 
定 給水 装置 工事 事業 者 ) が 施工 する よう に お 願い いた し ます 。 水 
漏れ 、 拡 大 損害 の 原因 に な る こと が あり ます 。 

@ 製品 の 固定 前 に 壁 構造 を 必ず 確認 し て くだ さい 。 製品 の 固定 位置 
に は 、 幅 90 x 厚 さ 21 mm 以上 の 木 機 で 壁面 補強 し て くだ さい 。 尾 
裏面 に 木 欄 が な い 場 合 は 、 壁 裏面 に 指定 の 木 欄 を 取り 付け る か 、 
厚 さ 12 mm 以上 の 補強 合板 を 貼り 付け て 、 壁 の 補強 を お こ な っ て く 
だ さい 。 

@ 礎 欄 や 補強 合板 は 現場 調達 で す 。 

@ 礎 楼 や 補強 合板 は ネジ 固定 また は 接着 剤 と くぎ の 併用 で 固定 し て く 
放 の bb 
※ 接 意 剤 は ホル ム ア ル デ ヒ ド を 含ん で いな いも の を ご 使用 くだ さい 。 

@ 上 水道 で の み ご 使 用 くだ さい 。 飲用 可能 な 井戸 水 (地下 水 ) を 使 
用 され た 場合 、 ス ケー ル 等 の 発生 で 商品 の 故障 の 原因 と な り ま す 。 
また 、 塩素 を 含ま な い 水 の 場 合 、 微 生物 汚れ を 助長 する こと が あり 
に 

@ 2 階 以上 の トイ レル ー ム に は 、 万 が 一 水 漏れ し た 時 に お ける 階下 へ 
の 拡大 を 防止 する た め 、 防水 工事 を お すす めし ます 。 

@ 同 梱 の 止 水 栓 を ご 使用 くだ さい 。 市 販 の 止 水 栓 を 使う と 水 ハ ネ の 
原因 に な り ま す 。 

@ 末 給 水 用 直 管 は (呼び 径 13、L = 320 mm) 別途 手配 が 必要 で す 。 
現場 手配 が で き な い 場合 は 、GHA300S 3.080 円 ( 税 抜 2,800 
円 ) を 手配 し て くだ さい 。 


較 ア ラウ ー ノ カウ ンタ ー に つい て 

@ 使用 水圧 範囲 0.05MPa (流動 時 ) ~ー 0.75MPa (静止 時 ) で 
す 。 洗面 室 や 浴室 な ど で 同 時 に 水 栓 金具 を 使用 し た 場合 、 使 用 
水圧 (流動 時 ) が 低下 し ます 。 使用 水圧 (流動 時 ) を 測定 する 
場合 は 、 必 ず 同 時 使用 状態 で 最低 使用 水圧 (流動 時 ) が 確保 さ 
れ て いる か を ご 確認 くだ さい 。 

@ 即 湯 器 、 電 気温 水 器 は キャ ビ ネ ッ ト 内 に 収まり ませ ん 。 


田 アラ ウー ン 手 洗い に つい て 

@ 使用 水圧 範囲 0.07MPa (流動 時 ) ~ー 0.75MPa (静止 時 ) で 
す 。 洗面 室 や 浴室 な ど で 同 時 に 水 栓 金具 を 使用 し た 場合 、 使 用 
水圧 (流動 時 ) が 低下 し ます 。 使用 水圧 (流動 時 ) を 測定 する 
場合 は 、 必 ず 同 時 使用 状態 で 最低 使用 水圧 (流動 時 ) が 確保 さ 
れ て いる か を ご 確認 くだ さい 。 

@ 自動 水 栓 の 場合 は 、 別 途 コ ン セ ント が 必要 で す 。 

@ 造作 の カウ ンタ ー 等 に ベッ セル ボー ル を 取り 付け る 際 は 、 十分 な 強 
度 を 確保 し て くだ さい 。 造作 カウ ンタ ー の 破損 に よる 事故 は 保証 の 
対象 外 と な り ま す 。 


商品 が 変形 し た り 、 著しい 段 差 が 


@ 施工 に は ビッ ト を 含め た 全長 が 210mm 以下 の 電動 ドラ イ バ ー が 必 
要 で す 。 開き キャ ビ ネ ッ ト 150 の 施工 に は 、 全長 90mm 以下 の ド 
ライ バー が 必要 で す 。 

@ 末 給 水 用 直 管 は (呼び 径 13、L = 320 mm) 別途 手配 が 必要 で す 。 
現場 手配 が で き な い 場合 は 、GHA300S 3.080 円 ( 税 抜 2.800 
円 ) を 手配 し て くだ さい 。 

[ 扉 」 

@ 扉 の 吊 元 は 、 現 場 施工 で 右 吊 元 か 左 吊 元 に する こと が 可能 で す 。 

@ Wall to Wall で 施工 する 場合 は 、 扉 の 吊 元 を 、 壁 と は 逆 側 に し て 
くだ さい 。 壁 側 に する と 扉 が 壁 に あたる こと が あり ます 。 

[埋め 込み タイ プ ] 

@ 埋め 込み タイ プ は 、 次 の 壁 に は 設置 で きま せん 。 [コン クリ ー ト 下地 ・ 
管 柱 を 使用 し た 壁面 ・ 耐 力 壁 ( 筋 交 い 入り )・ 外 壁 (外装 材 を 留 
め つ ける 壁 )・ 有 断熱 材 (防音 材 ) が 入っ て いる 壁面 ] 

@ 埋め 込み タイ プ は 壁面 より 商品 を 110 mm 以上 埋め 込ん で 設置 し て 
くだ さい (給排水 管 を 壁 裏 に 納め る た め ) 。 

@ 末 給 排水 管 仕様 の 場合 、 底 板 の 穴 加工 は 現場 加工 と な り ま す 。 
の 40 ~ 45 の ホー ルソー を 事前 に ご 準備 くだ さい 。 

@ 埋め 込み タイ プ は 床 面 か ら 最低 70 mm 以上 浮か せ た 位置 ( 高 さ ) 
に 設置 し て くだ さい 。 

[自動 水 栓 ] 

@ 商品 の 前 方 に 窓 ガ ラス や 鏡 な どの 反射 物 が 設置 され て いる と 誤 作 
動 す る 場合 が あり ます 。 

[コン パク ト タ イ プ ( 床 排水 ) ] 

@ 壁 給水 の 場合 は 、 施 工 パ ネル に 約 @ 60 の 貫通 穴 を あけ る 必要 が 
あり ます 。 事前 に ホー ルソー を ご 準備 くだ さい 。 

@ 自動 水 栓 タイ プ の 場合 、 コ ン セ ント の 設置 位置 は 、 図 面 の 指定 位 
置 に 設置 し て くだ さい 。 指定 の 位置 以外 に 取り 付け られ る と 、 商 品 
が 納 ま ら な い 可 能 性 が あり ます 。 

[ラウ ンド タイ プ ] 

@ 末 給 排水 の 場合 は 、 底 板 に ゅ 40 ~ 50 の 貫通 穴 を あけ る 必要 が 
あり ます 。 事前 に ホー ルソー を ご 準備 くだ さい 。 


田 ア ラウ ー ノ 専用 手洗 い に つ いて 

@ 使用 水圧 範囲 0.1MPa (流動 時 ) … 0.75MPa (静止 時 ) で す 。 
洗面 室 や 浴室 な ど で 同 時 に 水 栓 金具 を 使用 し た 場合 、 使 用 水圧 
(流動 時 ) が 低下 し ます 。 使用 水圧 (流動 時 ) を 測定 する 場合 は 、 
必ず 同時 使用 状態 で 最低 使用 水圧 (流動 時 ) が 確保 され て いる 
か を ご 確認 くだ さい 。 

@ 設置 の 際 は 、 消防 法令 、 お よび 告示 な ど に 基づき 設置 し て くだ さい 。 

[自動 水 栓 ] 

@ 商品 の 前 方 に 窓 ガ グラ ス や 鏡 な どの 反射 物 が 設置 され て いる と 誤 作 
動 する 場合 が あり ます 。 


[連動 水 栓 ] 
@ 連動 水 栓 は 電源 線 の 露出 を ふせ ぐために 配管 カバ ー が 同 梱 され て 
ます 


@ 配 カ バー は L150 シリ ー ズ 、S160 シリ ー ズ と の 組み 合わ せ 専 用 
で す 。 他 の 便器 に は お 使い いた だ け ま せん 。 


くべ キ ャ ビ ネ ッ ト タ イ プッ > 

[ 扉 ] 

e 扉 の 吊 元 は 、 現 場 施工 で 右 吊 元 か 左 吊 元 に する こと が 可能 で す 。 

e Wall to Wall で 施工 する 場合 は 、 扉 の 吊 元 を 、 壁 と は 逆 側 に し て 
くだ さい 。 壁 側 に する と 扉 が 壁 に あたる こと が あり ます 。 


育 面 タダ イプ > 

@ 製品 の 壁 固定 前 に 壁 構造 を 必ず 確認 し て くだ さい 。 石こう ボー ド の 
場合 (十分 な 強度 が ある こと を 確認 し て くだ さい 。 ) は 同 梱 の アン カー 
プラ グ を 打ち 込ん で か ら 壁 面 固定 し 、 ね じ 固 定 を 指定 の 箇所 に 
1 箇所 追加 する こと で 設置 する こと が で きま す 。 壁面 コン クリ ー ト の 
場合 は アン カー プラ グ を 打ち 込ん で か ら 壁 面 固定 し て くだ さい 。 


掲載 価格 は 希望 小売 価格 で す 。 取 付設 置 費 は 含ま れ て お り ま せん 。 


アフ ター サー ビス と 品質 保証 に つい て 
商品 の アフ ター サー ビス と 保証 期間 。 
また 、 保 証 期 間 経 過 後 の 修理 に つい て 。 


アフ ター サー ビス 





アフ ター サー ビス の お 問い 合わ せ は 、 お 買い 求め いた だ いた 販売 店 ・ 取 付設 置 店 
も し く は 最寄り の パナ ソニ ッ ク ライ フ ソ リ ュー ショ ンズ 修理 ご 相談 窓口 に ご 連絡 くだ さい 。 


保証 規定 に 基づき 対応 きせ て いた だ きま す 。 
【 保 証 期 間 経 過 後 の 修理 に つい て 】 


保証 期間 経過 後 は 、 有 料 修理 と な り ま す 。 (修理 料金 部 品 代 + 技 術 料 + 出 張 料 ) 


保証 規定 
【 保 証 内 容 】 
① 取 扱 説明 書 ・ 施 工 説明 書 ・ 本 体 添付 ラベ ル 
等 の 注意 書き に 沿っ た 施工 設置 ・ 使 用 状 
態 で 、 保 証 期 間 内 に 故障 し た 場合 は 、 無 料 
修理 を させ て いた だ きま す 。 
② 保 証 期間 内 で も 右記 の 場合 は 有料 修理 と 
が がり ます 。 
( 注 ) 右記 の 場合 以外 で も 商品 の 特性 に 応じ た 
免責 事項 が あり ます 。 
詳し く は 各 商品 の 保証 書 を ご 覧 くだ さい 。 


③ 本 内 容 は 日 本 国内 に お いて の み 有 効 で す 。 


【 保 証 期 間 】 

お 引渡 し 日 を 起点 と し て 、 下 記 の 期間 保証 
いた し ます 。 た だ し 、 全 商品 共通 で 消耗 品 
(電球 、 乾 電池 、 フ ィ ル ター 等 ) は 除外 と な り ま す 。 


人 な 免責 事項 ※ 商 品 個 々 の 保証 書 を ご 参考 くだ さい 。 


1) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


10 


ュー ニン 


11 


ヘー ニン 


12 


ヘー ニン 


使用 上 お よび 施工 上 の 故意 ・ 過 失 ま た は 不当 な 
修理 や 改造 に よる 故障 お よび 損傷 

消耗 部 品 の 取替え や 修理 、 ストレーナ ー の ゴミ 詰 
まり な ど に よる 故障 お よび 損傷 

お 買い 上 げ 後 の 取付 場所 の 移設 、 輸送 、 落 下 な 
ど に よる 故障 お よび 損傷 

火災 、 地 震 、 水害 、 落 雷 、 そ の 他 天 人 災 地 変 お よび 
公害 、 塩害 、 ガ ス 害 (硫化 ガス な ど ) 、 な ど に よる 
故障 お よび 損傷 

車両 、 船舶 な ど に 搭載 され た 場合 に 生ずる 故障 
お よび 損傷 

喝 等 の 外観 の 不具 合 で 、 引渡 し 時 に 申し 出 が な 
か っ た も の 

経年 変化 また は 使用 に 伴う 自然 の 磨耗 、 さ び 、 
か び 、 変 質 、 変 色 、 そ の 他 類 似 の 事由 に よる 場合 
指定 外 の 燃料 ・ 電 源 (電圧 、 周波 数 ) の 使用 お よ 
び 異 常 水質 に よる 故障 お よび 損傷 

維持 管理 の 不備 に よる 汚れ 、 さ び 、 給 水管 、 排水 


管 の 詰まり な どの 不具 合 
施工 説明 書 に 記載 され た 方 法 以外 の 施工 内 容 に 
起因 する 故障 お よび 損傷 


契約 時 、 実 用 化 さ れ て いた 技術 で は 予防 する こ 
と が 不可 能 な 現象 また は これ が 原因 で 生じ た 事 
故に よる 場合 

保証 期間 経過 後に 申し 出 が あっ た も の 、 また は 保 
証 該当 事項 の 発生 後 、 速 や か に 申し 出 が な か っ 
た も の 


13) 
14) 


15) 


16) 


17) 


18) 
19) 


20) 


21) 


22) 





商品 添付 の 保証 書 の ご 提示 が な い 場 合 
保証 書 に お 引渡 し 年 月 日 、 お 客 様 名 、 販売 店 名 
の 記入 の な い 場 合 (領収 書 な ど で 上 記 内 容 が わ 
か る 場合 は その 限り で は あり ませ ん )、 あ るい は 
字句 を 書き 換え られ た 場合 

離島 また は 離島 に 準じ る 遠隔 地 へ 出張 修理 を 行 
う 場合 の 出張 に 要する 実費 

用 途 外 に 使用 され た 場合 の 故障 お よび 損傷 ( 例 
えば 、 一 般 家庭 用 を 業務 用 に 、 屋内 用 を 屋外 に 
使用 され た 場合 等 ) 

昔 性 ソー ダ や 強 塩酸 な どの 強い 薬品 を 使用 し た 
場合 の 損傷 

凍結 に よる 損傷 、 故 障 

清掃 業者 な どの 第 三 者 に よる 管理 上 、 メンテナ 
ンス 上 な どの 不備 に 起因 する 不具 合 

犬 ・ 猫 ・ 鳥 ・ ね ずみ な どの 小動物 や 虫 な どの 行為 
に 起因 する 不具 合 、 故障 お よび 損傷 
タバ コ の 火 、 熱湯 、 洗浄 剤 、 便 器 を いた め る 薬品 
(有機 溶剤 を 含む 殺虫 剤 、 防臭 剤 、 芳香 剤 な ど ) 
の 投入 に より 発生 し た 損傷 

ボー ル ペ ン や 生理 用 品 な どの 排水 路 の 詰まり に 
よっ て 生じ た 故障 








人 対象 商品 
商品 分 類 商品 名 保証 期間 
洗面 * ト イレ [電気 部 品 関連 ] 照明 、 電 気温 水 器 、 温 水洗 浄 便座 、 暖 房 便座 等 1 年 間 
洗面 化粧 台本 体 、 便 器 本 体 他 2 年 間 
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重大 事故 防止 の た め の お 願い 





定期 的 な 点検 を 
お すす めし ます 


安心 し て ご 使用 いた だ くだ た め 、 
足 期 的 な 点検 (有料 ) を お すす めし ます 。 
また 、 長 期間 ( 10 年 以上 ) ご 使用 の 温水 
洗 浪 便 座 は 買い 替え を ご 検討 くだ さい \。 

販売 店 、 華 事 店 また は メー カー へ ご 連絡 く 





発行 元 : 日 本 レス トル ー ム 工業 会 










故障 し た まま で 
介 わ な いで くだ さい 


火災 や 感電 、 室 内 漏水 の 原因 に な り ま す 。 

完 品 le 世 つ いた ら 、 す ぐに 電源 ジラ グ を 抜き 、 
下水 欄 を 閉め で ご 使用 を 中 止 し 、 

販売 店 、 工 事 店 また は メー カー へ ご 連結 くだ 
さい 。 


を 





httD://WWW.SanItarV-net.COm/ 








" Re 詳細 は こち ら を 
トイ レナ ビ 検索 NN 
一 般 社団 法人 


リビン グ ア メ ニテ ィ 協 会 PS-HC00501 





ユニ バー サル デザ イン ン 低 VOC へ の 取り 組み 


社内 基準 に 基づい て UD 


年 閑 - 性 別 の 隔て が く ヽ よ り 多 く の 人 が り D 征 腰 に か か る 間 昌 DD 


負担 を 


と も に その 特長 を メリ ッ ト 


心地 し 8 い 仕 < いづ 〈 り と と ご 提案 し < す 。 UNIVERSAL 和らげ る 。 表示 と し て 付記 し て いま す 





いま 快適 な だ な け で は な く 、 歳 を 重ね て も 暮らし や すい 。 UD メ リッ ト 表示 例 
つね に 暮らす 人 の 視点 に 立っ て 、6 つ の ポイ ント か ら 使 いや すい 商品 を 開発 し て いま す 。 


小さ な お 子 様 も 安心 理解 し や すい わか りや すい 表示 と 
危険 な 扉 と 扉 と の 操作 へ の 心配 り 表現 へ の 心配 り 
すき 間 を な くし た 上 


収納 用 建具 折れ 戸 
ハ サ マ ナイ ズ 機 構 


ぐ 4 叶 水 ・ 止 水 の 操 作 が 、 フ ン ア クシ ョ ン 明る く 見 や すい 大 型 の 照光 スイ ッ チ 


GUOD KIDS DESIGN で スム ー ズ に で きま す 。 で 、 運 転 状況 を 表示 し ます 。 


DESIGN 12"ARD 2009 | ライ ト タ ッ チ 水 栓 ホー ム エ レ ベー ター 
ルー ム 内 探 作 パネ ル 


わか りや すい 
表示 と 表現 
へ の 心配 り 
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理解 し や すい 
操作 
へ の 心配 り 













ノ | 移動 と 空間 へ の 心配 り い 安心 ・ 安 全 へ の 心配 り 


楽 な 姿勢 と 
動作 
へ の 心配 り 












使用 環境 
へ の 心配 り 















暗闇 で も 緑 の ラ ンプ が 点灯 し 、 開閉 時 に 直前 に ブレ ー キ が か か り 、 
安心 ・ 安 全 | | 移動 と 空間 スイ ッ チ の 位置 が わか り ま す 。 指 は さ み な どの 不安 を 取り 除き ます 、 
へ の 心配 う へ の 心配 う コス モ シ リー ズワイ ド 21 引戸 


G00D 
埋 込 ほ た る スイ ッ チ DESIGN 両側 ソフ トク ロー ズ 機 構 付き 







パナ ソニ ッ ク は 、 安 心 に 配慮 し た Ss 
住ま い の 設備 を お 届け し て いま す 


(69 明信 
建築 基準 法 に 基づく 低 VOC・ 住 宅 性 能 表 示 制 度 へ の 対応 な ど 、 (木質 閉 ) 
健やか で 安心 で きる 住ま いづ くり に 配慮 し て いま す 。 

F 尋 
低 VOC へ の 取り 組み 作 以 ルト 


| 建築 基準 法 | 
建築 基準 法 に 基づく ホル ム ア ル デ ヒ ド 規 制 で は 、 放 散 量 が 最 


も 少な い 等 級 F 巡 近 近 で 使用 規制 対象 外 の 部 材 や 収納 














う 楽 な 座 勢 と 動作 へ の 
心配 り 














奥 に IH が ある の で 、 フ ライ パン の 柄 が 


邪魔 に な ら ホ 楽 な 姿勢 で 作業 が で きま す 。 


3 口 IH「 ト リプ ル ワ イ ド 」 


0 使用 環境 へ の 心配 り 





水 ア カ を は じ く 素材 と 、2 種 類 の 

泡 洗浄 で 、 お 掃除 の 手間 を 軽減 し ます 。 
アラ ウー ノ L150 シ リー ズ ・ 

アラ ウー ノ S160 シ リー ズ 


厚生 労働 省 指針 対象 物質 *※1 と 
貴重 









































































内 部 まで 対応 。 さ ら に 他 の VOC( 揮 発 性 有機 化合 物 ) に 化学 物質 表示 マー ク ・ 対 策 対策 基準 
つい て も 、 自 社 基 準 に 基づき 木 哲 材 料 の 低 VOC 対 策 を 較 建 築 基 準 法 の シッ クハ ウス ホル ム ア ル デ ヒ ド F 文 丸 福 福 建築 基 準 法 
Sr トル エン 
ヽ ー ーー ー 6 ミ に e | 格 ー ※ ク 2 
自主 表示 制度 に つい て も 、 取 り 組 み を 進め て いま す 。 発散 等 級 区 分 と 内 装 仕上 げ と し て 使用 で きる 面積 エチ ル ベ ン ゼン (木質 建材 ) 自主 基準 
性 等 室 住宅 の 寝室 、 リ ビン グ 、 キ ッ チ ン な ど スチ レン 

圏 カ タロ グ 表 示 に つい て 引合 全島 ESN ルリ ニシ クン 5 つ の の ン の ン 

人 > 等 級 Ho 0.7 回 ノ 時 以上 0.7 回 / 時 未満 フタ ル 酸 ジ -n- ブ チル 
440 IM その 他 の VOC な どの 対策 を 区 分 表示 0.5 回 ノ 時 以上 ドラ 計 、 

行なっ て いる 場合 、 マ ー ク で 表示 し て いま す 。 制限 な し フル 本 2 エル ヘキシル 時 
床 面積 の 5 倍 | 床 面積 の 2 倍 ダイ アジ ノン 
F 婦 福 福 4VOC 医 還 ロア シン ンー 
浴 商 全 っ ト g クロ ルビ ピリ ホス | 使用 禁止 建築 基準 法 
4VOC 旧 圭 固 訂 (木質 建材 ) 低 VOC 対 策 ※1 ノ ナ ナ ー ル は 暫定 指針 物質 に よる 。 アセ ト ア ル デ ヒ ド 、 フ ェ ノ ブ カ ル ブ は 除く 。 
[| ホル ム ア ル デ ヒ ド 発 散 建築 材料 」 対 象 外 ※2 木 換 材 料 を 対象 と する 。 


安心 ・ 安 全 な 製品 づく り へ の 取組 み で 、 


経済 産業 大 臣 貸 」 を 受賞 し まし た 。 


製品 安全 対策 優良 企業 





※ 経 済 産業 省 が 主催 する 「2016 年 度 製品 安全 対策 優良 企業 表彰 (大 企業 製造 ・ 輸 入 事業 者 部 門 ) 」 に お いて 、 パ ナ ソ ニッ ク 株 式 会 社 ライ フ ソ リ ュー ショ ンズ 社 グ ルー プ と し て 受賞 。 
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住ま い の 設 備 と 建材 の 情報 サイ ト 


これ か ら 6 建て る 人 に 8 も 8、 プ ロ の 人 に も 。 
パナ ソニ ッ ク の 商品 情報 サイ ト 。 


商品 情報 は も ちろ ん 、 暮 らし に 役立つ アイ デア が いっ ぱい 。 


住ま い の 設備 と 建材 の 情報 サイ ト 








Sumal.DanasSonlIC.jD 
商品 の 機能 や 使い 方 や 機能 な と の さま ざま な 条件 か ら 
特長 を 詳し く 説 明 。 紹介 動画 も ご 用 意 。 イメ ー ジ 写真 の 検索 が 可能 。 






















テス テキ ッ ャ チン : で 上 ル チ ロ イド TH ゴメ ー 生 慎二 


剛力 皿 と 室 折り と 
自 軸 門 覗い 声 直 画 し 動 名 
「 守 下 手 評 サド 昌 」 キス 



















四 - 還 
ET 


リフ ォ ー ム を ご 検討 の 方 へ 
リプ EE FTTHETET 
事 せ ボー ト 


戸建て も 、 マ ンション も 。 リ フォ ー ム 前 に 知っ て お きた い 情 報 満載 。 
パナ ソニ ッ ク の リフ ォ ー ム 情報 サイ ト Ne 電 こす ー ee 
Suimal.DanasonIC.jD/Sumal create/ 











暮らし の アイ デア を | な る ほ と 」 な 住宅 の イメ ー ジ ふく らむ 、 
気 に な る キー ワー ド で 探せ ます 。 リフ ォ ー ム の ヒン ト を 豊富 に 掲載 。 リフ ォ ー ム 事例 が いっ ば ぱい 。 


記 HPF=〒mam 硬 性 才 り ロゴ ォ ー 叩 ビッ ト 晶 語 nhao 9 ョ ー ル Club 
すれ 「T1 


臣 還 型 旧 間 圧 想 陸 亜 合 選 
男 世 妊 . 明 舌 MMLHE。 














下記 掲載 の 内 容 は 2020 年 7 月 現在 の も の で す 。 


専門 家 の た め の 情 報 サ イト 


位 
| 
ロ 


建築 ・ 住 宅 の 専門 家 様 向け 


設計 ・ 提 案 業務 に 役立つ 最新 情報 を ご 案内 。 
専門 家 の た め の 情 報 サ イト 
WWW2.DpanaSsonlc.Dbiz/ls/Sumal 




















| お 客 様 の イメ ー ジ が 膨らむ 商品 デー タ が 探せ ます 。 








画 符 和 衝 : 画 再 時 画 画 定 団 包 : 申 還 還 回 





EE 1 


動画 で 紹介 














見 積 り 提 シス テム 




















カラ ー コ ー デ ィ ネ イシ ョ ン 図面 デー タ 


画像 デー タ 





タブ レッ ト PC ズ スマ ニード アツ ォ ン 
いつ で も どこ で も 、 建 築 業 界 の 仕事 に 役立つ IT ツー ル が 満載 。 
お 仕事 マル チ サ ポ ー ト VA ソリ ュー ショ ンカ タロ グ 


WWW2.DanaSsonlc.Diz/ls/vasc/ 








出先 で も どこ で も で き て 、 商 品 検索 か の ら プ レ ゼ ン カテ ゴリ か ら 商 品 を さがす デー タ ・ カ タロ グ を さがす 過去 20 年 分 の 

ツー ル ま で そろ い 、 マ イリ スト で スム ー ズ に 仕事 が 商品 情報 や 図面 の web カ タロ グ や 図面 、 の の - 
諾 ゞ 諾 パリ ーー へ 取り 出し が 可能 。 納入 事例 な ど ご 紹介 。 臣 

つなが る 便利 な IT ツー ル で す 。 閲覧 で きま す 。 





業務 支援 ツー ル を さがす VA 業務 メニ ュー 
プレ ゼン な ど に 役立つ 販売 流通 支援 シス テム の 
ツー ル を ご 用 意 。 ー 部 機能 が 利用 可能 。 








| V カ タ LINE」 で 、 商 品 情 報 を 現場 で カン タン 取得 。 


AN 「 文 字 入力 する 」 品番 を 撮影 する 」 の 2 パタ ー ン か ら 、 商 品 情報 が 検索 で きま す 。 
入力 する だ け の クッ 
簡単 操作 で 「V カ タ | の 友達 検索 か 、 下 記 の 品番 を 人 れる と 商品 写真 か ら 


2 次 元 コ ー ド か ら 商品 情報 が 検索 で きま す 。 品番 を 認識 し て 商品 情報 が 検索 で きま す 。 


三條 間 単 クセ ス 友達 追加 
ンー Ir る る / に 38 枯 


4 の CTo1071 ヨ ドニ コッ) 古い 商品 だ けど 、 
取 説 が 欲し い ・ 。 


写真 に 写っ て いる 品番 の 情報 を 認識 し て 、 そ の 品番 に 関す る 情報 の 検索 が 可能 で す 。※ 写 真 に 写っ て いる 商品 その も の の 形 か ら 、 品 番 に 変換 し て いる わけ で は あり ませ ん 。 
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パナ ソニ ッ ク リビン グ ショ ウル ー ム 5 We 





至 東京 







東京 メト ロ 銀 座 線 
新橋 駅 


外堀 通り 


都営 浅草 線 : 
新橋 駅 ⑥ 




















パナ ソニ ッ ク リビン グ ショ ウル ー ム 東京 


〒105-8301 
東京 都 港 区 東 新橋 1 丁目 5 番 1 号 
谷 0800-170-3840 

開館 時 間 :10:00 一 17:00 
休館 日 : 夏 季 、 年 末年 始 


交通 :JR 新 橋 駅 より 徒歩 5 分 
銀座 線 ・ 浅 草 線 ・ ゆ りか も め 
新橋 駅 より 徒歩 3 分 
大 江戸 線 汐留 駅 より 徒歩 2 分 





パナ ソニ ッ ク セ ンタ ー 大 阪 リビン グフ ロア 








パ バ パナソニック リビン グ ショ ウル ー ム 





北 海道 





関 東 




















浜 
C@e@) Cee@)| 光 留 北 離 
: 〇 こ 3 。 議 宮 
: 肖 ゆり か も め 新 橋 駅 都営 大 江戸 線 海 問 
デ 目 旨 汐 劉 駅 庁 
レ 本 通 
(市 * り 




















東 東 京 人 0800-170-3836 











〒530-0011 
大 阪 市 北 区 大 深町 4 番 20 号 
グラ ン フ ロン ト 大 阪 南館 (2FーB1F) 
会 0800-170-3860 
開館 時 間 :10:00 一 20:00 
休館 日 : 不 定休 

(但し 、 地 下 1 階 り ビ ング フロ ア は 

夏季 、 年 末年 始 休館 ) 


交通 :JR 大 阪 駅 ・JR 北 新地 駅 


阪急 電鉄 大 阪 梅田 駅 
阪神 電鉄 大 阪 梅田 駅 
地下 鉄 御 営 筋 線 梅田 駅 
地下 鉄 谷町 線 東梅田 駅 
ング 地 駅 や 証 地下 鉄 四 つ 橋 線 西梅田 駅 
地下 鉄 思 つ 横線  。 リ 東 下 線 





北 陸 











※ ご 来館 の 際 に は 休館 日 開館 時 間 を ご 確認 の 上 ご 来場 くだ さい 。 








九州 ・ 沖 縄 


札 幌 人 0800-170-3820 高崎 な 0800-170-3831 立 有川 な 0800-170-3843 金沢 な 0800-170-3857 広 島 人 な 0800-170-3870 福 岡 な 0800-170-3880 
旭 川 な 0800-170-3821 宇都 宮 な 0800-170-3832 甲府 な 0800-170-3844 富 山 な 0800-170-3858 岡 山 な 0800-170-3871 北 九 州 な 0800-170-3879 
帯広 会 0800-170-3822 新 濁 な 0800-170-3833 相模 原 な 0800-170-3842 福井 な 0800-170-3859 米 子 人 0800-170-3874 長 崎 人 0800-170-3882 
函館 な 0800-170-3823 長 野 な 0800-170-3834 湘南 ・ 藤 沢 as0800-170-3839 福 山 0800-170-3869 熊本 会 0800-170-3884 
松 本 な 0800-170-3835 近 名 山 ロ な 0800-170-3872 大 分 な 0800-170-3883 
中 部 滋 賀 ぉ 0800-170-3863 宮 崎 な 0800-170-3885 
東 北 首 都 名 古屋 な 0800-170-3850 京都 sa0800-170-3864 四 国 鹿 児島 な 0800-170-3886 
仙 台 な 0800-170-3830 横 浜 な 0800-170-3841 岡 崎 な 0800-170-3849 泰 良 な 0800-170-3862 上 厚 。 松 0800-170-3875 沖 縄 な 0800-170-3887 
青森 な 0800-170-3824 水 戸 な 0800-170-3847 静 岡 0800-170-3851 箕 面 な 0800-170-3861 徳島 0800-170-3876 
盛岡 0800-170-3825 つく ば な 0800-170-3848 沼 津 a0800-170-3852 堺 "0800-170-3868 松山 人 0800-170-3877 
秋 田 な 0800-170-3826 さい た ま 会 0800-170-3845 浜 松 な 0800-170-3853 和 歌 山 な 0800-170-3867 
山 形 な 0800-170-3827 熊 谷 会 0800-170-3846 岐 阜 な 0800-170-3854 神 戸 な 0800-170-3865 
郡 山 な 0800-170-3828 幕 張 人 な 0800-170-3838 津 公 0800-170-3856 姫 路 な 0800-170-3866 
柏 な 0800-170-3837 
リピ ビジ ング プラ ザ 


米 沢 人 な 0238-26-7430 に 取 人 な 0857-22-7171 松 江 な 0852-24-5665 出 


和 


谷 0853-23-1127 浜 田 な 0855-22-6628 


く 2021 年 4 月 現在 > 





パソ コン や スマ ー ト フォ ン で 地図 や 住所 な と が 確 認 で きま す 。 
アド レス の 直接 入力 で も ご 覧 いた だ け ま す 。 


SuUmal.DanaSsonlc.jD/Sr/ 





※ ご 利用 の 際 は 別途 
通信 料金 が か か り ま す 。 





回 











PE::IE9J Gy 人 さ ニ キク る /ara4 の | バナ ソニ ッ ク 住ま い | sumal.DanasOnIC.」jD 


時 パナ ソニ ッ ク 照明 と 住ま い の 設備 * 建 材 お 客 様 ご 相談 セン ター 胃 人 陸 間 | 365 日 / 9:00~18:00 


音声 ガイ ダン ス を 短く する に は 、 案 内 が 聞こ えた ら 電 話 機 ポ タン の 「8」 と ※ 携 帯電 話 .PHS か ら も 


2 本 〇 〇 9 ( ) | ノ ()- 678- 709 洗面 化粧 人 は 「3 衣 、 ト イレ 設備 (温水 洗浄 便座 を 除く ) は 「2# を 押し て くだ さい 。 ご 利用 に な れ ま す 。 
Eo (番号 を 押し て も 案内 が 続く 場合 は 、「*」 ボ タン を 押し て か ら 操作 し て くだ さい 。) 
商品 の 
at と 汗 。 @ 温 水 沈 浄 便座 は こち ら 多 9.()120-676-695 
eiwpcmmvccpevsa 06-6906-1109 sFAxgg0120-872-460 


リー ダイ ヤル 


(3 麻 唄 9 


リー ラキ 
| 


計 


5 


https://sumal.Dpanasonic.JD/SUDDOrt/ 
較 パナソニック ライ フ ソ ! 人 修理 ご 相談 窓口 [受付 時 間 ] 月 - 土 / 9:00~19:0O 日 ' 祝 日 * 年 末年 始 /9:00~18:00 


% 本 (0120-872-150 、* 生 本 店 症 06-6906-1090 議 結 


BSONI1BZSBBGRETEDSI2 


計 滴 (4G ロ 





虹 ハイ ・ バ ー ツ ショ ッ プ の お 補 [受付 時 間 】 月 - 金 / 9:00 こ 18:00 土 : 日 祝日 / 9:00-17:0O0 


消耗 品 ・ 交 換 部 品 ・ katal 守 : 旬 左 記 番 号 が ご 利用 ※ 携 帯電 話 .PHS か ら も 
。 後 付 パ ー ツ の ッッ 【95】 9 ( ) | ノ ()- 055- 802 いた だ け な い 場合 06-6900-12 ブ cg ます 。 
ご 用 病 Poneea ※GW 休 暇 ・ 夏 季 休 業 ・ 年 末年 始 は お 休み また は 受付 時 間 を 変更 させ て いた だ く 場 合 が あり ます 。 
※ ビ ジネス の お 客 様 は お 取引 先 の 販売 ルー ト へ お 問い 合わ せく だ さい 。 


[ハイ バー ッ シ ョ ッ プ 。 、 、 。 。 | 必 詩 征 https://sumai.panasonic.jp/parts/ 
※ ご 使用 の 回 線 (IP 電 話 や ひか り 電 話 な ど ) に よっ て は 、 回 線 の 混雑 時 に 数 分 で 切れ る 場合 が あり ます 。※ 電 話 番号 、 受 付 時 間 な ど が 変更 に な る こと が あり ます 。 


パナ ソニ ッ ク と 誤認 させ て 、 電 話 勧 誘 し た り 、 強 引 に 販売 する 住宅 設備 ・ 建 材 の 訪問 販売 業者 に ご 注意 くだ さい 。 
訪問 販売 や 電話 勧誘 販売 は 消費 者 保護 を 目的 と し た 法律 “の 適用 を 受け ます 。 @ 特 定 商取引 法 (I 旧 訪問 販売 法 ) ※@ 消 費 者 契約 法 (消費 者 と 事業 者 が 結ん だ 契約 全て が 対象 で す ) ※ 


【 ご 相談 窓口 に お ける 個人 情報 の お 取り 扱い 】 

パナ ソニ ッ ク 株 式 会 社 お よび グル ー プ 関係 会 社 は 、 お 客 様 の 個人 情報 を ご 相談 対応 や 修理 対応 な ど に 利用 させ て いた だ き 、 ご 相談 内 容 は 録音 さす せ て いた だ きま す 。 ま た 、 折 り 返 し 電話 
を させ て いた だ く と き の た め に 発信 番号 を 通知 いた だ いて お り ま す 。 な お 、 個 人 情報 を 適切 に 管理 し 、 修 理 業務 等 を 委託 する 場合 や 正当 な 理由 が ある 場合 を 除き 、 第 三 者 に 開示 ・ 提 供 
いた し ませ ん 。 個人 情報 に 関す る お 問い 合わ せ は 、 ご 相談 いた だ きま し た 窓口 に ご 連絡 くだ さい 。 


長期 補 必修 理 サー ビス (ウー カー 保証 と 合わ せ て 修理 保 天 間 を 延長 いた し ます ) お 引き 渡し 日 か ら 10 ヶ 月 以内 に お 申込 みく だ さい 。 


上 レー ょ ※1 : 5 年 タイ プ の 場合 (商品 に より 10 年 タイ プ も あり ます ) 。 
メー カー 休 計 期 隔 多 本 ( 
EoF※2 科料 和 ロー カ ー 保 を 人 名 で す 。 


@ 受 付 時 間 : 平日 (月 一 金 )9:00-17:30 69 ※2 : メー カー 保証 期間 は 商品 に よっ て 異な り ます が 、 
中 PrSoc 前 ※ 人 年末 年始 ・ 夏 季 休 暇 ・ 区 社 所 定休 日 を 除く 長期 安心 修理 サー ビス の 満了 日 は 変わ り ませ ん 。 


@ 長 期 安 心 修 理 サ ービス 内 容 @ お 申込 方法 @ 長 期 安心 修理 サー ビス の 対象 商品 と 契約 料 (5 年 タイ プ の 場合 ) 
本 サー ビス の 契約 期間 中 は 対象 商品 が 「 長 期 安心 修理 サー ビス ] ウ ェ ブ サイ ト よ り 、 対象 商品 契約 料 対象 商品 契約 料 
万 が 一 故障 し て も 修理 代 は 無料 で す 。 (※) また は [長期 安心 修理 サー ビス カタ ログ 」 に シス テム キッ チン 8,428 円 (税込 ) 温水 洗浄 便座 3.666 円 (税込 ) 
※ 取 付設 置 に 起因 する 不具 合 や 、 さ の 変 色 . 損 耗 ・  「" 全 の ハガキ に て お 申込 みく だ さい 。 シス テム バス ルー ム … 7.334 円 (税込 ) 温水 洗浄 一 体型 便器 … 3.666 円 (税込) 
経年 劣化 等 に より 必然 的 に 発生 する 不具 合 は 安 いせ 洗面 化粧 台 4,.715 円 (税込 ) トイ レ 手 洗い 3.666 円 (税込 ) 
サー ビス 対象 外 と な り ま す 。 サ ービス 規定 ・ 免 責 い \ ス の ビ 
1 1 - 3 ※ 同 時 購入 し た キッ チン 、 バ ス の ビル トイ ン 機 器 も セッ ト で 契約 の 対象 と な り ま す 。 
0 ー- “ TL 」 但し 、 冷 蔵 庫 、 給 湯 機器 及び 、 ご 購入 店 が 現地 調達 し た 商品 等 は 除き ます 。 
専用 カタ ログ に て ご 確認 お 願い し ます 。 "ご て ※ 契 約 料 は 2021 年 4 月 現在 の 価格 で す 。 








/N @ ご 使用 の 前 に 、 [取扱 説明 書 ] を よく お 読み の 上 、 正 し く お 使 いく だ さい 。 
安全 に 関す る | “この カタ ログ に 掲載 の 商品 は 、 使 用 用 途 - 場 所 な ど を 限定 する も の 、 専門 施工 を 必要 と する も の 、 
冬 手 * こ | 美 定期 点検 を 必要 と する も の が あり ます 。 販 売店 また は 取付 設置 店 に ご 確認 くだ さい 。 
上 土 意 @ 商 品 に は 安全 に お 使い 南 く た め の 注 意 シ ー ル が 貼っ て ある も の が あり ます 。 ご 使用 の 際 は ご 確認 の 上 、 正 し く お 使 いく だ さい 。 


@⑯ 本 カタ ログ の 希 望 小売 価格 に は 、 配 送 ・ 設 置 調整 費 ・ 取 付設 置 費 、 使 用 済み 商品 の 引き 取り 費 等 は 含ま れ て お り ま せん 。 
ご 購入 に あたっ て 人 @ 商 品 改良 の た め 、 仕 様 ・ 外 観 は 予告 な し に 変更 する こと が あり ます の で ご 了承 くだ さい 。 欠 印 刷 物 と 実物 と は 多少 色 味 が 異な る 場合 が あり ます 。 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 
⑯ こ の カタ ログ の 内 容 に つい て の お 問い 合わ せ は 、 お 近く の 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 


是 gg @ 商 品 に は 保証 者 を 流 付 し て お り ます 。 ご 購入 の 際 は 、 必 ず 保証 書 を お 受取 り の 上 、 | に 還 呈 間際 誤 有 
上 時 3 大 計 だ さい 、 語 店 名 、 ご 脂 人 期日 の 記載 の な いも の は 無効 と な り ます 。 刷 2 人 EI2XE 四 9 生産 終了 後 7 年 で す 。 


間 パナ ソニ ッ ク グ ルー プ は 環境 に 配慮 し た 
SMTPFC リフ ォ ー ム ロー ン の こと な ら お まかせ くだ さい 。 詳細 は 当社 ホー ムペ ー ジ を ご 覧 くだ さい 。 | | 製品 づく り に 取り 組ん で いま す 。 
リフ ォ ー ム ロー ン 三井 住友 トラ スト ・ パ ナ ソ ニッ ク フ ァ イナ ンス 株 式 会 社 https:/ ハ www.smtpfc.jp/ 詳し く は ホー ムペ ー ジ で 


https://panasonic.com/jp/sustainability 





人 商品 ・ お 取扱 い ・ 修 理 ・ 取 付設 置 な どの ご 相談 ・ お 問い 合わ せ は 、 お 買い 求め の 販売 店 ・ 取 付設 置 店 へ 。 」 パナ ソニ ッ ク 株 式 会 社 アプライアンス 社 
コン シュ ー マ ー マ ー ケ ティ ング ジャ パン 本 部 
〒140-0002 
東京 都 品川 区 東 品 川 1-39-9 
@ Panasonic Corporation 2021 
本 書か ら の 無断 の 複製 は か た く お 断 り し ます 。 
この カタ ログ の 記載 内 容 は 
2021 年 4 月 現在 の も の で す 。 





Er 還 き 5 ま A/ 少 本 2 粒 / ダ ログ の 再 利用 に 関す る お 願い 
資源 有効 活用 を 目的 と し て 、 カ タロ グ の 再 利用 に 取り 組ん で お り ま す 。 


ュ ブ の 
に 4: 放 と SE 」、 隆 閉 で は ご ざい ます が 、 お 施主 様 が ご 使用 後 の カ タロ グ の 再 利用 に ご 協力 を お 願い 致し ます 。 





生 目 動 お そう つじ トイ レ 


アフ リー/ 


パナ ソニ ッ ノ 株 式 会 社 アプ ライ アン ス 社 コンシューマ ー マ ー ケ ティ ング ジャ パン 本 部 〒140-0002 東京 都 品川 区 東 品川 1-39-9 
この カタ ログ の 記載 内 容 は 2021 年 4 月 現在 の も の で す 。 本 書か ら の 無断 の 複製 は か た く お 断 り し ます 。 @Panasonic Corporation 202 1 HE-JJALR2104 


